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SHEET 48 - 461 
T a , mal 
nee MAME AND DESCRIPTION Ct Coe a a ee eee eae ee 
: a —+ 
| -481314-E1 CAPACITOR, FIXED; 2/25/48 16-C~27623-8815 CFW | BSC cG SP 
Navy Type 481314 w/50 mmf p/m 1%; temp coef letter E. 
4. +. —t —{ 
-461 314-E5 CAPACITOR, fixed: 8/11/41 RELBA233 © | CM25E5005 ”)n6-c-27609-8608 N16-C-9843-96 cD aR CG [M-7465676-L2revO{ RED 
NT-481314 w/50 omf p/m 5%; temp coef ltr E. JAN-C-5 CAW {1479 cG M~7469691~-17rev5] TCX 
CFW | BSC 
: ae 
-481315 CAPACITOR, fixed: 8/11/41 RE4BA233 
mica; 150 mmf; 500 vdew, 1000 vdct; case 11/16" 1g | JAN-C-5 
x 15/32" wa max x 7/32" -h max; molded wakelite case; 
two axial wire leads. 
4 ate | 
-481315-B5 CAPACITOR, FTXED; 6/18/48 JAN-C-5 CM25B1510 16-C-28975-1992 sx 
Navy Type 461315 w/150 mut p/m 9p; temp coef 
letter 3B. 
~481315-D10 CAPACITOR, fixed: 8/11/41 RESGA233  [CMESDI51K 16-0-28980-2482 | N16-C-9953 cD TR 
NT-481315 w/150 mmf p/m 10%; temp coef ltr D. JAN-C-5 cAW [1479 
-481315-E10 CAPACTTOR, fixed: 8/11/42 [RE4GA233 © |CM25E151E 116 -C-28980-2487 jN16-C-9953 cD oR cG M-7465676-Llrev4 |RBD 
NT-461315 w/150 mmf p/m 10%; temp coef ltr E. JAN-C-5 cCAW  |1479 cG M-7469691~3hbrev5 |TCX 
ee crw |ssc CG {K-7377485-52rev8 
> t + 
~ -4B1316 CAPACITOR, FIXED: 8/1a/4n RES@A233 
mica; 175 mmf; 500 vdew; case 1 1/16" 1g max x 15/32” 
ae 
cael max wa x 7/32" max d; molded phenolic low losa case; 
wn 
2 axtisl wire leads. —f 
8 -481316-B5 CAPACITOR, FIXED: 7/16/48 REBA233 16-C-29106-9992 CAW {1478 
<>) Navy Type 481316 w/175 umf p/m 5%; temp coef ltr B 
- ' 
SS -481316-D10 CAPACITOR, fixed: 8/11/41 RE48A233 16-C-29112-1482 | N16-C-9964-7 cD oR 
> NT-481316w/175 mmf p/m 10h; temp coef ltr D. 16cho cAW {1479 
a 5 Rca sce aaeeaien 
-481316-E5 CAPACITOR, fixed: 8/11/41 RELGA233 16-C-29107~1007 |N16-C-9964-8 cD oR cc M-7465676-lOrevd RED 
NT-)81316 w/175 om? p/m 5h; temp coef ltr E. 16C40 N16-C-996h-9 caw | 1479 cc M-769691-2hrev4 Tox 
crw | BSC 
~481317 CAPACITOR, fixed: 8/11/42. RELBA233 
mica; 215 mmf; 500 vdew, 1000 vdct; case 1 1/16" lg 16C40 
x 15/32" wa x 7/32" thk; molded bakelite case; two 
axial wire leads. 
-481317-D5 CAPACITOR, fixed: 8/11/42 RE4BA233 16--C-29344-4602 | N16.C-9972-28 
NT-481317 w/215 mmf p/m 5; temp coef ltr D. 16cho 
| ESSE rae veer Bsn SERPS ac EIGETAEY i eS aC (Ee Reese 
~481317-E5 CAPACITOR, fixed: 8/11/41 FBLBA233 16.-C-29344-H607 cD oR cc M-7465676-9revo | RED 
NT-481317 w/215 om? p/m 6; temp coef ltr E. 16cho CAW | 1479 CG | K-7877485-50 Tx 
cFW | BSC rev8 
ca =} M-7469691-25 
rev5 
\_ _4 
ae 7 _L 
TB-EE1 
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SHEET LG - 462 
" é Ms ows EQUIPMENT 
eras MAME AND DESCRIPTION [erect | van wo [om A | Sek Ro | wrbck Two | “SEE RE™ [wren [Met *Staen” won| carters [BSS 
ae saan a saan T a ye + ~ ae i S a‘ vee 
-4813146 CAPACITOR, fixed: 8/1/42 REABAD33°« OI | H | 
, \ 
{mica; 227 mmf; 500 view, i000 vdct; case i 1/16" lg 16Cko i | ' | 
: i ! 
x 15/32" wa x 7/32" thk; molded bakelite case; two t 
axial wire leads. i 
oe cree tarsnae cone 7 i> acme: 
-481318-E1/2 CAPACITOR, fixed: 8/11/41 RE48A233 16-C -29417-5080 | N16-C-9973-11 cD cc M-7465676--Srev0 | RBD 
NE-481318 w/227 umf p/m 1/26; temp coef ltr E. 16cho CAM j 1479 TCs 
crw | ASC 
an + cance en ee + r 4 mee 
CAPACITOR, fixed: 8/11/41 PELBA233 
mica; 400 mmf; 500 vdew, 1000 vdet; 1 1/16" lg x | 
15/32" wa max x 7/32" thk max; molded bakelite case; | \ i 
two axial wire leads. 
— = me’ |. 
-481319~D2 CAPACITOR, fixed: 8/13/42 REKBAZ33  |OM25DL016 16-C-29919-5922 | N16-C -10005-1 cb |e 
ee RT-481319 w/400 mmf p/m 26; temp coef ltr D. JAN-C-5 CAW [2479 4 J 
-4.81319-E1 CAPACITOR, fixed: 8/11/42 RELBA233 | 16-C-29918-7680 N16-C -10005-2 cD Le COL | 912 3408 60 
NT-4813i9 w/400 mmf p/m 1%; temp coef ltr E. 16C40 cCAW {1479 
CFW | BSC 
Pa319-25 CAPACITOR, fixed: 8/13/¥1 RELSBA233 | OMeSROIT 116-0 559au-7hoy N16-C-10005-16 cD 2R cG M-7465676-7revo | RBD | 
RT-421319 w/400 umf p/m 5%; temp coef Ltr E. JAN -C-5 caw | 1k79 cG M-7469691-28 TCE 
crw | asc rev5 
eee SL eet aeeaen anes ie os aes } f 52 Ip. : as t 4 
~481320 | CAPACITOR, fixed: 6/1/41 PEABA233 | | 
; 500 mmf; 500 vdaew, 1GOG vdet; case 1 1/16" 1g | i i 
wd max x 7/32" thk max; molded bakelite : 
cas two axial wire leads. H 
Se Cne oe i 4 | 
-481320-D2 CAPACITOR, fixed: 8/11/42 RELS8A233 «| CMESDSOLE 16-C -30156-9522 | Ni6-C-10017-4 cD 2R | 
B E ; -C-5 i Caw | Ly } 
_[NT-481320_ 4/500 mmf p/m 2f3; temp coef ltr D. SaN-C-5 | 4 4 19 poe * _ 
~481320-D5 CAPACITOR, fixed: 8/11/41 REL8A233 | CM25D501 16-C-30162-2002 | N16-C-10018-8 cD aR | 
NT-181320 w/500 mmf p/m %; temp coef ltr D. JAN-C-5 caw | 1479 | i 
i : Es 
-481320-D10 CAPACITOR, fixed: 8/11/42 RBYGA2L33 «| CM25D5C1K 16-C-30167-2452 | N16-c-10017-28 cD OR cw MK-8 
L RT-481320 w/500 mmf p/m 106; temp coef ltr D, JAN-C-5 CAW [2479 | MK-8 Mod 
- bn =. SF es = 
-481320-EL CAPACITOR, FIXED: 2/25/48 vé-0-3056-2370| CFR | BSC’ cG | SP 
Navy Type 481320 w/500 mmf p/m 1%; temp coef 
letter E. i | 
= ee: fone ae ass 1. 2 
-481320-83 CAPACITOR, fixed: 8/12/42 | RELBA233 16-C-30161-3800 CRW } cRV | §-885477-27 MK~26Mod 3 
. { wr-481320 w/500 mmf p/m 3%; temp coef ltr B. 16CHO 2 MK -26Mods 
~481320-F10 CAPACITOR, fixed: 8/1 / kL FB484233 | cM25E501K 16-C~30167-248' cD 2R ce M-7465676-6rev0 | RED 
RT-481320 w/500 mmf p/m 10%; temp coef ltr E. JAN-C-5 caw | i479 TCX 
CER | M-lJ-500 
cFW | BSC 
= Eee ven = - eo} 
; pesca 2 —= —— Mess Ee ho — = | 
— . s eee —- : = ~ -— 
. 1 = ou | L i e L 1 | Renae eeeeeere re deems “ sail 
SHEET 48-462 
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SHEET 48 - 463 
& — == ; a 
NAYT OWG a ¥ 
Seen MAME AND DESCRIPTION Cr ee ea ee eee eta Oot Gre me ous 
+ 
481321 CAPACITOR, fixed: 8/11/42 REGBA233 
mice; 525 mmf; 500 vdew, 100 vdct; case 11/16" lg 16ChO 
x 15/32" wi x 7/32" thk; molded bekelite case; two 
axial wire leads. 
-481321-E5 CAPACITOR, fixed: 8/12/42 FELBA233 16-C-30214-8807 | N16-C-10027 cD eR cc M-7465676-5 RED 
NT-481321 w/525 mmf p/m 5%; temp coef ltr E. 16cho caw | i479 cc | K-7877485-55 TCx 
cEW | BSC rev8 
cG M-7469691-18 
rev5 
mI 
+ 
-481322 CAPACIT@R, fixed: 8/11/41 REYBA233 
mica; 612 umf; 500 vdcw, 1000 vdct; case 1 1/16" 1g 16cko 


-481322-E1/2 


x 15/32" wa x 7/32" thk; molded bakelite case; two 
axial wire leads. 


CAPACITOR, fixed: 8/11/42 


16-C-30340-7318 


N16-C -10051 


M-7465676-lrevO 


RESTRICTED 


NT-481322 w/612 mmf p/m 1/26; temp coef ltr E. 16Ch0 Caw | 1479 M-7469691-47 TCx 
CEW | BSC rev5 
i. a as | 
~481323 CAPACIT@R, fixed: 8/11/41. RELBA233 
mica; 740 mmf; 500 vdew, 1000 vdct; case 11/16" 1g {16Ck0 
x 15/32" wd x 7/32" thk; molded bakelite case; two 
axial wire leads. | 
-481323-E9/10 | CAPACITOR, fixed: 8/12/42 RE48A233 16-C- 30630-9924 | N16-C-10070-28 cD aR CG | M-7465676-3rev0 | RBD 
NT-481323 w/T4O umf p/m 9/10$; temp coef ltr E. 1écho caw } 1479 Tex 
cEW | BSC i 
-48132h CAPACITOR, fixed: 8/11/42 RELBA233 
mics; 1100 mmf; 500 vdew, 1009 vdct} case 1 1/16” lg 
x 15/32" wa max x 7/32" thk max; molded bakelite 
case; two axial wire leads. 4 ! — 
-48132h-D5 CAPACITOR, fixed: 8/11/42 RE4BA233 | CM25D1L12g 16-C-31190-8602 cD 2RS-5D11 ce K-273753-311 SMU 
NT-481324 w/1,100 mmf p/m 5%; temp coef ltr D. JAN-C-5 
-48132k-E1/2  |CAPACITOR, fixed: 8/11/41 RE48A233 16-C~31184-7880 | N16-C-10107 cD «[ aR cG =| M-7465676-2rev0 | RED 
NT-481324 w/1,100 mmf p/m 1/26; temp coef ltr E. 16ChO CAM | 1479 ca} M-7469691-9rev5 } Icx 
crw | BSC 
-481324-E1 CAPACITOR, fixed: 8/11/41 RELGA233 16-C-31164~8880 cD oR cc M-7469691-56 
NT-481324 w/1,100 mmf p/m 1%; temp coef ltr E. 16C40 caw | 1479 rev5 
cEW {BSC 
Con't 
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“SHEET La_46h 


NAVY TYP! Ni i Cox.  CoWTRACTOR'S DWG EQUIPMENT 
Cae NAME AND oEScRIPTION [ate | san no TP NREP NE | abel So | svbck Wo | MESSRS [rom [Mater ARitaen® [scion] Tow'ant xe” | "Oe 
481 32h -E5 CAPACITOR, fixed: 8/11/41 ReELSa232 «| CM25E1120 16-C-31190-8607 cD 2B cG K-270753-311 
NT-48132h w/1,100 mmf p/m 54; temp coef ltr EB. JAN-C~5 caw | 179 { revs | 
| i cmH | asc 
m 7 7 203 a i | a o 
-481324-E10 CAPACITOR, fixed: 8/11/42 | RB48A233 | CMASELLOK 16-C-31195-9087 i crw CRV | K-885477-5 MK-26Moa3 | 
E. gAN-C-5 | ; { | MK-26Modk 
f eet ee =f pam am of ames +~——- —- 4 fama oe ee 
CAPACITOR, fixed: B/iL fei RELBAZ33 
mica; 1 maf; 50G vdew, LOOO vact; case 1 1/16" lg i i 
x 15/32" wd x 7/32" thk; molded bakelite case; two i H ; 
jextal wire Leads. te fl | | iL | | 
/ ~481325-ER CAPACITOR, fixed: 8/11/41 “feiss | 16-0-31469-5932 cp OR CG | M-7k65676-13 2BD 
NT-481325 w/1,420 mmf p/m 1b; temp coef ltr EB. 16CkO caw 11879 revo 
CFW | BSC i 
oo a are es oe eaaeevan ais oe | mene Were at eared pias niet es 
- 481326 SAPACTTOR, Fixed: f2/ar ReuSAL3 | 
mica; > maf; 300 view, 699 +det; case 3/b" 1g x L6CKG 
3/5" wa x 1/4" A; molded bakelita case; two axlel ' H | \ 
wire leadea. 
i ene E <3 == = fee jhe ae — 
-481326-B2 1/2 | CAPACITOR, fixed: 8/12/41 ! 16 ~C -33556-1729 cb | IWLs cG M-7H64874-2rev2 | RBD 
{ ! 
NT-481326 w/9,500 mf p/m 2 emp coef ltr B. | TOX 
us| : eats si is mando, Pe soe Ae : SS ieee fee ee eecrere oi, aka a 
CABACTIGR , i 
mints 3% mmf; i 
| 
Bg x 15/30" wa x ¢/ 
e; 2 | t | 
i A i | i 
I ity bolerance in ver cent. } i 
He Se ec ht aa : . Motch 28 tcl. Sh ee wenre as -———--|—— eee nee ae ee ee 
~WB1327 BS CAPACITOR, fixed: 8/21/41 RESALLA | CM20B300T | 0-27 1.23 -6596 {116-C-9331-3 9839-48 | 3K2039022 I cst. MOBW~1407-5, CRZ | CO-97hisaA BM-1 
NT-181327 w/39 mmf p/m 9; temp coef itr B. | gan-c-5 i \ cp | SWLS BM-2 
‘ | | i | CAW | 1468LS | i; BO-L 
| i ! H 
| i hemp | OXM i i 
ee sed enereems = ape ~ nl I = at r- + | 
1.327-B10 CAPACITOR, fixed: 21/42 [RELSALLS =| cM20B300K 16-C-27133-7071 | N16-C-9831-100 | cD SWS. CRB } CD-1033-5ieeC 
| ee eae nee { ; i 
(NT-481327 w/30 maf p/m LO; temp coef itr B. JAN-C-5 16-C-93.29-2 \ | cAW 1K65LS 
} ! [oMR | OxM i i 
| H CSL | MOBW i i 
: = cD [aR TF | 
MOSBY | I | 
= = = — eee as aad 
“48132705 CAPACITOR, fixed: R16-C-9839-49 | 3K2030032 cD =| 5R COL | 912 4303 Lorev3 | TOZ-1 i 
H } i 
NT-181327 w/30 mmf p/m 9%; temp coef ir C. H | caw 11459 | i | 
j cMR | PO | 
csL | MOScH H 
j i | Cort ! 
7 = - —— Saal } ae ae 
L ss i i i aL H i 3 J 
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aan ee NAME =O BEECRIPTION or mere | = PAN Me Ree yore |S armen Sh || eraeke te CA Teeck mere TMPSN | Nene a umnne® | crk cL PMUNGRORE ove” [Guin 
=I 
-481327-C20 CAPACITOR, fixed: 8/21/41 RE48A148 | CM20C 300M 16-C-27138-9551 cD 5R CoL | 912 4303 4orev3 
;NT-481327 w/30 amf p/m 20%; temp coef ltr C. JAN-C-5 CAW {| 1469 
cst | Moscw 
CMR PO 
+ u ae 
-481327-D5 CAPACILOR, fixed: 8/21/41 RE4BA14B —|cM20D3007 16-C-27128-6606 } N16-C-9831 R16-C-9839-50 CD =} 5RS CG | M-7463969-22 
NT-481327 w/30 umf p/m 9; temp coef itr D. JAN-C-5 cAW | 1469 revi 
CMR ] PO 
CSL MOSDW 
481327 -D7 CAPACITOR, fixed: 8/21/41 [REL8A1 48 16-C -27132-9370 CMR | PO cay | 7608011-107 REM 
NT-481327 w/30 mf p/m Th; temp coef ltr D. .6ChO CAW | 1469 RBM-1 
NOTE: RBM-2; RBM-3; RBM-l; RBM-5, SEE NOTE 
ioe a 
-481327-D10 CAPACITOR, fixed: 8/21/41 IREXBA148  \CM20D300K 16-C-27133-7086 |N16-C-9831-100 CD |5RS-5Q3 CG JM-7463969-6rev4 |RBD(2) 
INT-481327 w/30 omf p/m 10%; temp coef ltr D. JAN -C-5 caw |1469 CRB |CD-1034-5ieeC —|oBV 
CMR [PO CBM {744-373 Tcx(2) 
CSL /MOSDW CAG WFA 
-481327-D20 aAPACITOR, FIXED: 5/5/48 IRFLSALLB 16-C -27138-9567 cD 3R 
CSL jMOSDW 


-481328 


favy Tipe 431327 w/30 mmf p/n 20; temp coef letter D. 


CAPACITOR, fixed: 8/12/41 
paper dielectric; 10,000 mf plus 10 minus 3%; 600 
vdew; BS metal can; case 1 5/16" 1g x 15/32" diem 


maxX; one axial wire lead; one term gnd. 


a in a 


REK8A163 
RE13A488 


16-C-42716-1055 


N16-c -10997-80 


cG 


We el Se 


K-7881083-irevl 


RED 
TCK 


-481329 


CAPACITOR, fixed; 8/12/41 
paper dielectric; 50,000 mmf plus 10 minus 3%; 400 
vdew; BS metal can; case 1 5/16" lg x 15/32" diam 


mex; one axial wire lead; one term gnd. 


RE48A163 
RE13A488 


16-C 44232-7469 


N16-C-11155-11 


cD 


K-7881183-2rev1 


RBD 


— 


~ 481330 


“IGCAPACITOR, fixed: B/i2/ur 

electrolytic; two sect; 12/12 ofd; 50/50 vdew; work- 
ing temp range minus 20°C to plus 65°C; case 1 13/16" 
lg x 11/4" wa x 3/4" nh; metal can HS; two solder lug 


term w/ins term 1/2" h spaced 7/3” c to c; term 
located on side; neg term gnd internally; two mtg 
ft on bottom 3/16" diam hole in ea on 2 1/3" mtg/c. 


RE4BA31L1 
IREL3A549 


16-C-21604-9306 


N16-C-9673-500 
N16-C-9672-157 


3DB12-11 


cD 


CRY 


K-7878242 rev 5 
K-7881185 rev 0 
K-885477 -24 


MK-11 Mod x] 
MK-26 Mod 4 
MEC-26 Mod Mf 


-481331 


CAPACITOR, FIXED: 8/12/41 
ceramic dielectric; 5 mf; neg temp coef 750 (tol p/m 
120) mmr/mfa/®C; 50@ vacw; case dimen 0.812" lg x 


0.25" diam; axial wire leads; ceramic ins; add suffix 


indicating capacity tolerance in per cent. 


-181331-10 


CAPACITOR, fixed: 8/12/41 


NT-481331 w/5 om? p/m 0.5 mmf. 


16 -C-15629-2594 


CER 


N750L5p/m.5 


cG 


&-7881184-1revo 


RBD 
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SHEET 85 ~ 466 Q 
= = = i 
TYPE NAVY DWG so ASO SIGNAL CORPS MANUFACTURER'S ce CONTRACTOR'S DWG EQUIPMENT |; 
DESIGNATION NAME AND DESCRIPTION OR SPEC NO JAN NO SOCK NO stock NO | srocK NO STOCK RO ee a OBER free OR PART NO USED IN i 4 
= ais a pis 2 : ot =k as i : if é 
~481332 ICAPACETOR, fixed: 8/12/42 ' C) i 
ceramic dielectric; 15 mmf; neg temp coef 750 (tol | I> q 
p/m 120) umt/mf/°c; 500 edews case 0.437" le x 0.218" j | i 
: 
diam; axial wire leade; ceramic ins; add suffix | { | | > 
indicating cawacity tolerance in per cent. ] f 
ere 7 : ne 
-481332-5 CAPACITOR, fixed: @/l2/ai 15-C -15989-1223 CER | N7SOKiSp/m7.5 ie K~78611.84-2rev0 | RBD | 
NT-482732 w/15 mar p/m 56. I i 1 + tle G) 
bs hae ne a eran ' 
- 481333 CAPACITOR, fixed: 6/12/42 REABAL7S | 16-C-44239-5977 |NLO-C-LLL74-4 cG 25F36 co | P-7763475-lorev4 SK-3 } 
| ' 4 
paper dielectric; 50,000 mf plue 10 minus 3%; 1,000 RE13A486 i | SP-1M 
vderw; BS metal can: case 1 5/16" h x i 9/16" wi x | H | ! | O 
‘ 
14/16" thk; syranot impr and filled; two ina solder \ | | 7 
jug term $/3" c to ¢ on bottom; no Int gna coa- i + | H 
nections; two integrai stg ft ea w/a 3/32" wi slot ' | 
1 18/16" ¢ to ¢ on bottom. } H | Zz ¥ 
ae a 
és 4 3 = ee L fies 1 + ; at { > 
-461333-2 1/2 | CAPACITOR, fixed: B/2/41 REMBANTS { 16-0-44206-1160 UG | 25F86 CG | P-7763475-10 | TCK i < 
1 | i i Pi 
NT-481333 ~/50,000 onaf p/m 2 1/28. RE13A488, | { rev3 } SC-2 i a 
{ < 
| 
fen as | _ a | | =i] {. coon J SCAS sl 
4813 34 CAPACITOR, fixed: 8/12/41 | REYSA75 16-C-47274-9665 | N16-C-11350-90 CG | 23F214 CBM | THY -615, TCK 4S 
}paper dielectric; 500,000 af plus 10 minus 3%; 500 REL3A488 | | | | cG I P-7763475-4rev3 | QGA (4) } ~< 
vdew; HS metal can; case 1 9/16" h x 1 5/16" wi x i } | TW i 
13/16" thk; pyrano: impr and filied; two ins | | { 71 } 
solder lug term 3/3" ¢ to c oa hottom; no int and | } i i ! 
| H i i 
connections; two integral mite ft ea w/a 5/32" wa | 
siot 1 15/16" < to ¢ on bottom. | | m i 
sone Se eee ee x si So eset a. ~ = Peeks on bam Panaae on ; 
481335 CAPACITOR, fixed: 8/12/h2 RE13A549 20879-7996 6 Jed | xp19034 CG | K-7882346rev] | TCK (2) 
{ ' 71 
electrolytic; 1,000 mf; 15 vdew; working temp range {RE4@A343 1 | foc K-711b399 rew G | TOI-2 (2) 
minue 20°C to plue 65°; case 3 7/16" Je x1 7/16" | | | TCK-2 (2) ‘@) 
diam; HS metai case; one aolder lug term 1" hon | ICK-2 (2) Ss 
| 70) 
{tops meg term end internally; mtg clamp w/two 5/32” i , TCK-3 (2) 
i | | 3 
X 7/32" slote on 1 13/16" mtg/c. | | TCE-4 (2) O 3 
t i 1 ¥ 
NOTH: TCK-5 (2); TCK-6 (2); T0K-7 (2). { i } SEE NOTE 7 i 
Bs fh “ eee ant a _ 7 1 4 
481336 CAPACITOR, fixed: 8/12/41 REUBA137 | 16-C-51455-1881 CRY | 72039-509 CRY | M-420071-9sub7 | DP-16 a 4 
7 q 
paper dielectric; @ mf plus 10 minue 34; 500 view; | RELBAKBB | | | 
HS metal can; case 2 1/8" bh x 2 3/8" wa x 2 1/8" thk; H - : 
castor oil impr and filled; two stud and nut term 1” < 4 
4 
c to ¢ on top; no int gnd conmections; integral mtg > i 
fl w/two ft at top, four 0.199" diam mtg holes 2 5/8” 
xR 11/4" c toc. a 
= ; ages OC Fees acute asia Fae : 7 2 j 
3 
= 5 = T ig = - — = a maar Fee 1 Bee a 
— pone — a re = a eer ata | a oe —_ = jh —+ nan} tT 
= ene enna 
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ee NAME AND OFacRIFTION BE KS | abe Ko Met ete” [races | SSK" tae no" | EOgea na 
-481337 CAPACITOR, fixed: B/1k/kL RELBALT71 16-0-54776-7559 |N16-C-11647-50 crv |P-72038-515 CRV | X-90549-1 rey 5 | cRV-49131 
paper dielectric; three sect; 8 mf plue 10 minus 3% }RE13A488 . 
ea sect; 500 vdcw ea sect; BS metal can; 4 11/32" lg g 
x 2" wi x 5" hj castor ofl impr and filled; four 
solder lug term 13/16" h on bottom of case, spaced 
5/8" c:to c; no int :gnd connections; one mtg bkt on 
ea side of case-ea w/two 0.250" diam holes 1 1/4" x 
5 5/32" mte/c. 
[ ra T 
481338 CAPACITOR, fixed: 10/8/41 RE4BA129 16-C-48799-7517 cD DYR-10100 cw ES-682028-1 MK-8 
paper dielectric; 1 mf plue 10 minus 3%; 1,000 vacw; .|REL3AK88 issh | SH 
BB metal can; caee 2" lg x 2" wi x 1 1/8" thk; so 
dykanol "A" impr and filled; two solder lug term on 
one side; no int gnd connections; one mtg ear on ea 
jaide w/one 3/16" diam hole in ea ear, mtg holes are 
2 3/8" c toc. 
3 + + is 
-481338-5 CAPACITOR, fixed: 10/8/41 REABAISD ~~ (16-6-8778-7512 3DB1.3 {cp  {.DyR-10100 caY | T-7610979-7 SR 
RT-481336 w/1 mf p/m HH. RE13A488 3DB1. 1009 Hi SR-5 
+ — : —— 
-4.81338-10 CAPACITOR, fixed: 10/8/41 REUBAL29 16-C-48820-7512 | N16-RC-14257 cD DYR-10100 ca K-43J-251-Trev8 | OBY 
NT-481336 w/1 mf p/m 10%, RE13A488 | su (3) 
~481339 CAPACITOR, fixed: 10/8/41 RE13A488 16-C-53584-2060 | N16-C-11378 R16-C- cD DYR-6055 SE 
paper dielectric; two sect; 500,000 mmf plue 10 RE4BA129 11710-100 Sz 
minus 3% ea sect; 600 vdew ea sect; HS metal can; 
case 2" lg x 1 3/4" wi x 7/8" h o/a; dykanol impr 
and filled; three solder lug term 3/8" h on side, 
spaced 1/2" ¢ to ¢} no int gnd connection; ‘two mtg 
ft 3/8" wi flush w/vottom, w/ 3/16" diam mtg holee 
spaced 2 3/8" c toc. 
-481339-10 CAPACITOR, fixed: 10/8/41 RE13A488 16-C-53640-6611 |16-C-11378-2 cp | DyR-6055 ceM {744-148 NJ-3 (3) 
INT -481339 w/500,000 mmf p/m 10$ ea-sect. RE4BA129 CSL | 2XDMR6- 5 ces] 6-493 ng-4 (2) 
cBM | 744-202 NI-7 (3) 
NOTE: NJ-9 (3); PH (2); Po (2); MR-29 Mod 2. 5] SEE NOTE 
-481339-15, CAPACITOR, fixed: 10/8/ia. REI 3A488 16~C-53683-4738 |N16-c-11378-4 | |R16-c-11710- CD |DYR-6055 CFT |F-38362-1 DAH-2 
INT-481339 w/500,000 mmf p/m 15% ea sect. fRE48A129 145-500 CSL /2XDMRW6-.5-15 [CW ES «682063 -60 DAK-2 
CAW |630-.5-15 Cw | 'Bs-682029-1 DAK-3 
CTD |RLO-6250-3 ise 1|DaAK-4 
CBV | 12M-10-30 SJ-1 (8) 
nore: sv (4); MK-9 (9); ME-10 (14); MK-10 Mod 5 (7)s |MK-16 (4); /MK-18 (12); MK-]19 (7) MK-27 (4); MK-28 (10); MKH29 Mod 2 (6); SEE NOTE 
MB-34 Mod 2 (4): ME-34 Wod 3 (4); MK-34 Mod & (4). L =n lL : 
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DESIGNATION MAME ang ‘Besenierion onsreeno | 4AN mo | TANGO NYY | arock Ro | arb No | Mase RO [wroR | MACUTACT UTS | fon, | ORTACLOTS ome | EQUIEMENT 
-481340 CAPACITOR, fixed: 10/8/41 RE13 A488 16-0 -54578-3475 cD DYR-6555 cw ES-682030iaal | SH 
paper dielectric; three sect; 500,000 mf plue 10 RENBAIZ9 | i so 
minus 3% ea sect; 600 vdcw ea sect; YS metal can; | 
case 2" lg x 2" wd x 1 1/8" hb; dykanol impr and 
filled; three sclder lug term 3/8" h on aide, spaced 
1/2" ¢ to c; all sect int gnd; two mtg ft 3/8” wa 
flush w/bottom, w/3/16" diam mtg holes spaced 2.3/8" 
2 t0 6 | | {|_| | 
[-481340-10 CAPACITOR, fixed: 10/8/42 RESBAL29 16~C-54595-8290 | W16-C-11378-178 CAW  [ni2 CKV [L-61013-28 TDr 
NT-48134@ w/500,000 mmf p/m 184 ea sect. _jaen3auge . ie ole ae CD {DYR-6555 
CAPACITOR, fixed: 10/3 /a1 REL3AK8S 36-C-54617-8455 | wq6-C-11358-9 a 3DA500 63 cD DYR -6555 CW | ¥S-682030-1 sc-e (7) | 
NT-481340 w/500,G00 mmf p/m 20% ea sect. RELBAL29 CSL | 3XDRMX-5-20 fered K-359KU8-Irevi | SC-3 (16) 
CSF | PBTS-369F cw ES-682063-64 SK-3 (3) 
CGF 17513 i 
CTD | RLO-6350 
i Hl cBY LOM- Lh -ho 
{CAW |630-.5-.5-.5 
NOTE: MK-10 (6); MR-16 (2); MK-18; MK-19; MK-27 (2); |MK-28; MK-/8 Mod 1; MK-10 |Mod 5 (3); MK-29]Mod 2; MK-34 Mod|3; MK-34 Mod 4} MK-34 Mod 2. 
-481340-25 CAPACITOR, fixed: 10/8/42 RE1ZAK88 | 116-¢-54629-3475 cp |pyR-6555 [ ! 
i | 
NT-481340 w/500,000 mmf p/m 25% ea sect. i 
Ln are 06 wh _ [peMbaize a | a il | Sov. 2 
~481342 CAPACITOR, fixed: 10/8/41 PREABALET | [é-c-uares-0796 erp |0M-601 CW | ES-682031 isae | ME-S 
paper dielectric; 1 mf plus 10 minue 3%; 600 yvdow; |e 3AuBB | | SH 
3 | | i 
ES metal can; case 1 1/b" lg x 3/b" wi x 2 S/O | ! \ i | gg 
ofa; o11 impr and filled; two screw type term i/2" h | : | 
\ | i \ | | I \ 
located on top 1/2" ¢ to ©; no int gnd connections; | 
two mtg fl on bottom of case, ea w/a 0.180" diam mtg 
hole 1 9/16" ¢ to c. | 
pa : . est } 23 = ! Ss ! 
-L813h2 CAPACTTOR, fixed: 10/8/4i REKSAL39 16-C-51457-2081 [n16-0-11630-50 H cb | T-6080 CW | BS-682041 tae) | MK-8 
f 
paper dielectric; 6 mf plus 1U minus 3%; 600 vdow; REL3A8 | i LORR | L-thsp5-orew isn 
HS metal can; case 3 3/4" ig x 1 2/4" wa x 3 13/16"h joM | cB-20103-4alto | sa 
o/s; of] impr and filled; two por ins screw type | i lopm | 7hu-i8e Wea (2) 
| 
term 7/8" h located on top, spaced 2" ¢ to os no int WCA-1 (2) 
gnd connection; etrap mtg nor supplied. 
~hBL342-10 (CAPACITOR, FURED: 8/49 i { r | ( lop Jr-6689 Creerrael 
i | i H i 
Navy Type 481342 w/8.0 mfa p/m lot. i | | i i 
} = 
a + a — seemeemuarervimnatewni — | —— —. — 
eae ae a 2 = ca | at ' Sea ave bo 
[ { ' __ ve i 
Pata PA aa hoy _ a3 : es ts, ace ieee eat os Sets een aee ae es z 
2 ie Sass 1 z. ea = —_ sas 
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~F NAVY DWG ye RD VY —Eso ASO ORP! T MANUFACTURER'S Cor CONTRACTOR'S OWG EQUIPMENT | 
DESIGNATION NAME CAND DESCRIPTION OR SPEC NO JAN NO srArocK NO. stock NO stock NO orock NO” |MFGR | "Garr NUMBER [raccron OR PART NO USEO IN 
-481343 CAPACITOR, fixed: 10/8/42 REL8A139 16-C-51837-2083 |N16-C-11670 cD T-6100 cw ES- 682041 ise) MK-8 
paper dielectric; 10 mf plus 10 minus 3%; 600 vdew; |REL3A486 cD T-61006 CEFN }30044brev4y SH 
HS metal can; case 3 3/4" 1g x 1 1/4" wa x 4 5/8" hb caw |B 1/20L609 cM CB-20103-4aitO isu 
o/e; o11 impr and filled; two por ine screw type CRR {L-74955-8revd AN/UPM-1 
term 7/8" h located on top, spaced 2" c to c; no int CRZ {CO-1066is80 (3) 
gnd connection; strap mtg not supplied. AN/UPM- 18 
(3) 
Je 
-481343-10 CAPACITOR, fixed: 10/8/41 REMBAL39 16-C-51856-2101 | N16-C-11670 cp | Tyu-6100 cm | 744-636 su 
NT-481343 w/10 mf p/m 10%. RE13A488 = CAAI | TJH-6100 CHZ | 744-805 WEA (2) 
CaW | HYB OL609 cw CO-7101 YJ 
NOTE: yJ-1; Yo-2 (2); MK~35 ME-4. SEE NOTE 
“481344 CAPACITOR, fixed: 10/8/41 RE4BA139 16-C-51840-2392 {N16-RC-14h93 cd =} T-10100 Jow |s-682041 ise1 | mx-8 1 
paper dielectric; 1@ mf plus 10 minus 3%; 1000 vdew; RE13A488 SH 
HS metal canj case 3 3/4" 1g x 1 3/4" wi x 4 5/8" h; so 
oil impr and filled; two por ins screw type term 
7/8" h located on top, spaced 2” c to cj} no int gna 
connections; strap mtg not supplied. 
“461364 -10 CAPACTIOR, fixed: 10/8/41 RE13AL88 16-0-51861-2477 {W16-0-211678-50 3DB10-37 6D | T-10100 GW | BS-682052-31 wmK-27— | 
NT-481344 w/10 mf p/m 10%. RELBA139 L 3DB1O-106 CAW j{ 1009-MSB-10 
pie | 
-481345 CAPACITOR, fixed: 10/8/b1 RPABAL39 16-C-h9181-7286 | N16C-11490-101 cD T-15020 cw BS~682071 1ssl } MK-8 
paper dielectric; 2 mf plus 10 minus 3%; 1500 vdew; IRELZAL88. | SH 
HS metal can; case 2 1/2" 1g x 1 3/16" wa x 4 1/8" So 
h o/a; ofl] impr and filled; two por ins screw type 
term 7/8" h located on top, spaced 1 1/8" c to c; no 
int g@nd connections; strap mtg not supplied. 
-h8T345-10 CAPACITOR, fixed: 10/8781 REKBA139 16-C-49202-7286 |N16-C-11490-54 cD { T-15020 i 
NT-481345 w/2 mf p/m 10%. REL3A488 
4 
481346 CAPACITOR fixed: 10/8/41 RELBAL39 16-C-45764-5378 cD = {T-30001 cw | #S-682041 issl | SH 
paper dielectric; 100,000 mf plus 10 minus 3%; FRELZA483 CDU | DD-3298-A-2 so 
3000 vdew; HS metal can; case 2 1/2" 1g x 1 3/16" wa MK-8 
x 2" h ofa; of] impr and filled; two por ins screw MK-8 Mod 
type term 1 1/4" h located on top, spaced 1 1/8" c to MK-9 
c; no int gnd connections; strap atg not supplied. MK~10 
NOTE: MK-10 Mod 5; MK-16 (3); MK-18. SEE NOTE 
4 4 
mt 4 + 1 | 
! 
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SHEET 48 - 470 
= 
F = T 
“ ; TRactor'’s owe | EQUIPMENT 
DESIGNATION NAME AND DESCRIPTION ow sree wo | = YAN NO | STARRENO ON | stock ‘No stock “No [see eae MFGR | OnnT NUMBER |rmcron| | OR PART NO Usen in’ | 
mais = railed ae = <a T an on a —t T ~ aa | 
CAPACITOR, fixed: 16/3/42 | Hl [ 
nica; 7 i/2 wmf; 509 vdew, 1000 vdct; cage 51/64" 1g | | 
x 15/32" wi x 7/32" a max; ed bakelite case; two | { Hl i 
f 1 H i H i 1 
jaxJal wire leade i i | ' 
“481307 -D5 CAPACITOR, fixed: 10/8/¥1 RESGAILS | T16-0-25596-7406 |16-C-9767-45 { [or 603MY cw 35-2 
Wr-491247 w/71/2 umf n/m 5%: temv coef ltr D. 16040 ee hee > eee jcD__|5Rs MK-9 
-HBL3L7-DT CAPACITOR, fixed: 10/8/42 RESSA LHS 16-C-25603-1170 | y16-c-9765 joD 5R SH 
NT-481347 w/7 1/2 mmf p/m 7H; temp coef Ltr D. 16ChO i CMF | 603MY SJ 
| ' 
NOTE: SS; MK-3; MK-93 Mod 1; MK-10; MK-10 Mod 5; MK-2|2; MK | SEE NOTE | 
fae de einiipaaed oe _ as: = iil | 
~481347-D10 CAPACITOR, fixed: 10/8/41 RES 116-c-25603-7886 |N16-C-9768-10 CMe 
NP-b81347 w// 1/2 mmf p/m 10%; temp coef ltr D. 16C&0 cD | 
| | | cAW | | | | 
= Se ee aie ee ee 22 { ea tk OS a es Pereneeeveceta | | mee 
- 461 347-D20 CAPACITOR, fixed: 10/8/41 PEYBALYS. | 116-6 -25609-1366 W16-C-9768- ih OMF 
NT-481347 w/7 i/2 mmf p/m 20%; temp coef ltr D. 16040 cp 
' CAW | 
te 2 : s ay , asia { a 
~HBIZHS CAPACITOR, fixed: 1LO/S/us REASAZLO 1.6-C- 49932-8827 | low cw £5-682033ias3 MK-3 
lpeper dlelnctrio; & mf pine If mimua 3%; kN vaew; — [aR1g4b8S i | | | | | cE 
! 
HS metal can; case i 21/32" ig x 1 i/2" wa x 3 29/32" | 
h ofa; ofl filled; two stand-off type term 7/8" h { | i 
i i 
| i 
located on top, spaced 3/4" c to c; no int gnd 
connections; two 3/8" ig x #9-32 thd mtg studs 1" ' 
ce toc. i ! 
H | 
NOTE: MK-& Mod 3; MK-9 (3); MK-10 Mod 5 (3); MK-12 (]6}; MK-12 [Moa i (6); MK-1)6; MK-18 (3); om 27; MK-28 (3); i 
thee MK-29 Mod 2 (3); MK-34 Mod 2 (3); MK-34 Moa 2 (3); aE Mod & (73) i ! | | 
-481343-19 CAPACITOR, fixed: ~ 10/97ET RESBAZT | 116-c-49953-8827 W16-C-11545-10 | ~ if T 
ne ____irr-s81348 w/4 me p/m 10%. RE13A488 H | 
sie c= ae Saal 4 - iene ER 
|CAPACITOR, fixed: 10/27 /4i REBBA110 16-C-44236-1310 |Ni6-C-121 72053 -502 GRY | M-420071-lOsub7 | DF 
paper dielectric; 50,000 mmf plus 10 minus 3%; 600 RE1ZAKBB crv | P-720555-16 Dg 
vdew, vacw; RS metal can; case 1 1/16" h x 1 3/8" { : | DP-12 thr 
; ij 
wa x 3/8" d ofa; two atud term 1/2" h located on top, | DP-19 
i 
spaced 9/2" c to 2; no int gnd connections; bkt mtg | \ 
t HT 
i 
not supplied. { 
HBIGUS-IO CAPACITOR, fixed: 10727761 REGALO 136-¢-L0257-1305 |Ni6-C-21173-1 [pee eae CRV172053-55e TRV | P-720555- 67 VBS Gy 
NT-481349 w/50,00C mmf p/m 10%. REL3A488 i crv | 72035-67 ART 
| a + + he 
481350 CAPACITOR, fixed: 10/29/41 PERBA233 
mice; 7 maf; 500 vdew, 1000 vdct; case 11/16" le x |yay.c_5 
15/32" wd x 7/32" thk; melded bakelite case; two 
axtal wire leads. 
Con't 
at [Pees | Z na = slg oe aes sa oe = 
sabre . ae ails ie _ 
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— + ———= ag 
NAVY T "s | con. 
Ssawaion MAME AND DESCRITION eto | san ne [PMN KT | orbek So | stock Soo | MENS ERT™ [wren [MA ACEAER® [Stn | Tae aet on® | BEES ENT 
2 s : IN16-C-9767-1 cp [aR 
4.81350-D5 CAPACITOR, fixed: 10/29/42 RE48 A233 (cm25D0707 16-C-25519-6587 767 
t-481350 w/7 umf p/m 5%; temp coef ltr D. AN-C-5 CAW 11479 
CREW |BEC 
-481350-35 CAPACTTOR, fixed: 10/29/41 RE48A233 — lom25E070T 16-C-25519-6597 | cD faR co = | M~7465676-19 RBD 
NT-481350 w/7 mmf p/m 5%; temp coef ltr EF. WIAN-C-5 caw 11479 reve |Tcx 
| CFW [BSC 
-481351 CAPACITOR, FIXED: 10/29/41 RELBAD33 


ica; 10 mmf; 500 vdew, l00@v, DC test; case 1 1/16" \JAN-C-5 
hg x 7/16" wa x 3/16" h; molded low loss phenolic 1 
foody; 2 axial wire leads; add suffix indicating 


icapacity tolerance in per cent. 
-481351-D5 CAPACITOR, FIXED: 4/5/48 REYBAD33 | 16-C-26020-8156 |N16-C-9791-12 CAN J1479 OG |M-7h65676-P10 OX 
[Nevy Type 481351 w/10 mmf p/m 5%; temp coef letter D. AN-C-5 


-481351-E5 CAPACITOR, fixed: 10/29/41 RE48A233 © |CM25E1000 16-C-26020-8187 |N16-C-9791-12 cD 2R cc M-7465676-18re7] RBD 
NT-461351 w/10 mmf p/m 9%; temp coef ltr E, JAN-C-5 caw | 1479 COL | 912N410-BN TCC-1 (4) 
CFw | BSC rec-3 (2) 
{ (TCX 
-481352 JcaPactToR, fixed: 10/29/41 RE4BA233 


Imica; 690 mmf; 500 ydew, 1000 vdct; cage 1 1/16" 1g x pécho 


15/32" wa x 7/32" thk; molded bekelite case; two 


axial wire leads. 


-481352-E1 CAPACITOR, fixed: 10/29/41 RE4BA233 16-C-30551-8278 |N16-C-10064-148 cD 2R co: | M-7465676-17 RBD 
NT-481352 w/690 mmf p/m 1%; temp coef ltr E. 16cho CAW 1479 revl | TCX 
CRW {BSC 
481353 CAPACITOR, fixed: 10/29/41 fRELBA233 


mica; 1060 mmf; 500 vdew; 1000 vact; case 1 1/16" 1g j16cho 
x 15/32" wa x 7/32" thk; molded bakelite case; two 


laxial wire leads. 


-481353-£1/2 |CAPACIT@R, fixed: 10/29 /k1 REKBA233 16-C-31132-1080 cb aR cG = |M-7465676-21 RBD 
NT-481353 w/1,060 mmf p/m 1/2h; temp coef ltr E. 16cko CAW {1479 reve {TCX 
OFH | BSC 
-4.81353-E9 CAPACITOR, fixed: 10/29/42 RE4GBA233 16-C-31138-1807 cD 2R 
NT-481353 w/1,060 mmf p/m 5$; temp coef ltr E. 16c40 CAW | 1479 
Ckw {BSC 
| + 
-481354 CAPACITOR, fixed: 10/29/41 jRELBA233 7 
nica; 2680 muf; 500 vdew, 10@® yvdct; case 1 1/16" lg /16C4O 


x 15/32" wd x 7/32" thk; melded bakelite case; two 
jaxinl wire leade. 


Con't 
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NAVY TYPE 1 Navy DWG STANDARD NAVY eso NAL CORPS JAN ACTURER'S Con. i \CTOR'S DWG EQUIPMENT | 
DESIGNATION | NAME ANG DESCRIPTION ‘OR SPEC | JAN NO iP STOCK NO STOCK NO | stock “NO OETOCK NO [ME SR ea ea UMBER |1facron coe PART NO USED IN 
7 — + 
481354 -91 CAPACITOR, fixed: 10/29/41 REHBAL33 16~C-32055-4086 |N16-C-10324-b5 cD | 
NT-481358 w/26@C omf p/m 1%; temp coef ltr D. 16ChO CAM | 1479 
\ CFW {BSC i 
~481354-E1 CAPACITOR, fixed: 10/29/11 “Tppueae33 16-C- 32055-4088 mé-c-2032-u5 cD |2R CG = |M-7465676- 20rev2 |RED 
INT-461354 w/2,600 omf p/m 1%; temp coef ltr E. ecko CAW 11479 Tex 
cFW |BSC 
— 4 
483355 CAPACITOR, fixed: 10/29/41 RELZASLO 16-C-19783-9661 |N16~-C-9680-2 3DB25-18.1 cD im a RBD 
K-7881186revo 
electrolytic; 25 mf; 50 vdew; working temp range RBEGAZLI CIE | 50BE25 CG | K-7877443rev3 | DBE 
minus 20°C to plus 65°C; case 1 13/16" lgx 1" wix cma {3536 CHG Tex 
3/a° hj metal can HS; two solder Jug term w/ins i CHT | NCP-6-2-22 TP (2) 
term 1/2" h spaced 7/8" c to c, term located on aide; | ICADV |A-10067 igs @ 
term ina from can; twe mtg ft on bottom, 3/16" diam 
hole in ea, on 2 1/8" mtg/c. 
461356 CAPACITOR, fixed: urfig/u. ——REASA132 | 
mica; 590 mmf; 500C max vdew, 3 amp at 3000 ke, 3 [i640 
samp at 100C kc, 2.5 amp at 300 kc, 0.5 amp at 100 
kc} case 2 5/16" Ig x 11/4" wi x i 27/32" h; melded 
cakelite case; two stud term on too 7/16" 1g i 3/8" 
c to c} two mtg ft w/two 3/16" diam mtg holes 2 8/é" | | 
c tec. 
en = 25 = eae en, an es aoe 4 
~~ 481356-D1 CAPACITOR, fixed: 11/19/42 FE&8A131 16-C- 30312-9034 }y16-¢-10037 CRY jCase #351 CRV | K-855847-1revi | YE-1 
NT-482356 w/59G mm? p/m 1%; temp coef ltr D. s16c40 XE 
{ 
YE-2 
— + - - —- = i Geren = —- ees ees + al 
~481357 CAPACTTOR, fixed: 11/19/41 REYSAL31 
mica; 12]0 mmf; 5000 max vdew, 6 amp at 3000 ke, 4 6040 
amp at 1000 kc, 2 amp at 300 kc, 1 emp at 100 ke; 
caee ? 5/16" lg x 1 1/k" wad x 2 27/32" h; molded 
vakeiite cass; two stud term on top 7/16” lg 1 5/8" | 
c to c; two mtg ft w/two 3/16" diam mtg holes 2 3/8" 
ce toc. i 
-481357-B1 CAPACITOR, fixed: 11/19/41 RELBAL3Z2 ~~ Ti6-6-31290-4916 |wi6-c-10173-1 | CRV |Cage #352 Tony K-855847-2revl | YE-1 
NT-481357 w/1210 mf p/m 1%; temp coef ltr dD. 2640 YE 
yE-2 
— = = ais = | 
481358 C PACITOR, fixed: 11/19/41 r T r f= 
mica; 2060 mmf; 3000 max vdcew, 7 amp at 300C kc, 
H 
5 amp at 1000 kc, 3 amp at 300 kc, 1 amp at 100 xc; | 
case 25/16 lg x 1 1/b" wa x 1 27/32" hj molded 
bakelite case; two etud term on top 7/16" ig 1 5/8" 
ce toc; two mtg ft w/two 3/16" diam mtg heles 2 5/3" ! 
c toc. | 
Con't 
a = a | Yee ese ree ae i 
a | = 4 a LL J 
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: T 
~481358-D1 CAPACITOR, fixed: 11/19/42 RE48A131 16-C-31839+1836 |16-c-10292-28 CRV |Case #351 crv |«-855807-3revl | YE-1 
INT-h81358 w/2060 omf p/m 1%; temp coef ltr D. 16C40 YE 
YE-2 
r EYSAL31 Th 
-481359 CAPACITOR, fixed: 12/19/41 
mica; 3120 mmf; 3000 vdcw max, 8 amp at 3000 ke ,6 amp 6oho 
lat 1000 kc, 4 amp at 300 kc, 1 amp at 100 kc; case 
25/16" lg x 1 1/4" wa x 1 27/32" h; molded bakelite 
case; two stud term on top 7/16" lg 1 5/&" ¢ to oc; 
two mtg ft w/two 3/16" diem mtg holes 2 5/8" c toc. 
-481359-D1 CAPACITOR, fixed: 11/19 /h. RELBAL31 16-C-32236-1636 |N16-C-103h2-1 CRY |Case #351 RV [| K-655847-Srevl | YE-1 
NT-481359 w/3120 maf p/m 1%; temp coef ltr D. 16cho ve 
YE-2 
+ co 
-481360 CAPACTTOR, fixed: 11/19/41 JRESS8A132. | 
mica; 5120 mmf; 3000 vdcw max, 10 amp at 3000 kc, 16C40 
8 amp at 1000 kc, 5 amp at 300 kc, 2 amp at 100 ke; 
case 2 5/16" lg x 1 1/4" wa x 1 27/32" h; molded 
pakelite case; two stud term on top 7/16" 1g 1 5/8" 
c to 2; two mtg ft w/two 3/16" diam mtg holes 2 5/8” 
c toc. 
-481360-D1 ICAPACTTOR, fixed: 12/19/42 RDBA131 16-C-32739-1456 |16.c-10432-60 CRY |Case #351 CRY |£-855847-brevl | yE-1 (2) 
INT-481360 w/5120 omf p/m 1%; temp coef ltr D. 16che YE (2) 
YE-2 (2) 
-481361 CAPACITOR, fixed: 12/19/41 RREYSA126 
mica; 3,000 mmf; 500 vdcw; 7/8" 1g x 7/8" wi x 1/4" hécho 
d; metal clad; two axial lug term ea w/ one 3/32" 
diam hole 1 3/16"c toc. 
-481361-10 CAPACITOR, fixed: 11/19/41 RELBAL26 16-C- 32198-3077 cay jr crv | K-36182-548 YE (6) 
NT-481361 w/3,000 mf p/m 10. 16cho CRV | K-855856-91 YE-1 (6) 
YE-2 (6) 
- 481362 CAPACITOR, fixed: 11/19/41 TRELBA112 
mica; 28 mmf; 2500 vdcw; case 1 25/32" 1g max x IJAN-C-5 
2 11/32" wa max x 15/32" h3 molded bakelite case; 
‘two #6-32 thd holes 1 1/4" c to c for term and mig. 
481 362_B2 CAPACITOR, fixed: 11/19/42 RE4BA122 — fom55B2806 16-C-27098-4302 }N16-C-9815 CRY }Model F CRV {K-35484-3leub9 | YE-1 
INT-481362 w/28 umf p/m 2h; temp coef ltr B. JJAN-C-5 YE 
YE-2 
1 ; - 
“ . L. 
4 = ss 
+ 1 
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USED: IN 


-481363 


I 
BS metal can; case 2 5/8" lg x 1 3/16" wi x & 3/4" bh 
e/a; o11 impr end filled; twe ceramic ings screw type 
term 1 1/8" h, located on top 1 1/8" ¢ to c3 no unt 
gnd connections; two mtg fl on bottom of case ea w/ 


two 0.213" diam mtg holes 13/32" apart, 3 1/8" c toc 


CAPACITOR, fixed: 12/19/42 RESBAL59 
paper dielectric; 4 mf plus 10 minus 3%; 1,00® vdew; |REL3AK88 


16-C-49939-8912 |n16-8-11562 


cG 
cG 


258383 
23F13 


CRV 
CBM 


K-860217-1OrevS 
7h4-261al to 


YE-1 
YE-2 
NGA (2) 
| WEA (2) 


481364 


+ 
CAPACITOR, variable: 11/19/42 
air; plate meshing type, dual sect; 8.5 to 35 mf ea 
sect; SLC ea sect; 0.0245" air gap; 3 5/8" lg x 
1 9/16" wa x 2 1/8" h shaft i/k" diem x 1/2" ig 


pushing 7/16" 1g x 3/8"-32 thd; round shaft adJ; 
silver pl brass plates, 2 rotor, 3 stator ea sect; 
360 deg rotation; ceramic ins; selder lug term; base 
{mte by two holes in base @.173" diam 3 5/16" c toc. 


16-C- 62338-9092 


| nye 


CHC 


CcRV 


M-420663-Lrevl 


YR-1 
YE (3) 


-481365 


481366 


wien 6.173" diam 3 5/16" c to c. 


CAPACITOR, variable: 11/19/43 
air; plate mesning type dual sect; 3.5 to 35 mmf ea 
sect; SLC ea sect; 0.040" air gap; 3 5/8" lg x 
19/16" wa x 2.1/8" h shaft 1/4" diam x 1/2" lg 


bushing 7/16" lg x 3/8"-32 thd; round ebaft adj; eight 
ailver pl brass plates; 360 deg rotation; ceramic 
ine; solder lug term; base mtg by two holes in base 


16-C -62338-9192 |N16-C-12235-2h 


1 


CHC 


Tu-u2066 3-Leubl 


CAPACITOR, variable: 11/19/41 
air; plate meshing type, dual sect; 5.5 to 50 mf ea 
sect; SLC ea sect; 0.0245" air gap; 3 5/8" la x 

1 9/16" wa x 2 1/8" b shaft 1/4" diam x 1/2" 1g 


oushing 7/16" 1g x 3/8"-32 thd; round shaft adj; seven 
eilver pl brase plates; 360 deg rotation; ceramic 
ine; aolder lug term; base mtg by two holes in base 


0.173" diam 3 5/16" c to c. 


16-C-62435-4683 


N16-C -12236-7 


CHC 


MCD 


CRV 


M-4.20663-2aub1 


jm Es 
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4 
-481367 CAPACITOR, variable: 11/19/41 16-C-62570-3364 |N16-C-12365 CHC | MCD CRV |M-420663-3eubl | YE-1 
air; plate meshing type, dual sect; 75 mf ea sect; YE 
SLC ea sect; 0.0245" air gap; 3 5/8" 1g x 19/16" wa 
x 2 1/8" hn shaft 1/4" diam x 1/2" 1g bushing 7/16" 
lg x 3/8" -32 thd; round shaft adj; eleven silver pl 
‘brass plates ea sect; 360 deg rotation; ceramic ins; 
solder lug term; base mtg by two holes in base 0.173" 
i 
diam, 3 5/16" c toc. 
-481368 CAPACITOR, fixed: 11/27/41 JREKSAINE 
mica; 80 mmf; 500 vdew, 1000 vdct; case 51/64" 1g JAN-C-5 
[max x 15/32" wa max x 7/32" 4 maz; molded bakelite 
case; two axial wire leads. 
-481368-B10 CAPACITOR, fixed: 11/27/41, {RE4BA148 — (0M20B800K 16-C-28162-L676 | N16-c-9898 Caw | 1468.3 CFT RBA 
NT-481368 w/80 mmf p/m 10h; temp coef ltr B. WAN-C-5 cp__|5wus RBA-1 
-481368-D5 CAPACITOR, fixed: 11/27/42 (REYBAINB —|cM20DS005 16~-C-28157-4206 CAW 1469 
NT-481368 w/60 umf p/m 5%; temp coef itr D. \JAN-C-5 i cp _[5Rs | 
~RBIZG 
369 CAPACITOR, fixed: 11fet/u2 REYSALYS 
mica; 900 umf; 500 vdew, 1000 vact; case 51/4" 1g JJAN-C-5 
Imax x 15/32" wi max x 7/32” a maz; molded bakelite 
case; two axial wire leads. 
-481369-B10 CAPACITOR, fixed: 11/27/41 PREYSAL4E — (CM20B301K LO=C= 30694-7076 | Caw [TRGSLE RBA 
NT-481369 w/800 umf p/m 1Of; temp coef ltr B. baN-c-5 RBA-1 
-481369-B20 CAPACITOR, fixed: 11/27/42 REWBAL48 |CM20B801M 16-C-30699-9556 |N16-C-10072-34 CAW | 1468LS CCG | 21R6500iaad PBA 
NT-481369 w/800 mmf p/m 206; temp coef ltr B. AN-C-5 CCT | 45509chg0 RBA-1 
-481369-D10 CAPACITOR, fixed: 11/27/41 RE48A148 jCM20D801K 16-C-30694 7086 caw. | 1469 CGG | 21R6500180o RBA 
NT-481369 w/800 mmf p/m 10%; temp coef ltr D. \an-c-5 cer | 45509chg0 RBA-2 
-481370 CAPACITOR, variable: 11/27/41 16-C-58779-2988 jN16-C-12243-13 3p9020V-38 CHC |Mc-20-SX ORV |K-856066-1sub0 | YE-1 
lair; plate meshing type single sect; 6.5 to 20 umf; YE 
ISLC; 0.0715" air gap; 1 27/32" lg x 1 11/16" wi x 
h 12/16" h shaft 1/4" diam x 13/16" lg bushing 7/16" 
lg x 3/8"-32 tha; rounded shaft adj; seven dual 
nickel pl brass plates clockwise rotation;isolentite 
ina; lug term; single hole mtg by 3/8” diam mtg 
bushing or baee mtg by two mtg ft ea w/ one #6-32 
tapped holes on 1 13/32" mtg/c. 
i i: 
es 
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NAVY. A CORPS MANUFACTURER'S Con CONTRACTOR'S OWG EQUIPMENT 
DESIGNATION NAME AND DESCRIPTION on SPEC NO JAN NO STOUR cine. { stock ‘KO stock NO sigrock wo |MFSR | pany NUMBER [reactor OR PART NO USED iN 
~ eee = 4 at < = a mh ies ee 
~481371 CAPACITOR, fixed: 12/29/41 REU3A 133 j16-C-4574-2345 | N16-C-31378-150 CAW {430 OFT [r-e7795-1 RBA 
paper dielectric; three sect; 500,000 mf plus 10 [REL 3A483 RBA-1. 
minus 3% aa sect; 403 vdcw 9a sect; BS metal can; { § | 
| i 1 ' t i 
21/32" lg x1 13/16" wa x 11/8" hy nyvol impr { i : i i } i 
and filled; three solder lug term 3/8" h on end 1/2" ! | 
c toc; int gnd; two mtg ft 3/8" wa, flush w/bottom 
w/ 3/16" dtam mtg holes 2 3/3" ¢ toc. H 
Neen — os Ris Z ae — +. —j——-—~-}. j————~ : 
-482372 CAPACITOR, FIXED: 11/29/41 RENBAL25 | 16-C-54496-L050 jN25-c-11343~-205 CAW 1430 opr | P-197ko-1F RBA 
paper dielectric; 3 sect; 250000 maf plus 10 minus i RRA-1 
3% ea sect; 40O vdew; HS metal can; case 1 1/e" hx ! ] 
"wd x 1 2/8" ig; cd] impr and filled; 3 eolder ' i j i | 
iug term 5/16" h on bottom of case 1/2" frome to c; | 
all sect int gnd; 2 mtg cars 3/8" wa integral | 
hw/bottom of case, w/two 3/16" diam mtg holies on \ 
t | i 
21/8" ¢ toc. i H ' 
fea sae ane en as wat oe as sf J { 
-483372-16 ICAPACITOR, FIXED: 2/6/50 RELBA136 |16-0-58513-8275 N16 -C-11343-226 lcaw [uac ' 
Navy Type 481372 w/3 sect 250000 mf p/m 10h. 4 J 4 i 
-481373 CAPACITOR , fixed: 11/29/41 REL3A483 16-C-4232-94b5 caw | 430 CFT | F-27796-1B RBA 
paper dielectric; 50,000 mmf plus 10 minus 3%; 4oo RELBALO9 RBA-1 
vdew; HS metal can; case 1 13/16" lg x 1” wad x 13/16" H i 
h ofa; ofl impr and filled; two solder lug term 3/8” | | i 
\ i 
hon side, spaced 1" ¢ to ¢; no int gnd connections; i j | 
two mtg ft 3/8" wd flush w/bottom, w/ 3/16" diam mtg 
| holes epaced 2 1/8" ¢ toc. | 
i 
-483373-10 |CAPACITOR, fixed: 11/29/b1 IREI3AK88 ~Wi6-¢-5h253-9445_[w16-C-11155-9 CAW 7} 430 j 
NT-481373 w/50,000 mmf p/m 1h. IREYBALOO 
4813748 CAPACITOR, variable: 11/29/41 16-C-59827-8921 |N16-C-12230-20 CFT | F-28300-2-1 CPT | F-30655-i jeaa | RBA 
air; plate meshing type single sect; 5 mf min to crr c | RBA-2 
50 mmf mex; SLC; 0.0195" air gap; 1 1/4" lg x 15/16" | DAH 
wi x 1 7/32" h shaft encl in wrg 1/4" diam x 21/32" 
lg; acdr adj; seventeen silver p) brass plates; 360 
deg rotation; post term for stator, lug tem for 
rotor on tep; two mtg holes 3/32" lg w/ #4-40 tap on 
21/32" ate/c. 
cee ae Ree iw ae se as a Sd sen. aw pees eet nese . - 
— —- as Aiea ae —. oe a i. ae wats rie —_ a — an | i eo ———- 4 
L Ga maa are: ok es | hota 
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NAVY TYPE NAVY DWG STANDARD NAVY —eso ASO SIGNAL. CORPS MANUFACTURER'S Con. CONTRACTOR'S OWG EQUIPMENT 
DESIGNATION NAME AND DESCRIPTION OR SPEC NO JAN NO STOCK NO STOCK NO STOCK No stock NO |MFGR|"Bany NUMBER” {reactor | “oR PART NO USEO IN 
i + 
- 481375 CAPACITOR ASSEMBLY: 11/29/41 y 16-C-44232-9445 {NL6-C-12235-5 crr [{F-28180-2-1 CFT |F-30656-1 tea A | RBA 
ofo tw. var air capacitors mtd on base plate, ea RBA-1 


capacitor hae max cap of 15 amf, 0.0195" air gap, 
SLC; 2" lg x 1 3/8" wa x i 3/16" h ofa; panel ata 
‘oy means of four 0.136" diam holes at centere ef 
113/26" x 11/16" mte/c. 


-481376 CAPACITOR ASSEMBLY: 11/29/41 16-C-66274-1001 CFT | ¥-28180~2-2-C | CFI | F-30656-1 ise A| BBA 
c/o 2 var air capacitore mtd on base plate, ea RBA-1 
capacitor hae cap of 5 mmf min to 50 mmf max, DAB-2 (5) 
0.0195" air gap, SLC, 34 plates; 2” le x 1 3/8" wa x DaK (5) 
1 1/4" n, ofa; panel mtd by means of feur 9.136" diam DAK-1 (5) 
holes on 1 11/16" x 1 1/16" mtg/c. thru 

DAK-k (5) 
x 

481377 (CAPACITOR, variable: 12/1/41 16-C-58467-4427 ‘pns-eaesion ‘i cac APC CRY |P--720536-Srev2 Trm(3) 
lair; plate meshing type single sect;2 to 15 mmf max; Coc «JAT IRBB-1(3) 
SiC;air gap 0.015";1"lg x 15/16"wd x 1 7/32"h shaft IRBC( 3) 
9/32"diem x 25/32"1g, 3/S"fletted} extension shaft RBC-1(3) 
adj; five nickel pl brass plates; 360 deg rotation; RBB-2(3) 
ceramic ine; post term for stator, lug term for rotor RBC-2(3) 


on RB side; single 9/32" hole for shaft, two mtg 
etude tapped for #4-40 acrewa on 21/32" mtg/c 31/64" 


from top. 

-481378 CAPACITOR, variable: 12/1/41 1.6-C-59255-6334 |NU6-C-12331-35 CHC | APC cRV | P-720536-lrev2 | RBB(40) 
lair; plate meshing type single eect; 5 mf min to. 27 coc lar RBB-1( 40} 
mmf max; SLC; 7/8" lg x 15/16" wa x 1 7/32" h shaft RBB=2(40) 
assembled w/nut and collar 9/32" diam x 5/16” lg; RBC (40) 
ecdr adj; nine eilver pl brass plates; 360° rotation; RBC-1(40) 
ceramic insulation; post term for stator, rotor gnd RBC-2(40) 


tu dase; two mtg etude 11/32" 1g tapped for #h-ho 


screws on 21/32" mtg/c 31/64" from top. 
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DESIGNATION NAME AND DESCRIPTION GR SPEC NO JAN NO stock NO STOCK NO STOCK NO stock No [MFCR] pant NUMBER [rmacror OR PART NO USED IN 
t 1 t 
-481379 CAPACITOR, fixed: 12/1/41 REL GA110 I16-c-45752-716 [N16-C-11208 R16-C-11304 cRY {86047-502 |CRY |P-720555-7rev9 | RBB 
paper dielectric; 100,000 umf plus 10 minua 3%; 400 |RE13 488 CRV }72053-513 RBB-1 
| dew, 120 vacw; MS metal can; case 1 1/26" nh x 2 3/8" i | ‘ | | RBC | 
| | 
wa x 3/4" ofa; two atud term 1/2"h located on top, RBC-1 
spaced 5/8” c to cs no int gd connections; dkt mtg } AYD 
} 
not aupplisd. i AYD-2 
NOTE: AYD-3; QCW; ACK; OCY; QC72; MK-26 Mod 3 (3); mK 1.26 Mod & }(3). SEE NOTE 
{ 4 
= 4 = = moe tay ee a 
~481379-20 CAPACITOR, fixed: 12/1/41 RELEAI1O 16-C-45773-7716 |N16-C-11294 R16-C-11305 CRY | 72053-563 crv | P-720555-57rev9 | ARI 
NT-481379 w/100,000 umf p/m 10%. REL 3Ake \ ATI 
i if 
NOTE: RBB thru RBB-2; RBC thru RBC-2; TDQ (2). | Hl de | see nore | 
481380 CAPACITOR, Pixed: 12/1/4L REKBALLO 16-C-52940-6039 [N16-C-12700~-4 CRV | 72063-502 CRY | P-720555-Srev9 j;AYD thru 
paper dielectric; two sect; 50,000 umf/125,000 mmf 130488 AYD-3 (2) 
plua 10 minus 3%; 400/400 vdcw, 120/120 vacw, 60 cps; i | QBH (2) 
I 
HS metal can; case 1 1/16" h x 1 3/8" wa x 3/&" the; | } Qcg-2 
castor oll Impr and filled; two etud and nut term | acu 
5/8" c to c on top; one side of ea sect common and QGB(2) 
gnd to case. Qcw 
NOTE: QCX; QCY; CZ. SEF NOTE 
— Je | 4 ———— joo — = SSUn=Ps Er PnTioen 
-4.81,380-10 CAPACITOR, fixed: 4.2/i/b2 REKBALLO 16-6 -52972-9972 [ui6-C-12174-300 ig CRY | 72063-552 ‘Tory |p -720555-59reva5| RBB thru 
NT-481380 w/50,000 mmf/125,000 muf p/m 10%. PEL3A4N88. RBB-2 
NOTE: RBC thru RBC-2. SEE NOTE 
eer ree 8 = é aie r a = =. : = == zak", Sy 
-281381 CAPACITOR, fixed: 12/3/44) RR1ZA488 | 16-C-53835-7690 | 416-Re-14286 cD | DYR-6110 
paper dielectric; two sect; 1 mf plua 10 minue 3% ea jRESSA129 | 
sect; 600 vdew ea sect; BS metal can; case 2" ig x 
2" wi x 11/8" hn; dykanol impr end fillea; three i { 
} 
solder lug term 3/8" h on aide, spaced 1/2" c to c; 
no int gnd connections; two mtg ft 3/8" wi flush 
w/ hottom, w/ 3/16" diam mtg holes epaced 2 3/8” 
ce toc. at 
p a ae - = — as es 4 + + 
-481381-10 CAPACITOR, fixed: 12/3/41 REIZA488 16--53859-8045 | N16-RC-24286 i cD | D¥R-6110 CAIG | A85 rev 0 So 
NT-481391 w/ 1 mf p/m 10% ea sect. REABA1O9 ile ali CHM | 744-436 alt o | @BV (2) 
r { + ie 7 7: t 
-48},382-15 CAPACITOR, fixed: 12/3/41 RELBAL29 16-C-53892-9909 | Ni6-C-12439-5 3DB1 .6-1 CAW | 630-1-1 cw ESA-68206 3-61 Qs8 
NT-481383 w/ 1 of p/o 15% ea sect. REL3A888 3DB1 6110 cD DYR-6110 MK-9 (2) 
CTD |RLO-621-3 MK-10 (8) 
CBY {12M-11-30 ME-16 (2) 
cer |75210 ME-19 (2) 
CSL | 2XDMRW6-1-15 MK~22 (2) 
csr |PBTS-400Cc MK-10 
| | bs wi Mod 5 (4) 
+ 
are Sere ie - 
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BA ® e % " 
[sistent NAME AND OESCRIPTION ea eet], aan ae [Reena ea Us eth Shae | MEME lnepan | Maced MA ne | oe] Pompe ore saulenar 
ened 
-481382 CAPACITOR, fixed: re/12/4r REWGAIL3 
mica; 5 mmf; 500 vdew, 1000 vdct; case 53/64" lg x JAN-C-5 
53/64" wa x 9/32" d max; molded bakelite case; two 
axial wire leade. 
L 
-462362-BLO CAPACITOR, fixed: 12/12/42 RE4BA143  |cM30B050K 16-C-25102-6364 cD | 1WLS CG | P-7762455-2 reviy rcx 
nT-461382 w/5 omf p/m 0.5 mmf; temp coef ltr B. JAN-C-5 i 
{ : mt A 
“481383 CAPACITOR, FIXED: yefiTPaL ~RERSALEO a in | 
eas 35 mmf; 5@0 vdew, 1600 vdct; case 51/64" 1g x fJAN-C-5 
35/32" wa x 7/32" a max; molded low loss phenolic 
fpody; 2 axial wire leads; add suffic indicating 
capacity tolerance in per cent, | 
-481383-A10 CAPACITOR, fixed: 12/17/41 FREMBAL4B8 = icm20a350K 16-C~27265-6071 cp [Sw so 
NT-461363 w/35 omf p/m 10%; temp coef ltr A. JAN -C-5 CSL |MO 
cur |o 
cER |K 
-481383-B20 CAPACITOR, fixed: 12/17/41 REABAL48 — |cM20B350M 16~C-27270-8556 |N16-C-9842-3 cD |SWLS 
INt-461363 w/35 mmf p/m 20%; temp coef ltr B. JAN-C-5 CSL |MOBW 
CMR |OXM 
CER |K 
-481383-C5 CAPACITOR, fixed: 12/17/41 REYBAIK8 — |om2oc 3507 16-C-27260-5601 CER |K CRM DAE 
NT-481383 w/35 mmf p/m 5h; temp coef ltr C. JAN-C-5 cp [SR DAE-1 
CSL |MOSCW 
cour | PO 
aoa (Suen 
TB1363-D1O CAPACITOR, FIXED: a77/e8 IREVSALGO 15-C-27855-G087_|NI6-C-SBhS-5 1 Top TR 
pews ‘Type 481383 w/35 mmf p/m 10%; temp coef letter DJJAN-C-5 
7481364 CAPACITOR, fixed: 12/17/42 RE4BA151 
raica; 100 mmf; 500 vdew; case 1 1/32” max 1g x 41/54" JJAN-C-5 
max wi x 11/32" thk max; molded bakelite case; one 
wire lead 11/2" 1g at ea end; 1@00 vdet. 
-461364-A5 CAPACITOR, fixed: 12/17/42 REKBA151 — IoM:OAL 01S 16-C-28553-1455 cp | 3W ha 
NT-481384 w/100 mmf p/m 5%; temp coef ltr A. JAN-C-5 csL [MK 
can |g 
| ! 
}. | 1 za 
1 
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= = = 2 —— — en 
NAVY TYPE NAVY OWG STANDARD NAVY £so ASO SIGNAL CORPS TURER'S | Con. CONTRACTOR'S | 
DESIGNATION NAME AND DESCRIPTION OR SPEC NO JAN NO i] STOCK NO | STOCK NO | STOCK NO ISreck NO MrGR | Mo tny NUMBER |rescton OR PART NO SUeeo. Ine | 
~48138b-c2ad CAPACITOR, FIXED: 6/1/48 | 16-C-28563-4i26 i | cp 3WLS RBQ. 
Navy Type 481384 w/100 mu p/m 204; temp coef H 
: | 
oh Gee, iim oe ee See suleese SOR i Re etereeerees (oe eee ar eee | | | 
ae : ‘ a Sere Sem Pen a a ee eee 
| i 
300 vdew, 1000 vdet; ease 1 1/16" 1g | | 
a x 7/32" thk max; molded low loss pakellte 
loase; 2 axial wire leads, AWG wire, 21/8" lg | | 
i 
Lern mtd. } i 
—— - ~ ! - |--— + — jj —_+—--- +——— i 
= 4.81385-A1L0 CAPACITOR, FIXED: 6/30/48 AN-C-5 Tewosaioax 16-C- 31090-4467 3K251021} | MAW j 
Navy Type 481385 w/1000 mmf p/m 10%; temp coef | i i 
letter A. i | | i | 
ne _ pos ime ifn — sen ae See ge a es = einen =” eens ieee 
r 481.395 -820 (CAPACITOR, FIXED: 11/23/48 Jiat-c-5 — [¢ma5AL02M roe oer as T \ 
Nevy Type 481385 w/1000 umf p/m 20%; temp coef letter 
A, 
\ de 2. - ae _— . ae ee = = _ et i rt | 4 
| .461385-B10 CAPACITOR, FIXED: 13/3/48 JAN-C-95 CM25BL02K 16-¢- 1090-4472 | i i 73-28/UPN 
Navy Type 481385 w/1000 mmf p/m 10%; temp coef ' | i 
letter B. | | 
- ; ~ - —— ae apo a — t —4 
-481385-B20 CAPACITOR, FIKED: 12/6/48 MK-29 ! 
Navy Type 481385 w/1000 mmf p/m 20%; temp ccef i i i | | Mode } 
iat B. : } Hi | 
ie a a ek SS No = eines le eee sity sh aati, oa { = = = A 4 - 
1 
-461385-C10 CAPACITOR, FIXED: } i CAW t LFS | FSE 
i 
Navy Type 481385 w/1000 «mf p/m 194; i i ! | | : 
letter I | | i i | | ! 
setae we pa i ct _ — tt eens aaa | 1 
-481385-b2 CAPACITOR, fixed: 12/17/#1 REABA233 © |CM25D102G 16-C-31030-2522 jN16-C-10084-i2 fRI6-c- 3K2510243 cD oR CRP | 35-5035 |SG-% 
NT-481385 ¥/1000 mmf p/m 26; temp coef ltr D JAN-C-5 i 100B4-500 | caw 11879 cG 86-28 
i crw RSC S0(2) 
i j ' 
|NoTE: s0-a(2); SO-13(2); MK-33(2). foe oo Ao Su : Laereee es | ! Peer) AER eee 
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SHEET 48 - 480 


|_sesicnation | MAME ANG OFSCRIFTION orth | san no [ANREP AT | axbck Se | arbde Sue | "HSH RR [wren | aterAscittte [tn] etek aa | ERR | 
-481385-D5 CAPACITOR, fixed: 12/27/41 RE4GA233 — |CM25D102T 16-C- 31085-4002 |N16-C-10084-14 |R16-c- 3K2510242 cD oR 
NT-481385 w/1000 maf p/m 5; temp coef ltr D. JAN-C-5 10083-83- 300 caw | 1479 
cFW [BSC 
~481385-D10 CAPACIT@R, fixed: 12/17/41 RELGA233 |CM25D102K 16-C-31090-4482 |N16-C-10084-19 |R16-C-10084-22} 32510241 crWw | Bsc CRP |-35-5070 so 
NT-481385 w/1000 maf p/m 10; temp coef ltr D. JAN-C-5 cD aR CPN |c-1081 RCD 
caw /1479 8G-1(12) 
| | 86-26 (10) 
{<ygi3as-p20—«(CAPACTTOR, FLIED: 9/37 /k9 DAR-C-3— [omasp102M 16.0-31095-4000 | Woniceul | TROX 
Yavy Type 481395 w/1900 mmf p/m 20%; temp coef letter 
b. | 
~481385-E1 CAPACITOR, FIXED: 11/13/47 16-C-31079-4230 CFW | BSC COL | 912 2108 60 Bier, 
Navy Type 481385 w/1000 mmf p/m lf; temp coef COL | 912N2108-F TCZ~1 
letter E, bs i= 7 _ TCZ-2 
Ten3e5 Be CAPACITOR, FIXED: 3/1/48 JAN-C-5 | CM25B102G 16-C-31080-2527 } Ty ie erg 
Navy Type 481385 w/1000 omf p/m 2%; temp coef 
letter E. ies, te i eae | 
-481385-E10 CAPACITOR, FIXED: 1/25/49 JAN-C-5 CM25E102K 16-C- 31090-4487 Sk 
Navy Type 481385 w/1000 mmf p/m 10$; temp coef 
letter E. 
-481385-E20 CAPACITOR, fixed: 12/17/41 REYBA233 — |CM25E102M 16~C- 31095-6967 R26-C-10084-k9 cp | cOoL |912 2103 4o TCz-1 
NT-481385 w/1000 mmf p/m 20%; temp coef ltr E. JAN-C-5 caw |2479 TCZ-2 
CFW |BSC 
bh 
-481 385-F10 CAPACITOR, fixed: 12/17/41 PREKGA233  |CM25F 102K 1@-C- 31090-4492 jN16-C-1008k-19-5 cD eR 
INT-461385 w/1000 mmf p/m 10%; temp coef ltr F. JJAN-C-5 caw |1479 
cRW [BSC 
me + 
~4A1 366 CAPACITOR, fixed: 12/27/41 IREBA151 | 
mica; 5000 mmf; 800 vdcw; case 1 1/32" mex ig x 16C40 
41/64" wd max x 3/16" thk max; molded bakelite case; 
ene wire lead 1 1/2" 1g at ea end; 2000 vader. f 
481 386-A20 CAPACITOR, fixed: 12/17 /¥1 RELGAL5SL 16-C=32705-1750 CD 1 3WP [ 
NT-481386 w/5000 mmf p/m 20%; temp coef ltr A. 1600 | 
oa a] 
r oa — 
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SHEET #8 - us2 


Fae AME AND DESCRIPTION aid Meee a oe ee Le ee ee 
—_ ; —— — Ear iene 2 iceases eee Cee 2 ae b Be fe i—— eee aie weno ae onl oak — 
CAPACITOR, FIXED: 2/26/48 3WLPS ! 2 
Navy Type 431386 4/9006 mar p/m Fb; temp cet | 
letzer B. i | | 
TREAT ae f Tw - way 
NT-481386 w/5000 mmf p/m 1 temp coef ltr B. 16chG i | | | MK-9f5) 
NOTE: MK-10(5); ME-10 Moa5(5}; MK-16(6); MK-18(5); MIK-19(5); MIK-27(6); MK-26 i i ___ [SBE NOrE 
~481,387 CAPACITOR, fixed: 12/17/41 peb3a2i | j 
mica; 10,000 mmf; 2500 vdew; case 1 1/4" 1g x 1 1/8" hp j 
wa x 7/16" thk; molded bakelite case; two lug term ea { i { 
w/one 0.173" diam hole; two holes in front of case | 
fo.1sk" diam on 1 5/16" mtg/es 5000 vet. | _ a - i ee ees 
(CAPACITOR, fixed: 12/17 Jui {REMGASOL 16-C-33623-8573 i 
NT-481.387 w/10.099 omf p/m 10%; temp coef ltr A. 1écho [xs te, Ey | r _ 7 t 
-481387 -B16 | OAPACITOR, fixed: 12/27/41 REYSA22L j 16-C-33623-8573 N216-C-10515 eD | 4L-51010 | 
T-481387 w/1C,000 mmf p/m 106; temp coef itr B. péco | | | | L fill te eter ere. - | 
~461 368 CAPACITOR, fixed: 12/20/41. RBKBAL 38 16-C-44236- 3109 |NL6-C-12165-1 cD | DYB-6005 | 
paper dielectric; 50,000 mmf plus 10 minus 3%; 600 |REL3A488 ¢ ' CSL | XDMRBW6-.05 | | 
vdew; HS metal can; case 1 13/16" ig x 1” wa x 3/h" | i 
h o/a; oil impr and filled; two solder lug term j | 
5/16" » on bottom of case 1" from to ¢; no int end 
connection; two mtg eare 3/8" wa integral w/dottom 
of case w/two 3/16” diam mtg holes on 2 1/8" ctr. L 
| eae aeons ame : 2 ae = ew Rees a a 
2493388-5 CAPACITOR, fixed: 12/20/41, | metaas38 | 3109 cD D¥-6005 CBM | 7h4-166 BU : 
__[NP-481396 ¥/50,000 mat p/m 5$. RE13A488 CSL | XDMRBW6-.05 ; i 
-4B1 388-10 CAPACITOR, fixed: 12/20/41 IRR4GA1 38 26-C-44257~3119 [N16-C-11165-1 CD | DYB-6005-1 ce |K-430249-7rev3 | TCC-3 
NT-481388 w/50,000 mmf p/m 10%. REL3A488 Hy CSL | XDMRBW6-.05 coL |956 2189 20 TeC-h 
1 i IcAW | 630B~.05 cw | ES-622063-82 MK-9( 3) 
| cp DYRB-6005 MK-10( 3) 
| cBY |13M-1-20 j MK-10 Mod 
CGF |7500B (3) 
| H MK-13 Mod 
___|NOTE: MK-19(3); MR-16(3)5 MR-225 MK-26(3); MK-29 Mod/2; MK-34 Mjod2(3); MK-34 M/od3(3); MB-34 Mo/dh(3). i ay _. SEE NOTE | 
+4823 CAPACITOR, FIXED: 12/29/88 16-¢-44287-7hh5 CD | DYRB~6005 gP-1 
Navy Type 481388 w/50000 omf p/m 20%, 
is . 7 ” —- + + L = + + — = 4 
-481389 (CAPACITOR, fixed: 12/20/41 RESSA1 38 | 16-C-45756- 3109 | CSL | XDMRB6-.1 | i 
paper dielectric; 100,000 mf plus 10 minus 34; 600 [RE13A483 H 
vdew; HS metal can; case 1 13/16" 1g x 1" wa x 3/4" 
[p o/a; oil impr and filled; two aolder lug term 5/16” { j 
h on bottom of case 1" from c to c; no int gnd con- | | 
nections; two mtg ears 3/8" wd integral w/bottom of | 
case w/two 3/16" diam mtg holes 2 1/8" ¢ toc; | 
1200 vdet. 
Con 't | 
te ia . t 
SHEET 46-481 
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SHEET 48 - 482 
NAVY TYPE NAVY OWG STANDARD NAVY eso ASO Tsicwat. CORPS MANUFACTURER'S Com. CONTRACTOR'S OWG EQUIPMENT | 
DESIGNATION NSHP: (ABD: DESCRIPTION OR SPEC NO AN ONO STOCK NO STOCK NO STOCK NO STOCK NO MFGR | paRT NUMBER | tractor OR PART NO USED IN 
-481389-10 CAPACITOR, fixed: 12/20/k2 REYSA1 38 16-C-45777- 3129 |N16-C-11310-1 CSF | P-8297 CBM }744-618.41tO TCC-3 
NT-481389 w/100,000 mnt p/m 10%. RE2 3A488 cp | p¥B-6010 cam | 744-199 88(2) 
CSL | XORBMW6-.1 CFT [F-39013-1A su(6) 
cTD COL |956 2015 20rev0 | su-1(5) 
CGF CBM |744-860 alto sx 
cBv | a8098 CG = |K-43g2k9-1rev3 | UE-1(7) 
CW | ES-682063-83 DAV(3) 
NOTE: DAV-1(3); TCC-1; TCC-4; MR-9; MK-10; MK-10 Mod{5; MK-18; MK-195 MR-22; MjK-28; MK-29 Mod2|;. MK-34 Mod2; ME] -34 Mod3; ME- 3) Mod4, SEE NOLE 
5 an 
4 
~481390 CAPACITOR, fixed: 12/20/42 E4BA1 38 16 -C-46 326-3109 |N16~C-11341-26 cD DYB-6025 BN 
paper dielectric; 250,090 amf plua 10 minus 3%; 600 [REL3A488 cor 7058 BN-1 
vacw; BS metal can; case 1 13/16" 1g x 1" wd x 3/4" hb; CSL | XDMRW6-.25 BN-2 
loil impr and filled; two solder lug term 5/16" h on CIE |6BAB25 
‘bottom of case 1" from c to c; no int gnd connections 
two mtg ears 3/8" wa integral w/wottom of case w/two 
3/16" diam mtg holes 2 1/8" c to c; 1200 vdct. 
; T ae 
-481390-10 CAPACITOR, fixed: 12/20/41 RELBA1 38 16-C-46347-3109 |N16-C-11341-26 cD DYB-6025 CIN | 300447-12rev9 TCC-3{5) 
NT-482 390 w/250,000 mf p/m 10%. REL3A488 CGF |7058 CEM {744-813 Rep 
CSL | XDMRW6-.25 COL ]956 2055 20 REB 
cre |6BAB25 CPN |C1015 RDP 
CSF 2529-3 cw RES 
CSL | P-4597 issA Tec-1 
NOTE: ME-9 (3): MK-10 (3); MB-18; MK-19; MK-28; MK- | 29 Mod 2; | ace3h Mod 2; ME} -34 Mod 3; ME-34| Mod 4. sem NOTE | 
-481390-20 CAPACITOR, fixed: 12/20/41 IRB 3488 16-C-46377-7458 cp = {DYB-6025 CBM 1744-847 
INT'-481390 w/250,000 mmf p/m 20%. {RE48A138 CGF |7058 COL |956 2055 4e 
CSL {XDMRW6-.25 
CIE |6BAB25 
\ CSF | 2528-5 { 
~481390-A CAPACITOR, fixed: 1/30/45 Frs464138 16-C-46 329-7097 CIE | 1OBA25 
paper dielectric; 250,000 mf plus 10 minus 34; IREL3A48S 
1000 vdcew; HS metal can; case 1 13/16" lg x 1" wa x 
13/16" h o/a; oil impr and filled; two solder lug 
term 5/16" h on bottom of case 1" frome toc; no int 
gnd connections; two mtg ears 3/8" wi integral w/ 
‘bottom of case w/two 3/16" diam mtg holes 2 1/8" 
c toc. 
L 
~481390-A10 CAPACITOR, fixea: 1/30/45 RE4BA138 16-C -46350-7102 CIE | 10BAa25 cis | F-193 AN /APA-126 
NT-481390-A w/250,000 mmf p/m 10h. RE13A488 
t 
H | 
i i t 
| 4 
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SHEET 48 - 483 
“TR s | MANUFACTURER'S | Cow. | CONTRACTOR'S DWG | EQUIPMENT 
[ DESIGNATION NAME AND | DESCRIPTION oR SPEC NO JAN NO pilot len green we srock “No Pe ock (No MrGR |MehRT NUMBER. |reacton OR PART NO USED IN 
T —{ 
~481391 CAPACITOR, fixed: 12/20/40 REL3A488 16~C -44236-3129 cD DYT-6005 
paper dielectric; 50,000 amf plus 10 minue 3%; 600 {REKBALO8 
vdew; HS metal can; case 1 13/16" 1g x 1" wi x 3/4" hb 
ofa; dykancl. impr and filled; t o screw type term } 1 | 
5/16" h on top, spaced 1" c to c; no int gnd con- 
nectiona; two mtg ft 3/8" wd flush w/bottom, w/3/16" 
diam mtg holes spaced 2 1/8" c to cj; 1200 vdct. 
Sant TESTU TET? a a os te 7 ag Tnae 
-481391-10 CAPACITOR, fixed: 12/20/41 RE] 3A468 16-C-14257-3139 |N16-C-11166-1 cD | DYT-6005-2 COL |956 2182 20 TCC-3 
i 
N'T'-481.391 w/50,000 omf p/m Lo¥. RE4BAL28 t CFT | F-36432-1 DAH-2(7) 
NOTE: DAK~3(6); DAK(7); DAK-1(7); DAK-0(7); DAK-4(3). H { ise NOTE 
a sibs ee 
~161391-20 CAPACITOR, fixed: 12/20/41 RE] 3A488 |16-0-44267-7458 16-C~11166-2 cD DYT-6005 
[it _____[NP-481391_¥/50,000 ami _»/m 208. ___ FRELBAL28 i _ = 
~4B1392 C PACITOR, fixed: 12/20/41 fRE13A488 16-C~46326-3114 |N16-C-11341-20 CSL |XDRTCW6-.25 CIP |ES-11989 LAF 
paper dielectric; 250,000 mf plus 10 minus 3%; 600 {fREu6A129 cp }pyT-6025 LAF-3 
vdew; HS metal can; case 1 13/16" lg x 1" wi x 3/4" bh CIE |6BAT-25 | 
lo/a; o11 imer and filled; two solder lug term 5/16" h! 
= yon top apeseA 1" c to c; wo int gnd connect{ens, two H | 
=< mtg ft 3/8" wa flush w/bottom, w/3/16" diam mtg holes 
A spaced 2 1/8" ¢ to c; 1200 vact. 
= — —~ = ~ 7 a foo a + = + 
tn -hO1392- TOR, FOC af | | | 
Mevy Type “hl3e¢e w/ 2000 mf p/m 58. 
xe) Le ee - 7 ea ape 7 at 4 
Oo =431 392-210 iCAPACITOR, fixed: 12/20/41 RELSAloRg 16-C-46 347-3114 |N16-C-11341-20 [R16-c- CL. fxmrtcw6-.25 corr |F-36433-1 [ TCB-2(4) 
OC NT-481392 w/?5@,060 mnt p/m 10%. JRELAKEB } 11707-168 | cp |wyr-6025-2 orp | RS-11989 TeC-3(7) | 
— ; i H 3 
= cD Kc-12 cok }956 2036 20revO [DAU 
= CLE }6BAT-25 cpw |c1096 DAU-1 
> NOPE: REB; TCB-2(5); TCC-1(8); TDH-3. | i | SKE NOTE 
b- — = Ls { t $n = gui, 
-491392-20 CAPACITOR, fixed: 12/20/41 REL3A483 16-C-46377-T465 jw16-C-11 341-22 CSL | ZDRTCW6-.25 ct |es-11989 TCS-6(4) 
INT-181292 w/250,000 omf p/m 20h. REMGAL 28, Hl Icb  |DYT-6025 cor |956 2056 ho TCS-13(4} 
cre | Bap-25 revD8200 TCS-1.4(8) 
CSF [S-6413 CH2 |CO~773 iss B TCS-15(7} 
1 \ 
; CMR CKP TDH-3(3) | 
LL 2s as Ss ees ls sas tL ih, 7 : yore oe a 
i" 7 ™ = Ce = i T 4 “a ao ra 
nes ar ai oa Fa ae ats —— — — — — ~ —- San Gate aan — — T = Sl + 
| { Rie rot Be i a er ee 


RESTRICTED 


SHEET 


WIGSLWW DINOd LATS =AdAL AAVN 4O SDOWLYD 


L # SNSW3lddAS 
(W)601'006 SdIHSAYN 


SHEET 48 - 48) 


RESTRICTED 


NAVY TYPE 
DESIGNATION 


NAME AND DESCRIPTION 


NAVY DWG 


OR SPEC NO 


STANDARD NAVY | Eso 
JAN UNS STOCK NO stock NO 


AsO 
STOCK NO 


SIGNAL CORPS 
sTocK NO 


MFGR 


MANUFACTURER'S. 
PART NUMBER 


Con. 
TRACTOR 


CONTRACTOR'S DWG 
OR PART NO 


= 
EQuiPMENT 
USED IN 


-481393 


CAPACITOR, fixed: 12/20/41 
‘paper dielectric; 4 mf plua 10 minus 3%; 600 vdew; 
HS metal can; case 2 11/16" h x 21/16" wd x 2 3/16" 
thk; dykanol impr and filled; two ins 6-32 stud and 


nut term 1" c to c on bottom; no int gd connections; 


two integral mtg ft w/three 3/16" diam holes 3/4" 
c toc in ea ft and 2 3/8" c toc. 


REN BA2T 1 
iRE13A483 


16-C~49936-4656 


cD 


KC 


~481393-10 


CAPACITOR, fixed: 12/20/41 
NT-481393 w/4 mf p/m 1Of. 


REXBA271 
REL3A488 


16-c-49957-4656 | 


N16-C-11554-4 


cD 


KC 


COL 


956 2712 00 


TCA-1 


-481394 


CAPACITOR, fixed: 12/20/41 
paper dielectric; 8 mf plus 10 minus 3%; 600 vdew; 
HS metal can; case 3" h x 2 3/8" wd x 2 1/2" thk o/a; 
dykanol impr and filled; two ine 6-32 stud and nut 
term 3/4" c to c on bottom; no int gnd connections; 
two integral mtg ft w/three 3/16" diam holes 7/8" 

c toc in ea ft and 2 11/16" c to c; 1200 vdct. 


REYBA2TL 
[REL 3A483 


16-C-51456-5936 


cD 


ee 


-4.61394-10 


CAPACITOR, fixed: 12/20/41 
INT-461394 w/8 mf p/m 104. 


NOTE: TCC-3, TCB-2(3). 


RE4S8AZ71L 
IRE1 3A488 


16-C-51477-5936 


N16-C-11640-26 


cD 


COL, 


956 2012 00 


TCB~1(4) 
TCA-1 
SEE NOTE 


-481395 


CAPACITOR, fixed: 12/20/41 
paper dielectric; 4 mf plus 10 minus 34; 6000 yact; 
ES metal can; case 4 3/4" h x 4 9/16" wa x 3 3/4" 
thk; dykanol impr and filled; two stud and nut term 


on por pillars 11/h" h x 2" c to c on top; no int 
gnd connectione; two removable "L" bkt w/two 3/16" 
diem mtg holes 3 3/16" c to cj 3000 vdew. 


ipekeazee 
FRED 3A488 


16-C-89944-6576 


N16-C- 11584 


cD 


TIL- 30040 


4. 


-h81395-10 


CAPACITOR, fixed; 12/20/41 
NT-481395 w/4 mf p/m 10f. 
NOTE: TCA-1; TCB-1. 


REYBA2B4 
RE13A488 


16-C-49965-6579 


= 
N26-C-1258h 


cD 


TJL- 30040 


coL. 


4 
930 4312 00 


TCC-3{2) 
TCC-1(2) 
SEE NOTE 


-481396 


TOAPACITOR, fixed: 12/20/41 
paper dielectric; 35 mf plus 10 minus 3%; 400 vdew, 
220 vacw, 60 cps; HS metal can; case 4 3/4" h x 

4 9/16" wa x 3 3/4" thk; dykeanol “A” impr and filled; 


two solder lug term 3/8" h and 2" c toc on top; no 
int gnd connections; two removable "L" bkt w/one 
3/16" diam hole in ee and 4 3/8" c to c; 800 vdct. 


R 4BA279 
R 13A488 


16-C-52661-5645 


cD 


KGL-2350 


Con't 


1 
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EQUIPM ENT | 


DESIGNATION NAME AND DESCRIPTION OR SPEC NO [ JAN NO Se: None stock es | pee on aoek Nee” MEGR, MRE NUMBEE reactor Sete BARE NG USED IN 
-481.396-10 PACITOR, fixed: 12 /20/h2 REL BASTO 16-€-52661 -5605 CD | KGL-2350 Foor [930 B20 96 TCB-1 
filets NT-481396 w/35 mf p/m 10h. __ FEL 30488 a _ 7 _ ____frep-2 
LBL 397 CAPACITOR, fixed: 12/20/42. RELGAZT 3 if -53615-7640 cD olKe-5 
jpsper dielectric; two sect; 3/1 mf plus 10 minus 3%; REL 3A483 | i { i | 
600/600 vdew; HS metal can;case 2 3/36"h x 1 7/8" wa H } i 
x 1 3/4" thk; of] impr and filled; three stud and nut} | | 
1 
term 3/8" h Located on bottom; one side of ea sect ' | } H i 
common, but not int gnd; two mtg ft integral w/cage, | 
ea ft ¥/one 3/16" diam hole 2 1/8" © toc; 1200 vdet. Hl 
481 397-15 CAFACTTOR, fixed: 12/20/%1 IREMBADT 3. ~T16=6-5 3892-9859 {1v15-0-11439 oo cD (Kc-5 Toor, | 9sénpla TCC-3_ 
INT-481.397 w/1/) mf p/m 1%. fREL3A488 } TCC-1 
 SUUNUEE EERE PEERS See seee 7 | i | i t { es { 
~481398 CAPACITOR, fixed: 12/20/41 REBATE 16-€-53997 -3436 cD Ke-2 
paper dielectric; two secu; 2/2 mf plus 10 minus 3%; |REL3A469 
600/600 vdew; HS metal can; cage 2 11/16" h x 2 3/16" 
| i \ 
|wd x 24/16" thk; cil impr and filled; three atud and i : ' | 
| i 
Z nut term 3/3" h lecated en vottem; 1 side of es sect | i | | | / 
— jie common, bat not int gnds two mtg ft integra! j i | | A f 
i H i ' | 
i [v/ease 2a w/three 3/16" diam holes 3/b" © toc from | 1 | ' | i 
= ea other on ea ft and 2 3/8" ¢ too; 1200 viet. | i i | 
— anon 4 ae i i i 
me) ~481398-15 ICAPACITOR, fixed: 12/20/41 REL BAOTO |16-C-54052-7483 [N16-C-11496-kO | | ;cD KC-2 {cot | 954npha | 
Nn NT-481398 w/2 mf p/m 15% ea eect. REL 3AL8S | 
i ! ! 
<0 NOTE: TCB-2; TCC-1. | | | 
oo i i a ra a ae j i | 
oO 481399 CAPACITOR, fixed: 12/20/41 IRESBAQT2 |6-0-sho92-7365 INi6-c-11584-7 j cD KC-9 | 
= paper dielectric; two sect; 4/k mf plus 10 minus 3%; (RELIAKSS | i | | 
Ne) 600/660 vdew; HS metal can; case 3" h x 2 1/2" wd x ! 
> 2 3/8" the; oil impr and filled; three etud and nut i ; | 
a iterm 3/8" h located en bottom; one aide of ea sect ia} | | | 
\ i 
common but net int gnd; two mtg ft integra) «/case eal ; i | | 
ft w/three 3/16" diam holes 7/8" c to c from ea other ' 
and 2 11/16" ¢ to c; 1200 vdet. | 
| -481399-10 CAPACTTOR, fixed: ~~ 12/8078. IReh@aoze 116-6. 58505-3062 eb TKe-9 a 
INT-481399 w/4 mf p/m 10h ea sect. jREL3A488 4 S| 
Ck = s —_ —— 7 = - 
-481399-15 | CAPACITOR, Pixed: 12/20/41 RELGAQT2 16-€ -54097-2108 cp | xc-9 cou | 9s6nn7r TCA-1 
NT-481399 w/ 4/4 mf p/m 15%. RELZAKB8 ft ToC~3 (4) 
2 ide n sins Sat oo es a Se = 4 
i 
ae are re 1 = antes mel bes ah a ep 
i 
ae eee = ane elt mE ae at, = 
z ae a= 8 be atk. = pte : fj ae Fens antes | 
. —_ a ome 4 =  aeeceel baa Z 
| [ = : 
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NAVY TYPE NAVY DWG STANDARD NAVY Eso As Oo SIGNAL CORPS ANUFACTURER'S: Con. CONTRACTOR'S DWG Es PMENT 
‘s DESIGNATION NAME-(AND: DESCRIPTION. OR SPEC No JAN: NO STOCK NO STOCK NO STOCK NO STOCK NO ween |! PART NUMBER rca] OR PART NO USEOuIN i 
=| 
~481400 CAPACITOR, fixed: 12/20/41 RE4BA272 16-C-54147-4235 TCB-1 
paper dielectric; 2 sect; 5/5 mf plus 1® minue 34; RE13A488 
600/600 vdew; HS metal can; case 3 1/2" h x 2 25/32" 
wa x 211/26" thk; e411 impr and filled; three etud 
and nut term 3/8" h located on bottom; one side of 
ea sect ie common but not int gnd; two mtg ft 
integral with case, ea ft w/three 3/16" diam holes 
1" c to c from ea other and 3 1/8" ¢ to c from ft to 
ft; 1200 vdct. 
oe +——— 
| cei CAPACITOR, fixed: 12/20/41 RELGAZTE “| 16-¢-54201-7750 N16-C-11613 cD | KC-7 COL | 956Np8r TB-1 
nT-k81400 v/ 5 /5 me p/m 15%. RE13A488 TB-2(4) 
TCO-2 
-481401 CAPACITOR, fixed: 12/20/41 Trewea27s 16 -C-54733-5074 cp siKe-6 TOB 
lpaper dielectric; three sect; 4/4/4 mfd plue 10 minus JREL3A486 mWec-1(6) 
3%; 600/600/600 vacw, 1200 vact; HS metal can; 3 1/2" TOC-3 
Ih x 2 11/16" wa x 2 25/32" 1g; ofl impr and filled; 
Z four etud and nut term on 1" ctr, 3/8" h located on 
Ne bottom; one side of ea sect 18 common but not int enay 
= 2 two mtg ft integral w/case on bottam and w/three 3/16 
w = diam holes 1" c to c from ea other on ea ft and 3 1/8) 
z= n ¢ toc from ft to ft. 
m 
Zz 3 -481401-10 CAPACITOR, fixed: 12/20/41 RELBA2TH 16-C-54734~3112 cp KC-6 COL | 956 3712 00 TCB 
+4 Oo NT-481401 w/ 4/4/4 mP p/m leh. RE13A488 rec-3 
a 
C { a 
- 3 | | —__~___4— —|— —j— ff. ies-hig 
A . 
> -481401-20 CAPACITOR, fixed: 12/20/41 REMBA2TH 16-C-54735-2903 cD | KC-6 COL | 956 3714 @0 TCB-1(9) 
VY NT-461401 w/ 4/4/4 mf p/m 20%. RE13A468 TeC-3 (6) 
NOTE: TCBs TCB-2(12); Tcc-4(6); TDB-2(13); TDR-3(9). | SEE NOTE 
~481402 CAPACITOR, fixed: 12/20/41 RE4BA275 16-C-55123-9530 cb | KC-8 OB -1 
paper dielectric; 7 eect; 220,000 maf/300,000 mf/ REL3A488 TCC~3 
400,000 mf /550,000 mmf /820,000 mf/1.4 mr /2.8 mf 
plue 10 minus 3%; 600 vdew ea aect, 1200 vdct; BS 
metal can; 3 1/2" h x 2 11/16" wa x 2 25/32" le; 
dykanol impr and filled; eight solder lug term in one 
row of two and two rows of three on bottom and 
munbered; no int gnd connections,one side of all sect ~ 
common and connected to # tern, #2 term 220,000 mmf, 
#3 term 300,000 mmf, #4 term 400,000 mf, #5 term 
550,000 umf, #6 term 820,000 mf, #7 term1.4 mfd, 
#8 term 2.8 mfd; two integral mtg ft w/three holes in 
eal" c toc x 31/8"c toc. 
Con't 
l LI 
J 
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SHEET “8 - 487 
Fm ee ee = == = —_ : 4 
NAYY YYPE _ NAVY OWG STANDARD NAVY «so 80 SIGNAL CORPS MANUFACTURER'S Com. CONTRACTOR'S OWG EQUIPMENT 
DESIGNATION NAME AND DESCRIPTION OR SPEC | JAN NO STOCK NO | STOCK NO T athck NO | stock No” |MFOR [Part NUMBER. |racron OR PART WO USEO IN 
-481402-20 CAPACITOR, fixed: 12/20/41 R 48A275 16-C-55123-9580 } NL6-C-12701-15 cp xc-8 coL | 956 4120 00 TCB-1 
wT-481402 w/220,000 mmr/300,000 mmf /400,000 umt'/ RE13A468 TCC-3 
550,000 maf /820,090 mf/1.4 of /2.8 at p/m 106. i | i aeB=2 
i he L { TDO 
-482403 CAPACITOR, fixed: 12/22/41 REKGBALL2 
mica; 25 mmf; 600 vdew, 1000 vdct; case 1 3/4" ig x /16ChO i 
1 5/16" wd x 15/32" h; molded bakelite case; two 
#6-32 tapped holes 1 1/4" c to c for term and mtg. L 
; ate + + 4 +—— a 
~481403-A10 CAPACITOR, fixed: 12/22/41 RE48A112 16~C-26949-3151 cD 9-14025 
NT-461403 w/25 amr p/m 106; temp coef ltr A. | 16C40 H | L l 
-481403-B5 CAPACITOR, fixed: 12/22/mr REMBA1I12 16-C~269b4-2675 |N15-C-9799-35 cp | 9LS-14025 COL | 910N425Hrevo TCA-1 
NT-481403 w/25 mmf p/m 5%; temp coef itr B. 16c40 i 
— — - + 
-481404 CAPACITOR, fixed: 12/22/41 (REYBA276 
Imica; 100 mmf; 600 vdcw, 1000 vact; case 1 3/8" ig x [16CkO 
21.012" wa x l/h" tnk ofa; melded vakelite case; twe } 
solder lug term on ends, ea w/hols 0.14" diam, heloe i | 
1 3/4" c to c; two mtg ears on aide ca w/slet 0.14" i 
x 6.188", slota G.70" c toc. } 
-481404-BLO CAPACITOR, fixed: 12/22/41 REABACTE | 2.6-C 28558-3475 | CAN | BE-19 cot | 910N310B | Me-3 i 
NT-461404 ¥/10® mmf p/m 10%; temp coef ltr B. 16C40 CAN | BE-1110 CRM | 9CE5A26 TCP(2) 
| i 
5 ~ F = ;_TCP-3. i { [SEE Nove | 
f NOTE: TCP-1(2); Top-2(2)j TCP-3.__ a ont — = ——4 4 ‘ = , : 42 OTE 
4ALUOK -B2G CAPACITOR, fixed: 12/22/41 REBATE | 16-C -28563-5955 : j CAN { BE-10 MQ-2 { 
| 
NT-481404 w/100 mmr p/m 206; temp coef ltr B. 16C40 i ae L | 
fe Se es on Se as Leeper --| B pate abe ace a rs = 
1 
[ee ee ee - _ as | Pye es et Ss oon eos L ahs 
: | i i 
ses [ae as eee Ht Wes bares er Be pipes <i Syet 
_ ia 4 is SHEET 48-487 ae 
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mica; 1000 mmf; 600 vdcw, 1000 vdct; case 1 3/8" lg x 
1.012" wa x 1/4" thk; molded bakelite case; two 
solder lug term on ends, ea w/hole 0.14" diem, holes 


1 3/4" c to c; two mtg ears on side ea w/slot 0,14" 
x 0.188", slots 0,70" c toc. 


-481407-B1O (CAPACITOR, fixed: 12/22/41 IRELBAL7E 
T-481407 w/1,000 maf p/m 10; temp coef ltr B. LECko 


16C40 


SHEET 48 - 488 
NAVY TYPE NAVY DWG STANDARD NAVY —eso a Be | 
SesienaTion NAME AND DESCRIPTION eS ee ae ee ee ioe Cee oe ee ae oo 
| -hBLkOS CAPACCTOR, FIXED: 12/2a/u1 REVS AD TS - r r= 
micas 250 mmf; 60@ vdew, 1000 vdct; case 1 7/16" lg x/1é6cho 
fu" wa x 5/20" thk; molded bakelite case; 2 solder lug 
term on ends, ea w/hole 0.14" diam, holes 1 3/4" 
lc to c; 2 mtg ears on side ea w/elot 6.14" x 0,188", 
slots 0.7@" c to c; for replacement use Navy Type 
WB29N7, iL 
- = : acer el eee | 
che ++ 4 = + 

2 . : f 

481405 -B10 CAPACITOR, fixed: 12/22/41 RELBA276 16-C-29481-5502 3D9250-38 CAN | BE-10 coL | g1on325R TCB-1 
RT-481405 w/250 maf p/m 10h; temp coef ltr B. 16cho cxz |oo-771 acc-3 
NOTE: RAZ (2) RAZ-1 (2); TCB-2; TCS-6, es sas SEE NOTE 

a oe ewes ——} +f 2 

~481406 CAPACITOR, fixed: 12/22/41 RELBADTG | 
mica; 600 mmf; 600 vdcw, 1000 véct; cage 1 3/8" lg x ji6Cho 
1.012" wa x 1/4" thk; molded bakelite case; two 
solder lug term on ends, ea w/hole 0.14" diem, holes 
1 3/4" c to cs; two mtg ea 8 on side ea w/slot 0.14" 
x 0.188", slots 0,70" c toc. 

1. 

-481406-B5, CAPACITOR, fixed: 12/20/41 RELGADTS 16-C-30320-5822 CAN |BE-10 COL | 914N3608 TCB-1 

NT-481406 w/600 mmf p/m 5; temp coef ltr B. 16040 TCB-2 
, 2s 1 i ies 
~h81KO7 CAPACITOR, fixed: 12/22/41. RELBALTO 


TEC ~3 
iTCC-1/2) 


= 
481408 CAPACITOR, fixed: 12/22 /4i RELEA276 
mica; 6000 mmf; 600 vacw, 1000 vact; case 1 3/8" 1g x |L6CcKO 
.012" wa x 1/4" thk; molded bakelite case; two 
solder lug term on ends, ea w/hole 0.14" diem, holes 
1 3/4" c toc; two mtg ears on side ea w/alot 0.14" x 
0,188", slots 0.70" c toc. | + 
[-L81408-B10 CAPACITOR, fixed: 12/22/41 REGBA276 16-C-32857-8702 |NL6-C-10441-6 CAN | BE-10 COL | 910N260E tC-3 
INT-481408 w/6,000 mmf p/m 10%; temp coef ltr B. 2.6040 ec(h4) 
NOTE: TCC-1 (10); Wc-2 (4). ‘= ROPES 
+ + 
4. —- 
1 


RESTRICTED 


SHEET 


46-488 


WIGSLVW DINOULOATA = AdAL AAVN 4O SOWLVD 


t ## LNIWIIddNS 
(V¥)601'006 = SdIHSAVN 


RESTRICTED 


SHEET eats 
[navy yee *< NAVY Dws | STANDARD NAVY es 0 ASO | signa corp: MANUFACTURER'S | Con. | CONTRACTOR'S DwG | EQUIPMENT | 
DESIGNATION NAME AND DESCRIPTION OR SPEC NO JAN NO STOCK NO stock NO stock NO sTocK NO MFGR | BART NUMBER | Tractor OR PART NO USED IN rt 
LOG CAPACITR, fixed: 12/22/41 IRELBA2 7S ) 
mica; 500 mmf) 750 vécw, 1500 vact; case 1 3/8" lg x [16ch5 | 
1,012" wd x 1/4" thk; molded bakelite case; two 4 
; | \ 
solder lug term on ends, ee w/hole 0.14" diam, holes | | > 
{ 
1 3/4" ¢ to c; two mtg ears en aide ea w/alot 0.14" x { { 
9.188", slots 0.70" ¢ toc. O 
~4G1409-B10 _‘|CAPACTTOR, fixed: 32/22/ul ——«IRwAGADTS ~~ 16-C- 30167-5205 |N16-0-10010-40 CAN (BE-15 fcot [915 3505 20 @® 
NT_481409 w/500 mmf p/m 10%; temp coef itr B. 16ch0 H | COL | 915N350E 
, \ \ 
NOTE: TCB-2; Tec-1 (2); 1% (2); Wz-1 (2); Ww2-2 (2)}. 4 | | i 
f + Ai os = = = 2: a 
-H8LLLe OTUOR, fixed; le/aa/e 'RELBALTS [ O 
Imica; 1000 maf; 750 vdew: case 17/16" dg x 1" wax [iscko | | | | | aaa 
5/16" thk, 2/a; molded Lew-loss bekelite case; two 
solder jug term on 3, ea w/one 0.14" giam nole on ' 
eo 4 j H ; i Zz 
1 4/h" cent ears en back ea wione O.1L" | 
x 9.186" siot on O. ute/eo. > 
y al 4 
ie = ‘ 7 ? 7 
T8TLI9-B10 {CAPACITOR, fixed: 12/22/4i IRnuGaa76 116-c-31090-7205 | W16.c-10089 H CAN | BE-15 Teor 915 2105 20 TOR-~1{ 3) < 
NT-"61410 w/1,000 amg p/m 106; temp coef ltr B. 16cho COL j91sweicerevo — | TCB-2(3) ~< 
| TCz 
~H8Tk10-320 |CAPACITOR, Pixee: 12/22/71 RELGADT6 16-C-31095-9685 | CAN jBE-15 cuz |co7é2 TCS-6(4) 
INT -481410 w/1,0@0 amf p/m 20%; temp coef itr B. L6CkO | COL [915 2105 4o TWS-T(2) 
j NOTE: Tos-8 (2); 1S-9 (2); Tes-10 (2); Tes-12 (2); |es-12 (2) | UO 
7 t 
-481411 CAPACITOR, Pixed: 12/22/41 ELB276 Mm 
mica; 6,000 mf; 750 vdew, 1508 vdct; case 1 3/8" ig < 
1.012" wd x 1/4" thk; molded bakelit et 
x wa x 1/ molde: elite cas wo H 
} 
selder lug term on ends, ea w/bole @.14" diam, holes rT 
1 3/4" c¢ to c; two mtg ears on side ea w/alot @.14" { m 
7 anh i 
x 0.188", slots 0.70" ¢ toc. , cy 
{-481411-B10 CAPACITOR, fixed: 12/22/4a RE 8a276 [26-c-328 8-1005 |N16-C-10hkh9 CAN | BE-15 COL | 915 2695 20 TWB-1(13) —_| 
INT-881411 w/6,000 mmf p/m 10f; temp coef ltr B. 1écho COL {915N260E Wz re 
NOTE: TIUZ-1; WZ-2; rTcB-2 (13} H SEE NOTE: 
~481411-B20 CAPACITOR, fixed: y2 227i jaavanare 16-C -32705-1.085 R26-C-10446-50) CAN | BE-15 COL [915 2605 40 }aCs-6(5) O 
INT-481411 w/6,000 umf p/m 206; temp coef ltr B. 16ch0 \cHZ | co-803 TZ 7 
cou | 925N260E-M TZ-1 os 
INOTE: TCZ-2; TDH-3(11); TDH-4(12). SEE NOTE C) 
sie ae - i i elves 
_ ; see! \ | 4 - 
seaerocat ie |— ee 4 _ of — ao Bes 
_ = fe Psd. x: + aes { 
i 3 ses 1 a Reames =e 7] ae Eevee 3 T 
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KAYT ig =a | 
ow ND, . & Oo J | 7 5 rc 
me ee WaME AND DESCRIPTION ome | oan Sa | Sagan "| grace na ||| athe ho | MSRP RE [rare PRET RARER Lem, | Posncnore ones | Sameer 
-481h12 CAPACITOR, fixed: 12/22/41 IREYBAZ22 
peice; 25 wmf} 3,000 vdew, 0.6 amp at 3,000 ke, 0.18 |t6C#0 
emp at 1,000 kc, 0.5 amp at 300 kc, 0.2 amp at 
100 ke; case 2" 1g x 15/16" wa x 11/2" h; molded 
Ipakelite case; two screw term 7/16" 1g 11/2" ¢ toc 
on top; two mtg ft on bottom, ea w/hole 0.15" diam, 
holes 2 3/8" c to c. 
1 -481412-A5 CAPACITOR, fixed: 12/22/43 REL8A222 116-0-26945-4220 ep. |PL-980-15 
INT-H81412 w/ 25 umf p/m 5h; temp coef ltr A. 16Cho 
~4B1412-A10 CAPACITOR, fixed: 12/22/41 RELEA222 16-C -26950-4700 CD | PL-980-15 
Nr-481412 w/ 25 mmf p/m 106; temp cof ltr A 16cho mi | 
ae CAPACITOR, fixed: 12/22/41 REMBA222 16-C~26945-4221 |N16-C-9799-190 cD } PL-980-15L COL | Part#907Ne5c TCC-3 
NT-481412 w/25 omf p/m 5%; temp coef ltr B. 16cho COL | Spec #Nke5c TCc-1 
-481412-B10 CAPACITOR, fixed: 12/22/41 RELGBA222 16-C-26950-4705 | N16-C-9799-200 | R16-c-9827 cD PL-980-15 
NT-481412 w/25 mmf p/m 10%; temp coef ltr B. 16cho 
-481413 CAPACITOR, fixed: 12/22/41 REKBA222 
mica; 500 mmf; 3,000 vdcw, 4 amp at 3,000 kc, 2 amp |16Ch0 
at 1,000 kc, 1 amp at 300 kc, 0.55 amp at 100 ke; 
case 2" lg x 15/16" wa x 1 1/2" hj molded bakelite 
case; two ecrew term 7/16" lgl 1/2" c to c on top; 
two mtg ft on bottom, ea w/hole 0.15" diam, holes 
2 3/8" c toc. 
~4B1413-A5 CAPACITOR, fixed: 12/22/41 RELBA222 16-C-30163-5020 cp |pt-642-15 
INT-481413 w/ 500 mmf p/m 9%; temp coef ltr A. 16cho i 
~481413-B5 CAPACITOR, fixed: 12/22/41 REVAA222 16-C-30163-5022 cp | PL~642-15L COL | Pert#IO7N350C° | TCB+1 
INT-481413 w/500 umf p/m 5f; temp. coef ltr B. 16cho COL | Spec #N350c TCB-2 
-kg1hik CAPACITOR, FIXED: 12/22/41 RELBAL22 
ate 1000 mmf; 3000 vdew, max cur at 3000 ke is 4,7 |16Cho 
lamp, at 1000 kc is 3.0 amp, at 300 kc ts 1.6 amp, at 
100 ke 1s 0.75 emp; case 2 1/16"lg x 61/64" wa x 
1 17/32" nh; molded bakelite case; two 1/2” 1g #8-32 
atud term on top 1 1/2" c to c; mtd by base 2 53/64" 
1g x 61/64" wa w/two 0.150" min diam holes on 2 3/8" 
imte/c. | Be 
~481414-A5 \CAPACITOR, fixed! 12722741 RESGA22E 16-C- 31086-7025 CD PL-581-15 
INT-481414 w/1,000 mmf p/m 5%; temp coef ltr A. 1écho 
Con't 
i i 
7 1 
t dm 
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SHEET 48 - 491 


a 
NAVY TYPE NAVY DWG STANCARD NAVY ES IGNAL CORPS FACTURER'S Cc CONTRACTOR'S DWG EQUIPMENT | 
[ DESIGNATION z NAME AND DESCRIPTION OR SPEC NO JAN NO i STOCK NO | stock No stock NO. (res, NO MFGR | MPaRT NUMBER jrmscton OR PART NO USED IN 
= + al 
“HBLUUY-BS CAPACTT@R, fixed: 12/22/41 RELGA200 16=c 3186-7027 3K6510222 cD PL-581-15LS COL | Partégv7NeiOn TCB-) () } 
NT-H81414 w/ 1,000 mmf p/m 5%; temp coef itr B. 16che | COL | Spec#N2l oc 
feats 4 : fh as tae seer =H: + scree Gaeeer —— 7 wal + au 
481414 -B1.0 | CAPACITOR, fixed: 12/22/44 REASA222 | 16-C- 31091-7516 | NI6-c-10098 -55 ;CAW | 1570-2341, ccl 
NT-481414 w/i,000 am? p/m 10%; temp coef ltr B. 16040 i 
see = pate ere ne ee paneer Ie = aes ——}. 
4814 Lh-c2 CAPACITOR, FLXED: 7/19/48 JAN-C-5 | CM69C1026 [1-8-3108 5981 YA-i 
Navy Type 481414 ~/1000 umf p/m 24; temp coef YA-2 
letter C. 
| Gere res — —. opm “+ a a nn ep -—| Cone net tcc 
- 481415 CAPACITOR, fixed: 12/22/41 REUBAOTT | 
mica; 1,000 mmf; 8,000 vdew, 10 amp at 3000 ke, 8.5 |16CK0 | 
lamp at 1060 ke, 4.5 amp at 300 kc, 1.5 amp at 100 ke; 
{ i 1 1 
| case 2" 1g x 2 7/8" n x 2 3/8" wd; molded low loge 
nolic caea; 2 corew term 1 h on top, #14-2h thd 
spaced 1 7/16" ¢ to co; 3 mtg ft ea w/one 0,257" 
diam mtg hole, 2 on 1 side 1 9/8"-¢ to c: 3 9/16" | i | 
from ctr ef hole om opposite side; add out fix | 
indicating capac tolerance in per cent. i | 
~481415-B5 CAPACITOR, fixed: 12/22/i1 RE&BA277 | 16-c -31087-9396 |N16-c-10099-2 cD PL-960-30BL COL | Spec#N21ec TEC-3 
NT-481L415 w/i,000 mmf p/m 5%; temp coef ltr B. 26040 COL | Part#911Nero¢c 
231415 ISAPACITOR, FILED: ae 7fofee H TRIN 3s eI ad a t 
AS1b19 w/2909 maf p/n 20%; temp coef le 
1 4 | 
‘ 3, | i : | | 
bE. ere) alien ae ane a eet ~ = a ws a oe eter r or 
~hargie CAPACITOR, fixed: 12/22/41 IRELGACTT i | H | i 
mica; 2,000 mmf; 8,000 vdew, 11 amp at 3,000 ke, 11 {16Ck9 \ | 
! 1 { 
lamp at. 1,000 ke, 7.5 amp et 30@ kc, 2.5 amp at 100 i i ; i 
kc; case 31/16" 1g x 27/16" wa x 27/8" hh; wake- | | | i | 
lite case; two screw term 1" b on top #14-2h tha { { | 
spaced 1 7/16" c to c; three mtg ft ea w/one 0.257" | | | 
dtam mtg hole, two on one eide i 3/8" ¢ to c, 3 9/16" | 
from ctr of hole on opposite side. | 
~L81U16-B5  {GAPACTTOR, fixed: ~ ye /eo/u1 “[Rebéaa77_ = 16--31800-2196 | i aR ~ PL-961- 30B COL |N220c Ted-3 
NT-481426 w/2,000 mmf p/m 5%; temp coef ltr B. 16CLO | | 30BLS COL |Part#g1ute2eoc | Tcc-1(3) | 
a 4 : yaa L reer S oars Se +! : : air aa mea rare 
-481417 CAPACITOR, fixed: 12/22/%1 REBAL83 16-C -h9943-5923 
paper dielectric; 4 mfd plus 10 minua 36; 2000 vdew, RE13A488 
hoee vact; ES metal can; 3 13/16" n x 3 3/4" wd x | i | 
2 1/4" thk; dykanol "A" impr and filled; two stud and i { ! 
1 \ | 
nut term on por pillars 1 1/4" bh and 2" c to c on 
top; no int @nd connectiona; universal mtg clamp | | | 
\ue/two holes 4 3/8" ¢ toc. | : : ; 
“i oo 2 7 aes cee Sere ae ee. x ot 
-481417-15 TeapAcTTOR, fixed: 12/22/43. [pene 16-C-49964-5922 3DBE - 37 'ep TIU-20040 {con |930.4020 93 TCB-1(3) 
TCB~2(2) 
INT-481427 w/ 4 mt p/m Lop. RED. 3A488 3DBL-64 ( 
3DBA-1521 i ! 
| | Con't 
ion Eee 4 7 pee ite i a a aE 
i = = eee —— zs fra" eee pe SHEET = 48-491 
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SHEET 46 - 492 
Deion NAME. AND DESCRIPTION on secre. | Aw WO [TREE | GEE Be || atch “nol | MEER Coe |wran | MaRrARENE® | oe near as | Saas 
~481417-20 CAPACITOR, fixed? 42/22/41 TRELGADS3 16-C-49992 -3216 3DBG-37.2 ep | Tgu-20040 con 1930 koko 00 Toz(h) 
T-481417 w/4 we p/m 208. RE13A488 | re2-1(2) 
421418 CAPACITOR, FIXED: 1/3/42 EKSALLB 
Inica; 43 mmf; 500 vdew, 1000 vdet; case 51/64" lg x {16Cho 
15/32" wa x 7/32" a@ max; melded low less phenolic 
fhody; 2 axial wire leads; aad suffix indicating 
capacity tolerance in per cent, | | | 
+ 4 is 
-481418-D3 CAPACITOR, fixed: 1/3/42 RESBA148 16-C-27470-7223 |rseac- 98-25 cAW | 1h69 CRY |P-721081-1orev27} D2-2 
NT-481418 w/k3 mmf p/m 34; temp coef ltr D. 16C40 CMR | PO 
CER |MIK-43 
cD 5RS. 
cst |MOSDW 
CMF | 603M 
-L914i8-D5 (CAPACITOR, FIXED: 5/3/48 FRE4BALLS 26-C-27471-5807 |N16-C-9843-87 Caw 41469 
Navy Type 481418 w/43 mr p/m 5%; temp coef letter D. }16C40 
-481419 CAPACITOR, fixed: 1/3/42 REYBALLS 
mica; 135 mmf; 500 vdew, 1000v DC teat; case 51/64" |26C40 
lg x 15/32" wa x 7/32" d max; molded bakelite case; 
two axial wire leads. 
-4.81419-D5 CAPACITOR, fixed: 1/3/42 RELGALLS 16-C-28869-6006 R16-C-9949-65 CAW | 1469 CRV | P-721133-Srev5 | DZ-2 
NT-481419 w/135 omf p/m 5%; temp coef ltr D. 16cko CMR {PO 
CER |M1K-135 
cD 5RS 
cst | MOSDW 
-481420 CAPACITOR, fixed: 1/3/42 IRE4BA143 ‘ 
tmica; 6400 mmf; 300 vdew, 600v DC test; case 53/64" |1L6ChO 
lg x 53/64" wa x 9/32" a max; molded bakelite case; 
two axial wire leads. 
-481420-D5 CAPACITOR, fixed: 1/3/42 REKGALY3 16-C-32964-4030 R16-C-10456 CAW | 1k64 CRY |P-721133-6rev5 | Dz-2 
NT-461420 w/6400 mmf p/m 5%; temp coef ltr D. 26Ch0 cD RS 
cMR | PW 
SHEET 48-192 
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SHEET 48 - 493 
[Naw tres WAVY OW. R vy | Eso Ps T F ER: 7 TRACTORS : 1 
DESIGNATION NAME AND DESCRIPTION OR SPEC vo | JAN NO Tock. NO. [ee SOK NO stock ‘No sigtock “NO MFGR Mee AC UMOgr nea con PART xo | SSsee"s8" | 
: — ot 
481421 CAPACITOR, fixed: 1/1/he REYGA2ES | 16-C-45766 -2167 CG | 26F 359 CG | K-6898652eub0 (| SG 
paper dielectric; 100,000 mmf plus 10 minus 3%; FREI 3AK88 
15,000 vdcew; HS metal can; case 4 3/k" bh x 4 9/16" wa i 
x 3 3/4" thk; pyranol filled; one HV stud and out t 
term on por pillar 3 3/16" bh and one LV atud and nut 
‘term 1/4" hb on top 2 5/16" c to c; no int gnd con- 
nections; two non-removable mtg ft w/two 9/32" diam 
holes in ea 3 3/8" ¢ to ¢ and 4 1/2" c to c from ft 
to ft. 
t = ~ r 4 T | 
-481421-10 CAPACITOR, fixed: afi /s2 Farhan2oa 16-C-45787-2166 |NL6-RC-13905 { | 
NT-481421 w/100,000 muf p/m 10%. REL 3A4B8 
f---- ue = +——_-}- = nes 
~k81422 CAPACITOR, fixed: VT/se REL 3A489 16-c-53928-5510 |N16-c-11bh9 CG 26F360 cG K-6898698 subO [SG 
paper dielectric; 2 sect; 1,25/1.25 mfd plus 10 minue | RE4BA289 cG K-6898696 
3%; 7500/7500 vdew; HS metal can; 7” h x 8" wd x 6" 
thk; pyranol filled; three stud and nut term on por | 
} \ 
pillars 3 7/32" nh, 2 1/16" h and 9/16" h respectively, | 
with 3" c to c between high and mea term and 21/2" | 
ce to c between med and low term; no int gnd connec- 
tiona one eide of ea sect common. 
I = —_ oe 4 1 
-4B1422-15 CAPACITOR, fixed: 1ft/se REXBA2BS 16-€-53928-6260 |N16-Ro -14323 \ t 
| NT-HBIL22 w/ 1.25/1.25 med p/m 19h. REL 3A488 i 
om a! f : 5 { 
2 i 
481423 CAPACITOR, fixed: ifig/se RELBA280 16-C -52663~1590 i cb | KGL-2500 TOB-1 
paper dielectric; 50 mf plus 10 minus 34; 400 vdcw, [REL3A488 | 
220 vacw, 60 cpa,800 yact;HS; 6"h x 3 3/4" wd x 
| 
4 9/16" 1g; dykeanol "A" impr and filled; two ins 
solder lug term 2" c to ¢ on top; no int gnd con- 
nectione; two removable "L" bkt ea w/two 3/16" diem j 
holes 3 3/8" c to c and 4 3/8" ¢ to ¢ from bkt to 
bkt. 
r—+ — 
~h81423-10 CAPACITOR, fixed: 1/19/4e RERGAZEO 16-C-52663-17T5 CD | RGL-2500 cot }930 8820 00 TCB-1 
NT-481423 w/50 mf? p/m 104. RELZALBS I a _ aber 1 
fee is a : Tt 
z TCB-1 
-h8.42k CAPACITOR, f1xea: r/ig/se RELGAZS3 16-C~HBG04-6108 |NL6-C-11437-12 
paper dielectric; 1 mfd plus 10 minus 3%; 3000 vdew, |REL3ANE8 | 
6006 vaet; BS metal can; 3 13/16" hx 3 3/4" wi x H 
25/16" thk; dykanol "A" impr and filled; two stud 
and nut term on por pillars 1 1/4" h and 2" ¢ to ¢ 
on top; no int gnd connections; universal mtg clamp 
w/two 3/16" diem mtg holes 4 3/8" ¢ to c. ap 
ae ert Be ¢ 
~481424-10 CAPACITOR, fixed: 1/19/h2 RELBA2B3 16-C -48825-5098 3DB1.30010-1 {cD | TJU-30010 col |930 8720 00 TCB-1 
NE-b81k24 w/1 mf p/m 1Op. _ RELZAKSS ‘2 4 + _ 
ts _L es i 
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SHEET 48 - kok 


NAVY DWG 
AVY DI N NAVY ° a : iW r 
ere a MAME ANO DESCRIPTION [oktrat ie | saw no [TARR AS | ardck eo | aide vo | MEnaSRCRR™ [ron | “PLM*GuRN™ [actin | MME," ["RUERMERT 
~481425 CAPACITOR, fixed: “1/20/42 IREYBA151 
Imica; 5000 mmf; 300 vdew, 6@0v DC test; case 1 1/32" |16c40 
max 1g x 41/64" max wi x 3/16" thk; molded bakelite 
case; one wire lead 1 1/2" 1g at ea end. 
~481425-A10 CAPACITOR, fixed: 1/20/4e IRELAAISL 16-C-32699-3564 cD |3W CHZ | CO-643revF 
NT-481425 w/5,000 omf p/m 10%; temp coef ltr A. 16C40 csL IME 
1 can lo 
—$$—— 
-481425-B10 CAPACITOR, fixed: 1/20/42 RE4BA152 16-C-32699-3467 |N16-C-10402-1 cAW [lb4iw cRY |P-720592-5 REB (15) 
T-481425 w/5,000 mmf p/m 10%; temp coef ltr B. 16Ch0 cD 3WLS RBB-1 (15) 
CAN |JLS REB~2 (15) 
CSL |MEBW RBC(25) 
NOTE: RBC-1 (15); RBC-2 (15). | SEE NOTE 
t 
-481425-B20 CAPACITOR, fixed: 1/20/42 IRELBA151 16-C-32704-5947 cD 3WLS COL |909 2506 4orevl | TCz-1 
INT-461425 w/5,000 mmf p/m 20%; temp coef ltr B. 16cho CAN | JLS 
CSL | MEBW | 
~481426 CAPACITOR, variable: 1/21/42 16-C-60528-2494 |N16-C-12216-7 CHC | APC-100 spel cw ES0-662123-lise7| SJ 
i air; plate meshing type single sect; 5.5 to 99 mf; coe cw FSA-682123-1 SJ-1 (2) 
SLC; 0.0195" air gap; 2" lg x 15/16" wa x 1 7/32" h cIN ies15] SV 
incl ceramic rear plate shaft 1/4" diem x 1/2" 1g ! MK-16 (4) 
incl 3/8" diam fibre cap; scdr adj; 36 ailver pl MK-18 (2) 
vrese plates; 360 deg rotation; ceramic ineulation; MK-19 (2) 
lug term, rotor term on LH side; two mtg atude 3/32" | MK-27 (2) 
lg w/ 0,112"-40 tap on 21/32" mtg/c. ME-28 (2) 
| NOTE: MK-8 Mod 2 (2); MK-8 Mod 3 (2); MK-13 Mod 0 (|2); ME-29 |Mod 0 (2). SEE NOTE: 
“481427 CAPACITOR, variable: 1/e1/s2 16-C-62620-2667 |N16-C-12368-500 cac | BED cw | m3-682047-1 a 
air; plate meshing type duel sect; 6.5 to 90/6.5 to cIN | aP-12 isel4k| gy-1 
90 mmf; SIC/SLC; 0.0195" air gap; 3 21/32" lg x 1" sv 
wa x 11/2" h,eheft 1/4" diam x 1/2" 1g bushing MK-16 
5/16" 1g x 5/16"-32 thd; rounded shaft adj; 35/35 
silver pl brase plates; 360 deg rotation; ceramic 
ine; lug term; two mtg feet ea w/one 0.138"-32 
tapped hole on 2 15/16" mtg/c. 
| [ | 
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SHEET 48 ~ 495 
eae AME AND. DESCRIPTION i ee ae ee ee we ioe ee a oan 
- 481428 ica ACITOR, fixed: 1/21/42 IRELBALL3 [ T 
mica; 800 mmf; 500 vdcw; case 53/64" 1g x 53/64" wa 
x 9/32" d max; molded bakelite case; two axial wire 
leads, ie { | | j | 
-481428-A5 CA ACITOR, fixed: 1/21/42 REU8A143  |CM30A8025 16-C- 30689-6679 CAW {1467 CNA |D-775-69 RAO-2 
NT-48i428 w/800 omf p/m 5%; temp coef ltr A. WAN-C-5 cD lw RAO-6 
CSL MW RAO-7 | 
CMR |W [Bae 
~481428-A10 CA ACITOR, fixed: ifear/4e |RELGA1L3 — |CM30AB01K 16-C~ 30694-7159 | CAN | 1467 CNA | D-775 Su 
(NT-461428 w/800 umf p/m 10h; temp ceef ltr A. JAN-O-5 cD SW RBL 
H |cSL MW RBL-1 
i CMR |W RBL-5 \ 
| 
L. | 4 4 | | | Fat-6 j 
-481428-B5 CAPACITOR, fixed: 1/21/42 RELGA143  |CM30B801I 16-C-30689-668% | N16-C-10072-30 cD 1WLS 
NT-481428 w/800 mf p/m 5$; temp ceef itr B. JAN-C-5 caw | 1&67Ls 
cSL MWBW 
L. | { CAN | CLW i 
-481428-B10 CAPACITOR, fixed: ifak/u2 RELBA1N3 — |CM30B801LK 16-C-30694-7164 |m6-¢-10072-31 3D9800-14 cD iWLs cwQ | 47339 RBL-3 
NT-461428 w/800 mmf p/m 10%; temp coef ltr B. JAN-C-5 cAW | 1467LS RBL-4 
CSI. | MwBW 
CAN CLW t I 
| | CAN [C~1380 
~481428-B20 CAPACITOR, fixed: 1/ar/se RENGALL3 — |CM30B801M 16-5-30699-9644 |N16-c-10072-33 1cD IWLS 
INT-481L26 w/800 mmf p/m 20%; temp coef ltr B. JAN-C-5 | caw {1467S / i 
CSL | MWBW 
CAN CLW | 
foe i 7 4 oe ciel Reta af 
- 1,814 28-D3 CAPACITOR, fixed: 3/21/42 REYBALK3 16-€- 30688-8023 R16-C-10059 CAW |i beuD CRV | P-721081-25rev27] ARB 
NT-461428 w/8@0 mmf p/m 34; temp coef ltr D. 16c40 CSL | MWSDW 
| cp | 1RS 
a ca r bea 
-481428-D5 CAPACITOR, fixed: 1/21/2 IREUSAI43 — |oM30D8017 16-C- 30689-6694 CAN | CRW-1380 CW [47X354106R RAO-3 
r-481428 w/800 amt p/m 5h; temp coef ltr D, 5aN-C-5 caw | ieu i RAe-k 
cD RS RAO-5 
csL MWSDW 
a mG eee oa - { = ee — rn 
an te ee sacl [> 22 isis ae it eee eT 4 
t | 
concn Bees SY oe Sea oan RE eee lee boomer L satin ee, sade eee eee al 
— i ce as = SHEET = 48-L95 
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SHEET 48 - 496 
2 = 
eeeaanek NAME AND. DESCRIPTION tia eae eae oa | ere no | MSGR RST® [ron | "Pe SCR” [.cttea| SOUR" aRr NS"? | SOBECNT 
-h48i keg CAPACIT@R, fixed: dai/se RE13A488 16-C-45951-6347 | N16-C-11338 cD DYR-150015 cw ES-662028-4 iss) so 
paper dielectric; 150,000 mf plus 10 minus 34; RELBA129 
1500 vdew; HS metal can; case 1 13/16" lg x 1” wa x 
7/8" b ofa; dykanol impr and filled; two solder lug 
term 3/8" h on side, spaced 1” c to c; no int gnd 
connections; two mtg ft 3/8" wi flush w/bottom, with 
3/16" diam mtg holes spaced 2 1/8" c toc. 
: t ps 4— Hu 4 =f 
~h81430 CAPACITOR, FIXED: a/a1/se | 
ceramic dielectric; 5 mf; zero temp coef (tol p/m 
60 mmf/mfa/°C; 500 vdcew; ins body, low ioss phenolic 
jacket; case dimen 0.562" 1g x 0.250" diam; 2 axial 
wire leads 1 1/4" min lg; add suffix indicating 
capacity tolerance in per cent. 
~4614 30-2 CAPACITOR, FIKED: 2/2k/48 16-C-15623-3036 CER | NPOkK xq 
Navy Type 481430 w/5 mmf p/m 0,10 of, 
4814 30-5 CAPACITOR, fixed: 1/21/42 16-C-15624-3580 [116-C-8069-12 CER | NPOKSp/m.25 CW  |ES~682049-11805 | So 
NT-481430 w/S mmf v/m 0.25 mf. 
-481430-10 CAPACTTOR, FIXED: T/e1/he 16-C-15627-B135 | NIG-C-B069-11 CER TNPOKSp/m.5 CFN | 3008k2-1 rey & {BL-1 thru 
Navy Type 401430 w/5 umf p/m 0.5 mf, CHZ | CcO-602 rev 0 BL-6 
cw ES-692529-2 BN~1 
NOTE: BN-2; ME-8; ME-8 Modi; MK-8 Mod2; ME-8 Mod3(2) |; MK-27(2) |; MK-34 Mode(2){; ME-34 Mod3(2) ; |MK-34 Modh(2). SEE NOTE 
~4814 30-20 CAPACITOR, fixed: T/arfue 16-C-15632-8718 |N16-C~8068-1 CER [NPOKSp/ml cHZ | C0-630revH ABK 
NT-481430 w/5 umf p/m 1 mf. CRM | CA-14 ABK-1 
NOTE; ABK-2 thru ABK-7; DAE-2(4). SEE NOTE 
481432 CAPACITOR, fixed: 1/21/h2 RENBA2E6 16-C-51461-8951 CD | TJH-15080 ME-10 
paper dielectric; 6 mf plus 10 minus 34; 1500 vdew; |REL3A488 CAW | 1509M6B-8 
HS metal can; case 4 3/4" hx 3 3/4" wi x 2 1/2" thk; 
hyvol or dykanol impr and filled; two atud and nut 
term on por pillare 7/8" h x 2" c to c on top; no 
int gnd connections; two removable mtg bkt w/two 
spade lug studs 4" ¢ to c. 
oan | + 1 4 us 
rae gi E “RO- CAW |1509MSB-8 Cw |ESA-682052-7 ss 
“WBTN31-10 CAPACITOR, fixed: “iar ia REWGADES 16-C-51483-1295 [N26-RC-11487 7 <isfh s > = 
INT-481431 w/8 me p/m 10%. [REI 3A488 e120 
OTE: SV-13 ME-9(2); ME-10(2) 3 MK-10 Hod5(2); ME-13 jModo(2); MJK-18(2); ME-28;|MK-34 Mod2; MK-3] Mod3; ME-34 Moj at. 4 qe SEE NOTE 
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SHEET 48 - 497 


= mae = 


OESIGNATION NAME “AND DESCRIPTION ‘Jor'spec'wo | = JAN NO || STARO RP NOY | cetSck No etock wo -| “stock ne [MFSR Piaer NUMBER | sncton [edie ras ae aaron 
~481432 CAPACITOR, fixed: r/e9/4e REKBALA3 j | 
mica; 2700 mmf; 500 vdcw, 100Gv DC test; case 53/64" | 
le x 53/64" wa x 9/32" d max; molded bakelite case; 
twe axial wire leads. 
. ds t 
-481432-A5 CAPACITOR, fixed: 1/29/42 FEYBALL3 |CM30A2727 16-C-32140-4679 R16-C-10324 -2) 33027212 cp oj iw 
NT-481432 w/270 umf p/m Sh; temp coef 1tr A. JAN-C-5 csL | MW 
caw | 1467 
CMR -W 
CAN iC 
eae . i _| | ie en | ie _[o2s 4 ao 
-483432-Al0 CAPACIT@R, fixed: 1/29/42 FEGGALL3 «© |CM30A272K tre-c-3anh5-5159 N16-C-10325-27-1 }R16-C- cD iW 
INT-4681432 w/2700 omf p/m 10%; temp coef ltr A. JAN-C-5 10325-3444 CAW | 1467 
cs MW 
lcaN Ic 
OMR |W 
low | so2r 4 
-481432-B5 CAPACITOR, fixed: 1/29/42 FEUBAL43 | CM30B272 46-C- 32140-4684 [N16-C-10325-29 | R16-C~10324-48] 33027222 lop 1WL 
NT-461432 w/2700 mmf p/m Sf; temp coef ltr B. JAN-C-5 CAW | i467L 
cSL | MWB 
CMR | WXM 
CAN | CL 
_ | Silke cur 4 5025 a ieee Ae : Looe 
-481432-B10 CAPACITOR, fixed: 1/29/%2 RE48A143  |CM30B272K 16-C-32145-5164 | N16-c-10325-28 |R16-C- CSL | MWBW CG K-273362-533rev6| BG 
INT-481432 w/2700 umf p/m 10%; temp coef ltr B. JAN-C~5 | 10325-3683 CMR | WXM 
| CAW | 1467LS 
| i cp jaws 
CMF [502L 
- foe a EES SUTURE GEEDREEEEERRENEE HEREERREEEREEENNEN Ii wh 5 SSEEE EE 
~4B1432-Ca CAPACITOR, fixed: 1/29/42 FBUBAIL3 = [cM30Ce72G 16-C- 32135-3209 |N16-C-10325-30 {R16-C~10324-5 | 3K3027233 cD IRS 
INT-482432 w/2700 mmf p/m 2%; temp coef ltr C. JAN-C-5 CAW | 1464 or L467LST 
CMR | PH 
| CSL | MWcw 
= : t | » aad 
~481432-C10 CAPACITOR, fixed: 1/29/%2 REWGAL3 | CM30C272K 16+C-32145-5169 R16-C- 383027231 cD | 1Rs 
NY-461432 w/2700 umf p/m 10%; temp coef ltr C. JAN-C-5 10325-392 csL | MWcW | 
CAW | 1464 or 1467LST | 
| CMR | PW 
; 7 | | 7 Con't 
i ; 
ae | 
[ 
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a 
y ; NAVY COWG © ide ol : L a : PALSY ifs "s} mE 7 
ue WANE. AND :OESoRIPTION fotreeMo | san wo 'PPANBMP RT] eibek ho | carbo | MENS SRE™ [uron | uarnracrunenel| con, | commerers ove | MauEaTENT 

~ 7 z ———— a) : +} 

-481432-D2 CAPACITOR, ‘fixed: 1/29/42 RELBALL3 =| CM30D2726 16~-C~32135-3214 R16-C-10324-6 | 3K3027243 cD Rs . 

INT-481432 w/2700 mmf p/m 2h; temp coef ltr D. JAN-C-5 CSL |MWSDW 
caw 1464 
CMR || PW ‘ 
pa —a | Serene dn. oo eee = 2 Sead ia 
~481432-15 CAPACITOR, fixed: 1/29/42 .|RE48AL43 — |om30D2727 16-C~321k0-4694 |N16-C-10325-27 | R16-C-10324-96} CAW .}.1h64 : 
INT-481432 w/2700 mmf -p/m‘S%; ‘temp: coef itr D. JAN-C-5 : cb j1Rs 
CSL :] MWSDW 
L iiss slow lew 
~481432-D10 CAPACITOR, fixed: 1/29/he RE4GA143 ./0M30D272K 16-C-32145-5174 R16-G- CAW 1.1464 
NT-481432.w/2700: mmf p/m 10%; temp coef 1tr:D. JAN-C25 *10325-416 «Jed 1Rs 
CSL }MWSDW 
CMR || PW 
Cur | 6027 
-481432-E1 CAPACITOR, fixed: 1/29/42 RENBALA3 16+C-32134-5210 cD |iR cot }914 2274 60 rev2] 
NT-481432- w/2700-mmf p/m:1%; temp coef ‘ltr EB. 16cho CAN |.1464 : 
fn $$$ 
-481432-E2 CAPACITOR, fixed: 1/eg/s2 RE48 143 .|CM30E272G 16=€-32135-3219 RL6~C=10324-7 cD 1Rs 
NT-481432:w/2700 mmf p/m 2; temp coef ltr E. JAN-C-5 caw [1464 
CSL | MWSEW 
CMR PW 
-481432-85 ‘CAPACITOR, “fixed: r/agfhe ‘)RBLGALL3 | CM30E2720 .$16-C~321.40-4699 ,|R16-c~ 3K3027252 CAW /:1464 |CRV -|'P=721133-8 ‘eubd5 ‘| RBB 
‘{NT-481432 w/2700 mmf p/m %; temp coef ltr E. JAN-C-5 10324-120 cD 1RS RBB-1 
CSL .|MWSEW {RBC 
RBC-1 
a ee rt 
-481432-£10 CAPACI'IOR, fixed: 1/29/h2 REYSAL43 «© | CM30B272K 16+0=32145+5179 R16-C- caw | 1464 : 
NT-481432- w/2700 mmf: p/m:10$; .temp:coef \ltr-E. JAN-C-5 : 10325=440 cD IRS t 
CSL ‘}MWSEW : 
-481433 CAPACITOR, fixed: 1/29/42 REYBA233 
mica; 260. mmf; ‘500.vdew,.1000 vdct; case 1 1/16" 1g 'x{16cho 
15/32" wa x 7/32" thk; molded’ bakelite ‘case; -two 
axial wire leads. 
-483.433-D1 CAPACITOR, ‘fixed: 1/29/42 RELBA233 16-C-29523- 1610 . | N16-C-9985-9 cD eR 
INT-481433..w/260 mmf: p/m 1%; -temp-coef:1tr.D. 16cho caw | 1479 
: CEW .}BSC 
she i ; 4 4 Con‘t 
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SHEET 48 ~ 499 
‘ 
GESIGNATION NAME AND DESCRIPTION onstec'wo | JAN NO | STANRRED RAVE | Eck No stock ‘No | “Ets “wo” {MFOR [Paar NuMBER” [rac] “Con Paar NOY” | USED IN” 
-481433-F1 CAPACITOR, fixed: 1/29/42 REY8A233 16-C-29523-1620 CAW | 1479 CRV |P-721081-l4sub3 | RBB 
NT~481433 w/260 omf p/m 1$; temp coef ltr F. 16040 CER |M-2J-260 \ RBB-1 | 
| CR | aR i RBC 
CFW | BSC RBC-1 
NOTE: RBB-2; RBC-2. SEE NOTE | 
481434 CAPACITOR, fixed: 1/29/42 REYGA233 afi 
mica; 415 mf; 50® vdcw, 1000 vdct; case 1 1/16" 1g xj16C40 
15/32" wa x 7/32" thk; molded bakelite case; twe | 
axial wire leads. 
+. eth Lee 
-4.81434-D1 CAPACITOR, fixed; 1/29/he RE4Y8A233 16-C-29945-2010 |N16-C-100i2 cD eR 
INT-481434 w/415 mmf p/m 1p; temp coef ltr DB. 16choO caw {1479 
CEW | BSC 
~481434-FL CAPACITOR, fixed: 1/29/he RELBA233 16-8-e59N5-2000 | CAW 1479 CRV |P-721061-15aub3 | RBB 
7-4.81434 w/k15 omf p/m 1%; temp ceef ltr F. 16ch0 CER |M-3u-415 RBB- 1 
cFrw dsc RBC 
NOTE: RBC-1; RBB-2; RBC-2. SEE NOTE 
481435 CAPACITOR, fixed: 1feg/ke RELBAZ 33 
mica; 630 mmf; 50@ vdcw, 1@0 vdct; case 1 1/16" lg xj SAN-C.-5 
15/32" wd max x 7/32" thk max; mcided bakolite cave; 
twe axial wire leads. i 
+ rT 
-481435-B2 CAPACITOR, fixed: if/2g/he REY8A233 — [CM25D6316 16-C- 30420-7522 {N16-C-10055 cD eR | 
NT-481435 w/630 omf p/m 26; temp coef ltr PB. JAN-C-5 caw 11479 
cEW | Bsc 
i 
-481435-B10 CAPACITOR, fixed: 1/29/42 REY8A233  |CM25D631K 16-C-30430-9482 |N16-C-10055-1 cp oR 
7-481435 w/630 maf p/m 106; temp ceef ltr Db. JFAN-C-5 caw {1479 
CEK BSC 
= 1 
-481435-E2 CAPACITOR, fixed: 1/29/h2 RE48A233 © [CM25E6316 16-C- 30420-7527 Caw fik79 CRV | P-721081-16-3 RBB 
NT-481435 w/630 omf p/m 2b; temp coef ltr E. JAN-C-5 CER |M5J~630 RBB-1 
cp lar RBC 
CFW | BSC RBC-1 
NOTE: RBB-2; RBC-2; RBC-3. | SEE NOTE 
r =a 7 
r : r +- ~ —— «mJ 
ener ee = _ = oes { spomoaf = 
me oa L 
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SHEET “8 - 500 
F NAVY TYPE , NAVY DWG STi DARD YY f " 
DESIGNATION NAME AND DESCRIPTION OR SPEC No JAN NO ‘Sock NO. stock No stoex ‘wo | “Stock NO” [arse “PART NUMBER frascron| COR PART NO” | “USED IN” 
-481436 |CAPACITOR, fixed: 1/29/42 IRELGBA233 
mica; 980 mmf; 500 vdcw, 1000 vdct; case 1 1/16" lg xjJAN-C-5 
15/32" wi max x 7/32" thk max; molded bakelite case; 
two axial wire leads, 
1 — a 
1 a eet 
-4.81436-D2 CAPACITOR, fixed: 1/29/42 RE48A233 © |OM25D981G 16+C-31053-8122 }|N16-C-10082-1 cD eR 
NT-461436 ¥/980 mmf p/m 2; temp coef ltr D. JJAN-O-5 caw |1479 
CEW [Re 
-481436-E2 CAPACITOR, fixed: 1/29/42 RELBA233  |CM25E981G 16-C-31053-8127 caw | 1479 CRV | P-721081-17sub3 | RBB 
NT-481436 w/980 amf p/m 24; temp coef ltr E. JAN-C-5 CER |M-77-980 RBB-1 
cb [aR REC 
CFW | BSC RBC-1 
NOTE: RBB-2; RBC-2. | SEE NOTE 
+ 
-481437 CAPACITOR, fixed: 2/20/k2 REKGA110 16~C-52665-2090 CD} KG-2700-2 
jpaper dielectric; 70 mf plus 10, minus 34; 220 vacw; |RE13A488 
HS metal can; case 7 5/8" h x 3 3/4" wa x 4 9/16" a 
ofa; ofl filled; two stud term 1/4" h located on top, 
spaced 2" c to c; no int gnd connectien; bkt mtg 
not supplied. 
-461437-10 CAPACITOR, fixed: 2/20/42 REKSA1LO 16-C-52665-2290 cD | KG-2700-1 COL }|930 8920 00 TCA-1 
NT-481437 w/70 mf p/m 10%. RE13A488 TCB-1 
TCC-3 
-481438 CAPACITOR, fixed: 2/20/42 RE4BA290 16-C-49936-4651 cD KC-12 f 
paper dielectric; 4 mfd plus 10 minus 3%; 600 vdew, |REL3A488 
1200 vdct; HS metal can; 2 11/16" h x 2 1/16" wd x 
2 3/16" thk; dykanol impr and filled; two solder lug 
term 1" c to c on top; no int @md connections; two 
integral mtg ft w/three holes 3/16" diem in ea ft 
bpaced 3/4" c to c and 2 3/8" c toc from ft to ft, 
-481438-10 CAPACITOR, fixed: 2/20/42 RE46A290 16-C-49957 -4651 cD KC-12 cot |956 2732 00 
NT-481436 w/mf p/m 106. RE13A488 
i 7 
-481439 CAPACITOR, fixed: 2/26/42 RELBA291 16-C-47285-6244 |376-C-11370-750 cG 268393 CRP | 35-5055 SG 
paper dielectric; 500,000 mf plus 10 minus 34; RE13A488 CRP | DLS96-5013 8G-1 (2) 
7500 vdew; HS metal can; case 5 35/64" h x 4 9/16" wa ca K8315405 86-28 (2) 
x 3 3/4" thk; pyranol filled; two stud and nut term 
2" h and 2 5/16" c to c on por pillars located on 
top; no int gna connections; two non-removable mtg 
bkt ea w/two 9/32" diam holes in the ft 3 3/8" c toc 
and 4 1/2" c to c fram bkt to bkt. H | 
7 
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SHEET 48 - 501 


NAVY TYPE NAVY OWG | STANDARO NAVY Eso ASO | SIGNAL CORPS MANUFACTURER'S | Con. | CONTRACT@R'S DWwG | EQUIPMENT 
DESIGNATION NAME AND DESCRIPTION |e SPEC NO JAN NO STOCK NO STOCK NO STOCK NO STOCK NO MFGR | PART NUMBER [tractor OR PART KO USED IN 
> =F 
-481440 CAPACITOR, fixed: 2/21/42 REYBAILS 


mica; 75 mmf; 500 vdcw; case 51/64" le max x 15/32" | JAN-C-5 
wd max x 7/32" d max; molded bakelite case; two 


axial wire leads. 


-481440-B85 CAPACITOR, FIXED: 13/7/47 JAN-C-5 CM20B750J 16-C-28130-9796 SR-2 
| [levy Type 481440 w/75 maf p/m 9; temp coef letter B. | 
if 
-481440-B10 CAPACITOR, fixed: afai/he RE4BA148 =| CM20B750K 16-C-28136-1276 {N16-C-9885 caw | 1468LS 
NT-481440 w/75 mmf p/m 10%; temp coef ltr B. JAN-C-5 H cD 5WLS 
CSL | MOBW 
CMR | OXM 
ae 3 [ts we { ae al hears Coenen sn 
~h81440-n2 CAPACITOR, fixed: efai/re REL8aiN8 | CM20D750G 16-C-~28125-8311 ia caw | 1469 cs | 011-28revD SK 
NT-181440 w/75 mmf p/m 2b; temp coef ltr D. JAN-C-5 cD | 5RS. 
\ CSL | MOSDW 
i 
CMR } PO 
L. cme | 603M i 
boy hh : T 1 1 Hl ; 7 
“48140 -D5 CAPACITOR, Cixed: elferpue REYBALUB —\CM2OD750F 16-C-281 30-9806 }N16-C-988h cAW 41469 cs |011-28revD {ope 
NT-481440 w/75 mmf p/m 5%; temp coef ltr D. JAN-C-5 CMF [603M 
CD {5Rs 
CSL )MOSDW 
1 i} 
L aL ze 1 CMR aw 
~481440-D10 CAPACITOR, fixed: 2/ai/u2 REGBALK8 | cM20D750K 16-C-26136-1286 1Ni6-c-986)-7 co |5Rs Caz | CO-10771880 SR 
NT-481440 w/75 mmf p/m 10f; temp coef tr D. JAN-C-5 H CAW | 1k69 GAY | T-7610947-10 | SR-5 
j : | ;CSL | MOSDW 
CMR | PO 
| CMF | 603M 
: — i 
~481441 ICAPACLTOR, fixed: 2/21/42 REUGAD21 | 
mica; 5000 mmf; 2500 vacw, 5000 vdct; case 1 1/k" 1g | 
Ix 1 1/8" wa x 29/64" d max; melded bakelite case; two 
lug term ea w/ene 0.173" diam hole; twe mtg holea in 
cace 0.144" diam 2 5/16" ¢ toc. 
: 4 
-481441-A10 lenbiewton! reise: 2/ei/u2 REKBAg21 | CM50A502K 16-C-32700-6573 cD | 4s-52050 cIp | »8-11653 MK-10 
Nr-481441 w/5,@00 maf p/m 10%; temp coef ltr A. JAN-C-5 CSL | X@W2.5-25 CAN | 35-5120 Med 5(3) 
| CAN | i OW 
+ ee _| 
-48144.1-B10 CAPACITOR, fixed: 2/ai/h2 RESBA22L —|CM50B502K 16-C-32700-6578 }N16-C-10413 3DA5-41.2 can | HL CAN | 35-51201880 SG-A 
NT-H8I4Ki w/5,0CO mmf p/m 104; temp coef Itr B. JAN ~C -5 cb | 41S-52050 cw SG-1 
NOTR: SG-28; MK-9 (3); MK-10 (4); MK-1O Mod 5; MK-16;/M&-18 (3) SEE NOTE 
: ; ne _ SSS SSS 
-48L441-C5 CAPACITOR, fixed: 2/ai/he REABAz21 16-C-32695 -6103 cb | ALST SH 
per-bB442 w/5,000 mmf p/m 5%; temp ceef ltr Cc. 16c40 
+ 
4 
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creme 
NAVY TYPE 
DESIGNATION 


a 
MAME AND DESCRIPTION 


NAVY DWG 
OR SPEC NO 


JAN NO 


STANDARD NAVY 
STOCK NO 


Eso 
STOCK NO 


aso 
STOCK NO 


SIGNAL CORPS 
STOCK NO 


MFGR 


MANUFACTURER'S 
PART NUMBER 


TRACTOR 


con | CONTRACTOR'S OWG 


OR PART NO 


EQUIPMENT 
USED IN 


~461442 


CAPACITOR, fixed: 2/28/42 
electrolytic; 50 mf; 25 vdew, 37.5v DC test; working 
temp range minus 20°C to plus 65°C; case 1 13/16" 1g 
le 1" wd x 3/47 h3 BS metal can; two solder lug term 
w/ins term 1/2" h spaced 7/8" c to c, term located 
on side; term ins from can; two mtg ft on bottam, 
3/16" diem hole in ea, en 2 1/8" mtg/c. 


RELBAZLL 
RE13A549 


16 -C-19956-5561 


3DB50-31 


cm 


cD 
CsL 


25BE50 
AVL-10108 


CML 


cG 
cG 


26121 


K-7877210revl 
K-7884392-1rev0 


1x 
JR-1 (2) 
RED 

TDZ (3) 


481443 


CAPACITOR, fixed: 2/28/42 

lpaper dielectric; 150,000 mmf plus 10 minus 3%; 4000 
vdcw, 8000 vdct, 1300v RMS, 800 cyc; HS metal can; 

3 3/4" lg x.2 1/4" wd x 3.1/4" bs; pyranol impr aad 


filled; two por ims screw type term 1 7/8" h located 


on top, spaced 2" c to c; mo int gnd connections; 


strap mtg not supplied. 


IREX8A139 
IRE13A488 


16 -C-45954-9027 


-4B1443-5 


CAPACITOR, fixed: 2/28/42 
NT-481443 w/150,000 maf p/m Sp. 
NOTE: TAJ-14; TAJ-15; TAJ-17; TAJ-18; TAJ-19. 


RE4BA139 
IRE13A488 


16-C- 45933-9827 


cG 


26F386 


P-7764206-2rev0 


TAJ-11 
TAS-13 
SKE NOTE 


“4B 1YRY 


CAPACITOR, fixed: 2/28/42 
ceramic dielectric; 5 mmf; neg temp coef 750 (tol p/al 
75) mmffafa /°C; 500 vdew, 1000v DC teat; case 0.562" 


lg x 0.25" OD; axial wire leads; ceramic ins ; add . 
suffix indicating capacity tolerance in per cent. 


4814445, 


CAPACITOR, fixed; 2/28/42 
NT-461444 w/5 umf p/m 0.25 mf. 


16-C-15625-6934 


N16-C-8067-2 


NI50K5 p/m.25 


7481444-10 


CAPACITOR, fixed: 2/28/42 
NT-481444 w/5 mmf p/m 0.5 mf. 


16-C-15629-2434 


N16-C -8067-3 


N750K5p/m.5 
CIN750 


CRB 


P-7763930-69rev2| 


cCD-1151 B 


WE 
RED 


~481444-20 


CAPACITOR, FIXED: 12/15/47 
Navy Type 481444 w/5.0 mof p/m 1.0 omf. 


JAN+C-20 


CC21UKO50F 


16-C-15637-1581 


AN/CRT-13 


481445 


CAPACITOR COMPENSATING UNIT: 2/28/42 
compensating unit; contains 1 Navy Type 481444-5 
Capacitor made by CER snd 2 Navy Type 63355 Resistors 
made by CIR assem in case; capacitor rated 5 mf p/m 


5%, 500 vdew, ceramic dielectric, tem coef neg 
0.00075 mf/mf/°C, resistor 1300 ohms p/m 5%, 1/2w, 


COUp . 


16-N-66976-1002 


ML-7884 544-2. 
rev 0 


cG 


K-7884544-1 revo 
M-485556 


TCK 


con't 
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SHEET  “# - 503 


[ eee NAME AN. DESCRIPTION ct | sae Ne [URES AE] eee Ro | wreck Tio | MAE CRE [uren [RI ARIMMUN [natin] Ober ST [TONES 
-4BWG CAPACITOR, fixed: 2/28/42 IR¥4BAL39 16-C-hY2U4.1958 [N1G-C-11174-26 7 
paper dielectric; 50,000 mmf plus 10 minus 34; 2500 {REL3A488 
vdew, 5000 vdet; ES metal can; 2 1/2" lg x 1 3/16" wa 
x 3.1/4" h; pyranol impr and filled; two por ins 
screw type term 1" h located on top, spaced 1 1/8" 
@ to c; no int gnd connections; strap mtg not 
supplied, 
~48 1446-5 CAPACITOR, fixed: 2/28 [ke RELBA139 16-C~44223-1958 icG CAT #26Fr401 CG 1P-7764206 -lrevo TAJ~11 
INT-481446 w/50,000 maf p/m 5h. IRELZA488 | TAI~13 
NOTH: TAJ-10; TAJ-14 thru TAJ-19; TAQ-10. | | \ ayil SEE NOTE 
“481447 CAPACITOR, fixed: 3/2/42 + RELBA28O 16-C-48804-6135 | Ni6-C-21437-14 { CG = | 25F408 CRY }K-860217-15subli| WEA-1 
paper dielectric; 1 mf plus 10, minus 34; 3000 vdew; |RE13AK88 1 acg-2 (2) 
HS metal can; case 4" h x 3 13/16" wd x 2 1/2" thk; i | Qcw 
pyranol impr and filled; two etud and nut term on Qcx 
por pillars 1 15/16" h and 2" c to c on top; no int QcY 
gd connectiona; two removable "1" dkt w/two 9/23" Hl pacz 
diam belies 1 1/4" c to c in ea end 4 1/2" c toc / 
from bkt to bkt, \ 
aa Be mn +— in 
~4B1448 CAPACITOR, fixed: 3/2a/he | REUSARUI | 16-C-19958-2801 W16-C-9688 CAW | 25 CRV | W-305284-189sub4 WHA~1 
electrolytic; 50 mf; 40 vdew 60 cyc; working temp RBI3ZA549 j cwr WEA 
range minus 20°C to plua 65°C;4 1/4" ig x 1 3/8" | Ch 
diam; HS metal case; twe aclder lug term 7/16" h | i | | @ca-2 
spaced 3/8" ¢ to ¢ on ins 3/k" diam; term ina fron | | acu 
case; superseded by NT-481446-A, acz, 
NOTH: QCW; QCK; QCY. e _ LL SEE N@TE 
~HOLB-A CAPACITOR, fixed: 3/25/46 REYBAZ4L 16-C-19953-7762 CAW | 2E CRY | W-305284-189 Qcg-2 
electrolytic; 50 mf; 10 vacw, 60 cyc; working temp RE13A549 | | revl3 | 
range minus 20°C to plus 65°C;4 i/4" 1g x 1 3/8" i | | 
diam; HS metal case; two solder lug term 7/16" bh on 1 | i 
top spaced 3/8" c to c; term ins from can, { i ' 
-4B1449 CAPACITOR, fixed: 3/2/he JREABALAB i =f r T 
mica; 185 mmf; 500 vdew; case 51/64" 1g x 15/32" wa 26C40 
x 7/32" d@ max; molded bakelite casa; two axial wire 
leads. 
-481449-D2 IGAPACITOR, fixed: 3/o/se RELGALLS T 16-C-29180-9326 |N16-C-9965-110 CER [MK-185 CWT WEA-1 (2} 
hyr-4814u9 w/185 mmf p/m 2%; temp coef ltr D. HLECKO CRY |P-721081-22rev27 jQBH (2) | 
| QcQ-2 (2) 
cu (2) 
j : : j : : H ; ; ; H ; 
NOTE: Qcw (2); QCX (2); Qc (2); QCz (2). i |SEE NOTE | 
t i I | 
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NAVY DWG STANDAI NAVY Es © iN, c Ul "' is Ww E PMENT 
DESIGNATION NAME | AND <IDESCRIFUON OR SPEC NO ZANE ND stock NO STOCK NO stock ‘No Sigtock “NO {MFGR ("pany NUMBER [rmcton| “Com PART "NO USED IN 
-481450 CAPACITOR, fixed: 3/2/42 * TRERBALES 
mica; 130 mmf; 500 vdcw; case 51/64" lg max x 15/32" jJAN-C-5 
wd max x 7/32" d max; molded bakelite case; two axial 
wire leads. 
~481450-B5 CAPACITOR, FIXED: 12/1/48 JAN-C-5 | CM20B131u 16-C-28616-8196 AN/MPN-1A 
Navy Type 481450 w/130 umf p/m Sp; temp coef 
letter B. 
aa ac Mo 
-481450-D2 CAPACIT@R, fixed: 3/2/42 RELAIS | CM20D131G 16-C-28811-6726 | N16-C-9949 caw | 1469 cwr | P-721081-2hreve7] WEA-1 (2) 
INT-481450 w/130 mmf p/m 2h; temp coef ltr D. JAN-C-5 cD 5RS cRV QBH 
CER | MK-130 QCQ-2 
CMR | PO Qcu 
csL |MOosDW acw 
CMF |603M Qcx 
NOTE: QCY¥; QCZ. [ SEE NOTE 
“481451 CAPACTTOR, fixed: 3/4/42 frkanosé 16-C-499h1-8895 caw | 1509MsB-u 
paper dielectric; 4 mf plue 10 minue 3%; 1500 vdew; {REL3A488 
ks metal can; case 4 5/8"n x 3 3/K"wd x 1 1/k"thk, w/o! 
ljerm or mtg; hyvol or aykanol impr and filled; two 
jetud and nut term on por pillars 7/8"bh x 2" ¢ to c on 
‘top; no int gnd connections; two removable mtg bkt 
w/two spade lug stude #10-32 thd 4" c toc. 
}.—_. —t a ee Se AS 
ere CAPACITOR, fixed: 3/4 [ue IRELBALBE 16-C-49962-8931 |N16-C-11567 cb = |'TaB-15040 CW  |ESL-682052-1 ME-9 
NT-481451 w/4 mf p/m 10%. RE13A488 iesl |SS 
NOTE: SV; SV-1}; MK-13 Mod 0; MK-10; MK-10 Mod 5; MK-193 MK-18;  |MK-28; MK-3)Mod}3; MK-34 Mod 4; |MK-34 Mod 2. SEE NOTE 
| es See 
481452 CAPACITOR, fixed: 3/10/42 [REL3A488 16-C-52840-2710 jN16-RC-13615 CRY |M-86070-502eub2 |/sA 
ipaper dielectric; two sect; 10000/30000 mmf plue 10 IREYBA322 SA-1 
minus 3% ea sect; 6000 vdcw ea sect; HS metal can; SA-2 
case 2 3/8"n x 2 3/32"wd x 5 1/64") g;011 impr; three SA-3 
ceramic ina etud term 1 9/16" h, located on end; 
no int gnd connections; mtg bkt, four 0.228" holes, 
4" x 2 21/32" mtg/c. 
}. 
481453 CAPACITOR, fixed: 3/17/h2 RE13A488 16-C-54500-6316 cD | DYR-6222 
\ | peper dielectric; three sect; 250,000 mmf plue i0 REN8Ai29 | 
minus 3% ea sect; 600 vdew ea sect, 1200 vdct; HS 
metal can; case 2" 1g x 1 3/4" wa x 13/16" h; dykanol 
impr and filled; three solder lug term 3/8" h on side 
epaced i/e" c to c; all sect int gnd; two mtg ft 3/8" 
wa flush w/bottom, w/ 3/16" diam mtg holes spaced 
2 3/8" c tec. 
-481453-20 CAPACITOR, fixed: 3/17/he IRE13A488 16-C-54540-2119 'N16-RC-1413k 3DA250-65 cD DYR-6222 cw IES -682030-2 issh|CP-7 
NT-481453 w/250,000 umf p/m 20% ea sect. REWGA1Z9 cw |ES80-682063-63 | MK-8 
Note: MK-8 Mod 1; MK-8 Mod 2 (6); MK-8 Mod 3; ME-10 |{3); ME-10 |Noa 5. SEE NOTE 
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NAVY TYPE } AVY DWwG | STANDARD NAVY * ; 
[ DESIGNATION NAME AND DESCRIPTION on spec no {| JAN NO STOCK NO stock ‘No stocn ‘No | “stock NO” [MFOR | RET AT ite Junscron|. on PART NON” equienen | 
-4B1k54 CAPACITOR, fixed: 3/20/42 
ceramic dielectric;20 mmf; neg temp coef 250 (tol p/m | ft 
37.5) mme/mt fc; 500 vdew, 1100 vact; case 0.46" lg x 
10.225" max diam; radial wire leads}. uninsulated;, add 
suffix indicating capacity tolerance in per cent. te 
HOLLSY 2 CAPACITOR, fixed: 3/20 ke G-C-1607E~7000 Wi6-C-8097 CBN |D. 
INT-481454 w/20 umf p/m 2%. 
~481454-5 CAPACITOR, fixed: 3/20/42 "16-C+16083-7963 | N16-c-8097-7 CEN. |D CAY: |M-+7407312-2 suba REM 
NT-LO1454 w/20 mnt p/m 5%. cer REM: 1. 
CAY. | 7@C3012-178 REM-2 
L NOTE: REM-3; RH4-L; REM-5;. RBS. (2); RBS-1 (2); RBS-2| (2). SEE NOTE 
~482455 CAPACITOR, fixed: 3/20/k2 y 
ceramic. dielectric; 25 mmf; neg: temp coef’ 150. (‘tol : : 
p/m. 22.5) mmf/mP/°C;: 500 vdew, 1100 vact;. case 0.46" : : : 
t f 1 4 " 
ig x 0,225" max diam;. radial wire leads; unineuleted; | 
add suffix indicating capacity tolerance in per cent, |‘ 
a + —f 
~481455-5 CAPACITOR, fixed: 3/20/42 16-C-16210-9774 {N16-C-8136-55 39025-21.1 CBN [D CAY. |M-740731.2-3sub2 [RBM 
INT-481455 4/25 mmf p/m 5%. CAY +7608012-179 RBM-1. 
cet RBM-2 
NOTE: RBM-3; RBM-4; RBM-5; RBS; RBS-1;° RBS-2. {SEE NOTE 
a | 
~§81456 CAPACITOR, fixed: 3/20/42 } : 
ceramic dielectric ;30. mmf;, neg. temp coef 100. (tol p/m 
15) mmt/mt/*c;. 500 vdcw, 2100 vact; case 0.6" lg x 
0.225" diam; radial. wire: leads; uninsulated; add i 
suffix indicating capacity tolerance in per cent. L 
: ja 
; -4B1456-5, CAPACITOR, fixed: 3/20/42 16-C~16274-8549 } CBN! |D CAY. |M-7407312-leub2. |RBM. (2) 
NT-L81456 w/30 mmf p/m 5%. CAY |7608070- 37 RBM-1 (2) 
ccT RBM-2. (2) 
NOTE: RBM-3 (2); RBM=4 (2); RBM-5 (2) RBS; RBS-1; RB|s-2. SEE. NOTE : 
pci Oe en (re Ore Sr ETE EEEEr SR RR TERRE RR 
-481457 CAPACITOR, fixed: 3/20/42 
ceramic dielectric; 30 mmf;. neg temp coef 150. (tol 
p/m 22.5) mmf /mt/*C; 5@® vdcw, 1100 vact; case 0.6" { 
lg x 0.225" diam; radial wire leads;. uninsulated; 
add suffix indicating capacity tolerance in per cent, 
ee Zi 
~481457-5 CAPACITOR, fixed: 3/20/42 16-C-16274-977# | CBN. |.D CAY- | M-7407312-5 subd REM 
Wr-482457 w/30 umf p/m 5p. CAY: |;7608012-177 REM-1 
NOTE: RBM-2; RBM-3; RBM-4; RBM-5. SEE NOTE 
= [ : 
zs = = Lk: : eaeane eve Leresemererrs| 
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: Peeenon INAME AND -DESCRIPTION q STANDARD. ‘NAVY SIGMAL CORPS Ate NURGER COMTRACTOR'S ‘DWG barre oes 
oe ——{ 
| -481458 CAPACITOR, fixed: 3/20/42 
‘ceramic dfelectric; 30 mmfj;neg temp coef 600 (tol p/m 
490) mnt/mf/°C; 500 wdow, 1100 vact; case 0.46" Jg x 
}}0..225" diam; ‘radial wire leads; uninsulated; add 
: suffix indicating capacity tolerance in per cent. q 
) -461458-5 CAPACITOR, fixed: 3/20/48 |16-c-16276-7560 |M-7407322-Gsub2 ;RBM 
’ ‘\wr-481458 -~v/30 umf p/m Sh. : ; ] RBM-1 
RBM-2 
eI 
=481459 CAPACITOR, fixed: 3/20/42 
ceramic dielectric; 30 mmf; neg temp coef 250 (tol 
p/m 37.5) mmf/mt/°C; 500 vdcw, 1100 vact; case 0.46" 
:pe x 0.225" diam; radial wire leads; uninsulated; 
add suffix indicating capacity tolerance in per cent. : 
1 PCSorey — 
~481459-5 CAPACITOR, fixed: 3/20/he 16-C-16275-7962 1M-7407312-Taub2 RBM 
NT-481459 w/30 mmf p/m 5%. : ([RBM-1. 
RBM-2 
481460 CAPACITOR, fixed: 3/20/he ; 
ceramic dielectric; 30 mmf; ‘neg temp coef 300 (tol i 
‘p/m 45) -mat/mt/°c; 500 vdew, 1100-vact; case 0/46" 
"llg x 0.225" diam; radial -wire ‘leads; uninsulated; 
‘add suffix indicating ‘capacity tolerance in percent. 
-- 48146025 CAPACITOR, fixed: 3/20/42 16-C-16275-8516 : M~7H07312-Geub2 ;|RBM 
: |ND-461460 w/30 mmr p/m ‘56. i : (RBM-2. : 
INOTE: RBM-25 -RBM-3; “RBM-; "RBM:5. SEE ‘NOTE 
-+481461 ‘| CAPACITOR, fixed; 3/20/42 
\}ceramic dielectric; 30 mmf; neg temp coef 350 \(tol i 
p/m 52.5)mmf/mfd/°C; 500 vdck, 1100 wact; case 0.46” : 
ig x 0.225" diam; radial wire leads; uninsulated; -add 
suffix indicating capacity tolerance ‘in per cent. : F . 
-HOUh61-5 CAPACITOR, fixed: bye "116-0236276-3008 {M-7HO7312-9aub2 [RBM 
N+481461 .w/30 umf «p/m 5%. : “URBM21 
NOTE: RBM-2; RBM-3; .RBM-4; -RBM-5. ! [SSEINOEE 
~ 481.462 CAPACITOR, fixed: 3/23/42 i  |16-C-21837 -9939 - [w16~c-9677-20 cRY Ji-253011-2eub1 SA 
electrolytic; two sect; :20/20 mf; “450/450 vdew; ‘work- : N16-0-9677=14-2 | {Sand 
ling temp :range minus ‘20°C to plus 65°C; case 3 :1/8"lg : ; 
Ix 2"diem;-metal case; ‘three :sdlder ‘lug term /1/2"h on : 
top spaced 120 deg; all term ins from can. 
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SeSonRn NAME ANO DESCRIPTION a eo [ stock wo | MOE [ron [MEAMPARLAER® |ritlen| ORT HS”? | Fort 
~ 481463 CAPACITOR, fixed: 3/23/42 REKBA3Z41 16-C-22643-8315 jN16-c-9677-55-1 CMA [MA-94634 CRY M-253021-leubl {SA 
lelectrolytic; three sect; 20/20/20 ar; 450/%50/450 — [RELZA59 | {SA-1 
lvdcw; working temp range minus 20°C to plue 65°C; | SD-1 thru 
case 4 1/8"lg x 2"diam; metal case; four solder lug sp-h 
term 1/2"h on top spaced 90 deg; term ins from case. 
-481K64 CAPACITOR, fixed: 3/28/42 IRE13A488 16-C-53106-8805 caw 430 CAY  |T-7605996-15 RBM (6) 
paper dielectric; two sect; 100,000 mmf plus 10 minua |RELBA129 aub15 |REM-1 (6) 
[3% term #1 to term #2, 500,000 umf plus 10 minus 3% cay |r-7608010-16 — |rem-2 (6) 
, {term #2 to term #3; 400 vdew oa sect, 800 ydet; HS RBM-3 (6) 
metal can; case 1 13/16" 1g x 1" wd x 15/16" h o/a; RaM-4 (6) 
oil filled; three solder lug term 3/8" h on aide, RBS (3) 
spaced 1/2" c to c; no int gnd connection; two mtg thru 
; ft 3/8" wa flush w/bettom, w/3/16" diam mtg holea RBS-2 (3) 
iT 
spaced 2 1/8" ¢ to c. 
j 
- 481465 CAPACITOR, fixed: 3/28/4e IRE13AL88 16-C-53104-9315 jN16-C-11331-101 {R16-C- cAW 1130 coL 1954, hore 4o 
paper dielectric; two sect; 100,000 mmf plus 10 minus [RE4BA129 11332-600 cD |D¥-4Oi1 cay |T-7605996-16 
3% ea sect; 400 vdcw ea sact, 800 vdct; BS metal can; CSL |2XDREWK-.1 CRY |M-~422765-3 
case 1 13/16" 1g x 1" wd x 13/16" b ofa; of impr and CAW 130 
I 
filled; three solder iug term 3/8" h cn side, spaced esr | 2525 
1/2" ¢ toe} no int gnd connections; two mtg ft 3/8" 
wd flush w/ bottom, w/ 3/16" diam mtg holes spaced 
2 1/8" c toc, ‘ | . 
-481465-10 CAPACITOR, fixed: 3/28/42 [RE13A488 716-¢-5 3248-7754 IW26-C-11332-101 jR16-C-11707-6 cAW [430 CIP {ES-13178 ies 2 [RBM 
INT-482465 y/100,000 mmf p/m 10% oa aect. RES BA1Z9 cD Dy-4o12 cOoL |954 4018 Lo RBM-i (3) 
' 
CSL /2XDRHWH-.1-10 RBM-2 (3) 
NOTE; REM-3 (3); RBM-4 (3); RBM-5 (3); RBS; RBS-1; RB\S-2. 4 L SEE NOTE 
-481465-20 CAPACITOR, fixed: 3/28/42 IRE13A486 11 6-C-5 3209-3772 eT cAW [430 cHZ = |CO-774-B TCS-13 (2) 
INT-481465 w/100,000 mmf p/m 20% ea sect. fREKBA129 | cD DY-4012 COL |954 4018 Lo Tes-24 (2) 
j CSI, |@xDRHW4-.1-20 |CKP {CO-77hAKE CS-15 (2) 
csr |P-9452 cla 
coL 
-HQ1b66 CAPACITOR, fixed: 3/28/42 RE13A468 16-C~54429-6104 CAM | 430 CAY | T-7605996-17 RBM (8) 
paper dielectric; three sect; 100,000 mf plus 10 RELGALS CAY | 7605996-17 eub19 RBM-1 (8) 
minus 3% ea sect; 4@0 vdcw ea sect, 600 vdct; HS j CAY | 7608010-44 REM-2 (8) 
metal can; case 1 13/16" 1g x 1" wd x 15/16" h o/a; 1 cer REM-3 (8) 
; ! RBM-4 (8) 
o4l impr and filled; three solder lug term 3/8" h on RBM-5 (8) 
side, spaced 1/2" ¢ to ft; all sect int gnd; two mtg 1 RBS (4) 
ft. 3/8" wa flush w/ bottom, w 3/16" diam mtg holes RBS-2 (14) 
spaced 2 1/8" c to c; similar to NT-48173-B except is 7 
L. 3/16" higher; same as NT-484783 except for tol. ; | | | |xos-2 (Ay | 
SHEET 48-507 . = 
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SHEET 48" - 508 
cena | ; sto pau eeMo | tam mo | MRRP ME | bet So | atbch ho [MRSS °RST [uroe [MARAE ARE [ta] aetner "| Bees" | 
-481466-10 ICAPACTTOR, fixed: | 3/26 /h2 RELZALES 16-C-5bhh3-2365 |N16-C-11334-5 cAW [430 
INT-481466 w/100,000 umf p/m 10% ea sect. 'REY8BA129 
-481467 ICAPACTIOR, fixed: 3/28/h2 [RE13A488 pee Meieee? N16-C-11348 CAW {430 cay |'t-7605996-18 REM 
lpaper dielectric; 500,000 mmf plus 10 minus 3%; 400 |RE4BA129 subl5 |RBM-1 
lvacw, 800 vdct; HS metal can; case 1 13/16" 1g x-1" CRV {K-865492-2 RBM-2 
wi x 7/8" h o/a; oil impr and filled; two solder lug CAY '7608012-¥172 RBM-3 
term 3/8" hb on aide, spaced 1" c to cj no int gnd BBu-& 
° connections; two mtg ft 3/8" wd flush w/ bottom, with REM-5 
3/16" diam mtg holes spaced 21/8" c toc; fer ane 
replacement use NT-481223. 
-481467-10 CAPACTIOR, fixed: 3/28/42 RE4BAL29 16-¢-47293-949 + caw {30 cay Jr-76109hi-28 ——/QBG 
lwr-481467 w/500,000 umf p/m 10%, IRE13A488 ; crF {270-151 QBG-1 
SR 
SR-5 
| to i — — 
-481467-15 KCAPACTTOR, fixed: 3/28/42 IREL3A488 60-47 312-7096 cAW 1430 CRR }A104092-1 (RBS 
fyP-481467 w/500,000 mmf p/m 15%. JRELGA129 IRBS-1 
be RBS-2 
i 4 + 4 
-481468 CAPACITOR, FIXED: 6/17/82 REASALL3 
mica; 25 mmf; 500 vdew, 100@ vdct; case 53/64" 1g x 
53/64" wa x 9/32" a max} molded low loss phenolic 
body; 2 axial wire leads; add suffix indicating 
icapacitor tolerance in per cent. 
a Sia | 
-481468-B10 CAPACITOR, fixed: 6/17/42 REYGA143 16-C-26949-1364 |N16~C-9799-8 cp (| 2WLS. CG =| P-7762455-Srev7 |Sc-2(2) 
INT-481468 w/25 mmf p/m 10%; temp coef ltr B. 16ch0 CSL [MWB COL }909 4254 20revl jsc-3(2) 
CAN |D SK-2(2) 
ee INOTE: SK-3(2); TCK; TCK-1; TCK-2; TCK-3; TCK-4; TcK-|5; TCK-6; |TCK-7. 7 SEE NOTE 
-481468-B15 CAPACITOR, FIXED: 3/16/49 16-C-26953-5450 cp | 1wis CRM ‘TCR 
Navy Type 481468 w/25 mmf p/m 15%; temp coef letter CSL | MWRW 
B. can {Cc 
Fe if 7 
-481468-B20 CAPACITOR, fixed: 6/17/42 JRELBALY3 — |CM30B250M 16-C-26954-3844 {N16-C-9799-9 cb WLS CRM TCO-2 
INT-481468 w/25 mmf »/m 20; temp coef ltr B. JAN-C-5 cSL | MWB TCO-2 
CAN {2002 
- i 7 =| 
-481468-C10 CAPACITOR, FLXED: 11/3/48 16-C-26949-1369 cb «jIR CPR AN/APS-15 
Navy Type 481468 w/25 mmf p/m 10%; temp coef ltr c. | 
-481468-D10 aeene FOOD: ifg/s8 RELGALL3 16-0-26969-1374 _|N16-C-9799-12 ob fk 
avy Type 481468 w/25 nmf p/m 10h; temp coef letter ./JAN-C-5 
i 
| | 
| 
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SHEET 48 - 509 
NAVY TYPE NAVY OWG STAI IARD NAVY eso ss ri con. CONTRACTORS OWG EQUIPMENT 
DESIGNATION NAME: “AND: :OESCRIPTION: OR SPEC NG JAN NO STOCK NO STOCK NO stOcK ‘NO Sgrock NO MFGR | OART NUMBER |rmcton} OR PART NO USED IN 
~HBLKE PAPER CAPACITOR: 3/26 Jae RERBAL TA 16-C-L3792-9198 |Hi6-C-11360 Caw [RIS GAY | 7608011 -78 REY (Gy 
Ipapor dielectric; 1 afd plus 10%, minus 3%; hoo vdew; RELZAK8S cay {|T-7605996-20 thru 
HS metal can; 1 3/4" le x 9/16" wa x 3 1/2" ny oll ! sub 6 | REM-5 (4) 
impr and fllled; 2 stud w/tug term on bottom 1” 
ic to c; no int gnd connections; 2 mtg ft on both sidea 
loa w/one ©.144" diam hole 2 i 
1 ‘| rh 
-481470 CAPACITOR, fixed: 3/28/42 RE4SS8A138 IL@-C-47272-9445 cAW {430 CAY ('T-7605996-21sub8} RBM 
paper dielectric; 500,090 mmf plus 10 minus 34; 400 jRE13A4u88 | RAM-1 
vdcw, 800 vdet; HS metal can; case i 13/16" ig x 1” RBM-2 
wa x 7/8" h ofa; o11 impr and filled; two solder lug ! 
term 5/16" h on bottom of case 1" from c to c; no 
int gnd connections; two mtg eare 3/8" wa integral 
w/dottem of case ee w/ ene 3/16" diam mtg helee 
2 1/8" c.to cs for replacement uee NT-48704-A. 
~481471, CAPACITOR, fixed: 3/PA/42 IREL 3AL G8 i 16-0-492173-1448 CAH 1436 CFF [270-152 REM 
1 
paper dielectric; 2 mf plus 10 minue 3%; 400 vdew, RENBAI29 CAY | T-76@05996-22 RBM-2 
8@0 vdct; HS metal can; case 2 1/16" 1g x 2" wd x CAY 17607345-1 RBM-2 
1 3/16" nh ofa; oil impr and filled; two solder tug ac 
tern 3/8" hon etde, spaced 1” ¢ to 6} no amt gnd | apo-1 (3) 
connections; two mtg ft 3/8" wa flush w/ bottom, | RBM-3 (2) 
. q hr 
w/ 3/16" diam mtg holes apaced 2 3/8" ¢ to c; for i thru 
[replacement use NT-48403-n. i L | RBM-5 (2) 
oes Bake? = i 2 L 
-h81472 CAPACITOR, fixed: 3/28/42 RE‘BALLO 16-C-51457 -2096 cG {67x10 CFT | F-36695-18 \pp 
paper dielectric; 8 mf plue 10 minue 3A; 600 vacw,  |REL3AL88 caw | 609 CRP | 835-5602-1 issl | RBM-1 | 
330 vacw at 60 cyc, 1200 vdct; HS metai can; case CAY | T-7605996-26sub} RBM-2 
3 7/8" h x 3 3/4" wa x 1 1/4" a ofa; synthetic oil 
impr; two etud term 3/4" h located on top, spaced 2" | 1 
¢ toc; no int gnd connections; bkt mtg not 
supplied. 
-481472-10 CAPACITOR, fixed: 3/28/42 fRERGA1 LO 16-C-51478-2091 |N16-C-11640-16 3DB8~104.1 cG = {67x10 CFT | F-36695-10 
INT-482472 w/ 8 mf »/m 10%. TREL 34483, cAW |609 CRP |$35-5602-1 issl 
cCAY sebuicsani 
~481473 CAPACITOR, fixed: 4/8/42 REL 34488 16-C ~52884 -4480 CSL |2XDRTMW15-.02 {cAG | ceLB-i3 
paper dielectric; two sect; 20,000 mf plue 10 minus [RExSAl28 CSL {P-4@ce | 
3h ee sect; 1500 vdew ea sect; HS metal can; case | 
113/16" 1g x 1" wa x 3/4" hn ofa; oil filled; three 
solder lug term 7/16" » on top, spaced 1/2" c to c; 
no int gnd connections; two mtg ft 3/8" wd flush 
H Iw/bottom, w/3/16" nte holee epaced 2 1/8" = tc ¢ i : } } ! i 
{ con't 
L 1 
| 5 | [ | 
. vd s hoamewe | ae 8 
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oe bite, ane eerie Jt | saw no] MRE AN | ardch he] bck She | ERSEK SRG [ron | Any AREA [tin | Rang [SABES NT 
=4BUNT3-10 |CAPACITOR, fixed: Bry ‘RET3ALES ‘ 416-C-52885-9010 |NI6-C-L1046 ‘est. [expRimwis5-.02 tac conp-13 TR 
4nt-481473 w/20,000 umf p/m 1@$ wa sect. |REWBAL2S ; CSL |P-4602 IR-1 
NOTE: IR-2; ER-3. SEE NOTE 
| 4474 CAPACITOR, fixed: 4/ro/e ‘TREL9A233 ; “| 
; micas; 290 umf; 500 view; case 1 1/16"lg-x 15/32"wa x 116cho 
7/32"thk; molded bakelite case; two axial wire leads. 
| -u8zui74-E1 {CAPACTTOR, fixed: 4/10742 TRENBAD33 | 16-C-29652-2396 cp = [aR CG [M-'7465676-22revh ITCH 
her~hS147h w/290 mf :p/m 2%; temp coef tr E. t6cho ICAW 1479 rou 
cFW BSC TCM 
; tom-2 
} TCU-2 
-461475 ‘CAPACITOR, ‘fixed: 4, /1e/4e 
i|ceramic dielectric; 100 mmf; neg ‘temp coef 300 ‘(tol 
p/m 45) mnt /mfa/°C; ‘500 -vdew; :case 1.3" 1g x 0-415" 
{max diam; axial ‘wire Jeade; ceramic ins; ‘add ‘suffix | 
‘indicating capacity ‘tolerance .in per cent. 
[=eik75-1 CAPACITOR, ‘Tixea: Wfi07¥e 16-C17065-3515 CEN YE CG [K+7885330-1nevo [ton 
-INT-482475 w/200 :mmf p/m 1. TCU 
TCM 
TCM-2 
TCU-2 
-481476 ICAPACTTOR, :fixea: 4/10/42 REKBAZ42 16-C-20225-4601 caw jE CW =| Es-800505ise1 SH 
lelectrolytic; 114:mf nom; 110 vacw 60 cyc; ‘working [REL 3A549 ICAW }15008revO ME-16 
temp rangeiminus 20°C to plus 65°C; case 3 3/4" lg x 
1 7/16"diam.(1g-incl cek term h); metal case w/ins 
sleeve; ‘two ‘solder lug term 7/16"h on top apaced 1/2" 
ec to c; ‘term ine from case. 
481477 CAPACITOR, fixed: 4/10/42 REMGA110 16-C-51737-3910 |NI6-C-11549 ck ) Ks-8545 cW | Es-800506isel | sz 
paper dielectric; 9.5 mf plus 10 minus 34; 330 vacw; |RE13A468 ME-16 
HS metal can; case 3" h x 4 7/8" wa x 3.1/8" d o/a; 
oil filled; two stud term located on top, spaced 2" 
c to c3 no int gnd connections; bkt mtg not 
eupplied. 
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NAVY TYPE 
DESIGNATION 


NAME AND DESCRIPTION 


HAVY DWwG 
oR SPEC HO 


STANDARD NAVY eso 


ete BLD: STOCK NO STOCK NO 


SIGNAL CORPS |, 
STOCK NO 


MFGR 


MANUFACTURER'S | COX: 
PART NUMBER 


CONTRACTOR'S DWG 


OR PART NO USED IN 


suaeeee | 


-481478 


ICAPACITOR, fixed: 4/11/42 
paper Qielectric; 500,000 mmf pius 10 minue 3%; 2000 
dew; HS metal can; case 2 7/8"h x 1 13/16"wd x 

1. 1/16"thk; eil impr and filled; two atud end nut 


term on por pillara 7/8"h x 13/16" c to c on top; no 
int gnd connections; two removable "L" type side mtg 
kt w/two 3/16" diam holes 2 1/k" c toc. 


FRELBALCE 
IRE 34488 


i 


16-C-47283-2869 


CSL 
cD 


TIL-20005 


“{RIEL-20-.5 


1 
OBK 


~481478-10 


CAPACITOR, fixed: 4/11/4o 
INT-481478 w/50C,00@ wmf p/m 10%. 


RELGACBK 
RE13A488 


16-C-47304-2869 |N16-RC~14180 


3DA500-53 
3DA500-86 


3DA500-247 
3DKA500-108 


Ih-20005 


ESL-682057-1 So 


i863 


~481h79 


(CAPACITOR, fixed: 4/15/42 

mica; 10,000 mmf; 8,000 vdew, 8000v AC test, 16 amp 
at 3000 kc, 20 amp at 1000 kc, 15 amp at 300 ke, 8 
amp at 100 kc; case 3"lg x 2 3/8"wd x 2 7/6"; moldee 


bakelite case; two screw term 1" h on top #14-24 
thd spaced 1 7/16" c te c; twe mtg ft on bottom ea 
w/three 17/64" diam holes ei 13/26" x 13/16" x 

3 9/16" mtg/c. ig 


REGBAL@2 
L60ko 


-481479-B5 


CAPACITOR, fixed: R7i57ho~ 
NT-481479 w/10,000 mmf p/n 56; temp coef ltr B. 


= TOE SSSRO-BOET THG-C=1OSSH=TE 
. tty 


“IesL 


M-W20k80- Lebo 


ie 
= 


461480 


~481480-10 


CAPACITOR, fixed: a/ke 


ceramic dielectric; 5 mmf; var; 500 vdew, 1100 vact; 


case 0.46" lg x 0.225" diam; redial wire leads; | 


unineulated; add suffix indicating capacity tolerance| 
H 


in per cent. 


CAPACITOR, fixed: 4 /a2/he 
NT-481480 w/5 mmf p/m 1h. 


{NOTE RBM-3 (2); RBM-4 (2); RBM-5 (2); RBS; RBS-1; RB 


$-2. 


i 36-C-15629- 34d iocea 


CBil 


M-7407312-20sub2|RBM (2) 


7608011-101 RBM-1 (2) 


RBM-2 (2) 


;SEE NOTE 


~ 481461 


dew, 800 vdct; HS metal can; case 2 1/16" lg x 
n 7/8"wd x 7/8" ofa; etl impr and filled; two solder 


lug term 3/8"b en aide, spaced 1" c to ¢; no int end 
connections; two mtg ft 3/8"wd flush w/bottom, with 
3/16"diem mtg holes spaced 2 7/16" c toc. 


CAPACITOR, fixed: + 4/26/42 IRE13A486 
paper dielectric; 750,000 mmf plus 10 minus 3%; 400 {REKBA129 


ee 
16-C- 48223-1433 


CAW 


430 


T-7605996-28 RBM 


subl5 |RBM- 1 
IRBM-2 
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ah ek WANE AND oEscmiprion etree | saw mo [NOE RS | erect Bo | orbek Swe | ERG SRE™ [meron [MAARENER® [nilten| “OSR*oaaT na™” | RUBSAT 
-481482 CAPACITOR, fixed? * 4/26/42 IRE13A488 16-C-53106-8815 IRL6-C-11352-12 CAW 3430 CAY |T-7605996-29 RBM (2) 
lpaper dielectric; three sect; 100,000 mmf plus 10 RELBAL29 subl5 |/RBM-1 (2) 
minus 3% term #1 to term #2, 500,000 mmf plus 10 minus CAY }7608011-75 RBM-2 (2) 
3% term #3 to case; 400 vdcw ea sect, 80@ vdct ea ccT RBM-3 (2) 
sect; HS metal can; case 1 13/16"lg x 1"wd x 15/16"h REM-4 (2) 
lo/a; oil impr and filled; three solder lug term 3/8"h IRBM-5 (2) 
lon side, spaced 1/2" c to c; one section int gnd; two RBS 
mtg ft 3/8" wd flush w/bottom, w/3/16"diam mtg holes RBS-1 
spaced 2 1/8" c toc. RBS-2 
- 481483 ICAPACTTOR, fixed: 5/10/42 [RE13A468 16-C-46702-9445 |N16-C-11344-60 [R16-C-11339-4o caw |430 CAY |'T-7605996-27 RBM 
paper dielectric; 350,000 mmf plus 10 minus 3%; 400 |RE48A129 subl5 |RBM-1 
vdew, 800 vdct; HS metal can; case 1 13/16"lg x REM-2 
x 1"wd x 7/8"n o/a; oil impr and filled; two solder 
ug term 3/8"h on side, spaced 1" c to c; no int gnd 
connections; two mtg ft 3/8"wa flush w/bottom, with 
3/16"diam mtg holes spaced 2 1/8"c toc. 
| ere eee es ee —— cm t | 
481484 CAPACITOR, fixed: 5/1/h2 
jceramic dielectric; 15 mmf; neg temp coef 750 (tol 
lp/m 112.5) omf/mf/®c; 500 vdew, 10@0v DC test; case 
0.562"1g x 0.25"0D; axial wire leads; ceramic ins; 
add suffix indicating capacity tolerance in per cent. 
—— 
-481484-1/2 CAPACITOR, fixed: 5/1/42 16-C-15975-4858 CER [N7S5OKi5p/m.075 |CADV {1278revo 
WT-461484 w/15 mmf p/m 1/24. 
TW1NBL—6 CAPACITOR, fixed: BANE 16-c-15991-7622 | CHR |NTSOKISp/ml [CW RSC92529-10iss13 
INT-461464 w/15 mmf p/m 6h. a 
-481484-10 ICAPACITOR, fixed: 5/1/42 16-C-15998-5416 |N16-c-8094-8 CER |N7SOK15p/m1.5 |CHZ |CO-855-A RBD 
nt-4681464 w/15 omf p/m 10%. CG | P-7763930-65rev3|TCX 
| Yu-2 (3) 
t- 
-481484-20 CAPACITOR, fixed: 5/1/he n6-c-16003-6964 |316-c-809h-30 | CER |N750R15p/m3 CHZ |CO1061 iss0 AN/UPM-1 
siT-481484 w/15 amf p/m 20%. (2) 
AN/UPM-1B 
(2) 
-481485 CAPACTTOR, fixed: 5/1/se 
ceramic dielectric; 25 mmf; neg temp coef 750 (tol 
p/m 75) amf/mf/°C; 500 vdcw, 1000v DC test; case 
l0.562"1g x 0.25"0D; axial wire leads, ceramic ins; 
add suffix indicating capacity tolerance in per cent. 
=481485-5 ICAPACTTOR, fixed! 5/1/ye {16-c-16212-9802 [N16-C-8137-1 CER {N750K25p/ml.25 {CRB |CD-1151-2ieeB |YJ-2 
Nt-b81485 w/25 mmr p/m 5%. casu |CI CHZ |CO-856rev0 
! 
4 Con!t 
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Ce WAME AND DESCRIPTION ate] sawn. | Mame gee Ree | gic Nan | Metae ete | wean [Mee caren [yet | Paetener ae | usec int 
~W8UL85-16 CAPACITOR, fixed: B/T/ae | ~ fi6ec= 36220-5302 ty6-c-8137 RIG-C-7868-1 | 3D9025-82 CER: [W750R25p/m2.5 |G |P-7763930-@lrev3|RBD 
INT-481485 w/25 mof p/m 10%. 3D9025-39 caAsU jCI CHZ |CO6OLA BL-4 
NOTE: BL-6 (3); OAP; OAP-1; TCX. } | stm NOTE | 
— — a ghana tee Re oe eh rn SN 2 a y aeewiers pia aes ore =o s ere 
481486 ICAPACI OR, fixed: 5/10/he. REMAALYS 
mica; 590 umf; 500 vdew, 1000v. DC test; case 51/64" Heche 
lg max. x 15/32" wd max x.7/32"d mex;, molded: bakelite 
case; two axial. wire leads. | 
- 7 a 2 
~481486-D1 CAPACITOR; fixed: 5/10/42 REYSAILS 16+0230312+9003 cAW. {1469° CAY! |T+7608010+3hrev8}RBM: 
NT-481486 w/590. mf. p,’m.1%;- temp ceef 1tr-D. 26c40 FBM-1 
RBM-2 
+ 7 — 
~ 481487 (CAPACITOR, fixed: 5/10/he RRLGAL 
mica; 1190 mmf;, 500 vdews. 100@v DC teet;: case 53/64" 16ch0 H : 
1g: x: 53/6!wd: x. 9/32"d;- melded bakelite. casej: two 
laxial wire leads. | | 
L. = ae 
-481487-D1 (CAPACITOR,. fixed: 5/10/42 RELAAIL 3 16-C= 31237-6618 CAW. {Théh CAY’ {T=7608010-32 RBM: 
INT-481487 w/1190. mm? p/m, 1%; temp coef 1tr D: é6cka ICMR: [PW rev. 3 lame 
ta NOTE: RBM-2;. RBM: 33. RBM=i;, RBM~5:. | SEE:NOTE. | 
“481488 CAPACITOR, fixed: 5/10/82: ferhsa1h3 : 
inicas 2130. mmf;.5@0 vacw,, i@@ev, DC test; case 53/64" | gay : : 
Ng: x 53/68%wa: x 9/32"; molded bakelite case; two i } i 
: i 
i axial wire leads. i 
| cece i 
* -481468-D1. CAPACI OR;, fixeds: 5/10/ke JRBLBALL3 16-4:31868-4325 | Caw: /146). CAY, |T=7608010-33- | RBM’ 
: INT. 481488 w/2130° me p/m. 1%;. temp coef ltr D. 16Ch0 : rev® |RBM+1 
( i ‘RBM?2 
jn ye | ak : ene Laer 
: -1,61488-D2 CAPACTTOR, fixed: 5/10/h2 IRELBATS3 TB-C-31860-LbA7 AW iTh6u cAY |. T27608010+33: — [RBM: 
: INT-48)468 w/2130 amf p/m 2%; temp ceef ltr-D. 16Ch0 ICMR |W. [RBM= 2. 
in NOTE: RBM-23 RBM+3;: RBM-4;- RBM-5. | | d SER, NOTE: 
-h81489 CAPACI OR, fixed: 5/10/42 aeweni 48 ; 
: Imica; 225 mmf;: 500 vdew, 1@00y DC. teat;: case 51/64" fiécac 
1g max x 15/32"wa. max x 7/32"d max}: melded bekelite i 
case; twe axial wire. leads. | 
~ 4814 89-D3 CAPACITOR, fixed: 5/10/k2 PELSALLE 16-C--29396-~3423 |; CAW | 146g CAY  /T-~7608010:.50rev8/RBM: (5) 
INT-481489 w/225 mnf p/m 3%; temp: ceef’ ltr D. 16040 csL. |Mosmw ; REM-1 (5)i 
NOTE: RBM-2 (5); RBM-3 (5); RBM-4 (5); RBM-5. (5)... : | { SEE NOTE" 
F + — ~ : - 
! : 
L 
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a WAME AND DESCRIPTION a a ae ae en a pa ee 
-481490 CAPACITOR, fixed: 5/10/42 RELBALLB 
mica; 345 mmf; 500 vdcw, 1000v DC teat; case 51/64" j1écho 
1g max x 15/32"wd max x 7/32"d max; molded bakelite 
case; two axial wire leads. 
~481490-B5 CAPACITOR, fixed: 5/10/42 RELBA1LS 16-C-29766-4596. |N16-C-9999 CMR =} OXM CAY }'7608011-79 revk| RBM (4) 
INT-481490 w/345 mmf p/m 5%; temp coef ltr B. 16Cho caw | 14681s ccT RBM-1 (4) 
CAN RBM-2 (44) 
NOTE: RBM-3 (4); RBM-5 (4); RBS (2); RBS-1 (2); RBS-2{(2). ie SEE NOTE 
~heikgr CAPACITOR, fixed: 5/10/ua frbvears r 
Inicas 690 mmf; 500 vdew, 1000v DC test; case 51/64" | ganc_5 
Nhe max x 15/32"wa max x 7/32"a max; molded bakelite 
case; two axial wire leads. 
~481491-B5 CAPACITOR, fixed: 5/10/h2 RELGBA148 = |cyeoné91g 16-C-30557-7596 |N16-C-10064-8 CAN |K-1369 ccT RBM (5) 
WT-4.81491 w/690 omf p/m 5%; temp coef ltr B. JAN-C-5 CAW | 1466Ls cAY |17608011-80 rev4}RBM-2 (5) 
CMR | OM FBM-2 (5) 
NOTE: RBM-3 (5); RBM-4 (5); RBM-5 (5)5 RBS; RBS-1 (2);| RBS-2 (2), SEE NOTE 
481492 CAPACITOR, fixed: 5/10/42 RESBALNS 
Imica;380 umf; 500 vdcw, 1000v DC test; case 51/64" 16cho 
hg max x 15/32"wd max x 7/32"a max; molded bakelite 
case; two axial wire leads. 
-481492-D1 CAPACITOR, fixed: 5/10/42 REYAALLS, 16-C-29865-9875 CMR |PO CAY |T-7608012-173 RBM, 
INT-481492 w/380 umf p/m 1%; temp coef ltr D. 216Cho CAW | 1k69 , sue }RBM-1 
csL |MOSDW cer RBM-2 
NOTE: RBM-3; RBM-4; RBM-5; RBS; RBS-1; RBS-2. SEE NOTE 
481493 \CAPACTTOR, FIXED: 5/10/42 IRELBALLG 
tnica; 640 mmf; 500 vacw, 1000 vdct; case 45/@h" 1g —L6cho 
lr 29/64" wa x 3/16" h; molded low loss phenolic case; 
i2@ axial wire leads; term mtg; add suffix indicating 
capacity tolerance in per cent. 
~WO1N93-D1 CAPACTTOR, fixed: 5/10 7k2 FREYEALAB 18-C- 30046-3610 caw F469 CAY |17608012-17hrevi [RBM 
INT-481493 w/640 omf p/m 1%; temp coef ltr D. 16ch0 CMR PO ccr IRBM-1 
NOTE: RBM-2; RBM-3; RBM-4; RBM-5; RBS; RBS-1; RBS-2. SEE NOTE 
=491493-D2 APACITOR, FIXED: 6730708 16-0 -30447-1527 |NL6-C~10056-100 CAW [ih69 
avy Type 481493 w/640 mmf p/m 24; temp coef letter Dj 
, 1 
j-haikol APACITOR, FIXED: 5/107he ~RENOALLE ; i 4 ' r 
tnica; LO2O mmf; 500 vdew, 1000 vdct; casa 52/64" 1g x 6cko 
h5/32" wd x 7/32” a max; moléed low loss phenolic 
jase; 2 axial wire leads; add suffix indicating capac4 
ity tolerence in per cent. 
Con't 
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MANUFACTURER'S | Con. | CONTRACTOR'S DWG | 


EQUIPMENT | 
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NAVY TYPE NAY? DWG = 
DESIGNATION NAME AND DESCRIPTION on seec tof = JAN NO | SSO No | stock No stock No | “stock wo |MFGR | “Saat “NUMBER. [racron | O# FART. NO Usea IN 
t \ 
1 i = = ap = SH hes So oo 
-481494-D1 CAPACITOR, fixed: 5/10/ik2 jREWBALNS 26-C-31105-7610 cuR {PO cay | T-7603012-175 
BP-U8L9k w/1020 mmf p/m 1%; temp coef ltr D. 16040 | rCAW | 1K69 ; rev 
: \ 1 H | CHR | EW | | | 
NOTH: RBS-1; RBS-2. 
~4g1W9i, pe CAPACITOR, FIXED: 9/12/48 By BALES i§-C-10182 | 7 ~ 
Inavy ‘Type 4BLION w temp coe? letter [16040 
D, i H 
-4a kes CAPACITOR, fixed: 5/10/42 REYBALE 3 
i j ' 
mica; 135@ mmf; 50®@ vdcw, 1000v DC teat; case 53/4" |iécho | 
tg x 53/64" wd x 9/32" a max; molded pakelite case; H : 
two exial wire teade. i { | | ‘ 
~ -— —— . ~ + 
~481495-A5 CAPACITOR, fixed: 5/10/Ke PEKEALA3 {16-C-31h01-8479 CAW | 1467 cua | D-7'75-45 
NT-481495 w/1350 mmf p/m 5%; wemp coef ltr a. L6ChO { cD jlw i 
| \ H 1CSL | MW 
I | i CMR | ! i 
-4gih95-a20 — feAPAcTYOR, CLaed: 7 5/10 /se fRELGA LAS 116-c+318i2-2839 | <— sep 7 "Tea TT 67 ef ' 
WP-481495 w/335@ maf p/m 20h; temp ceef ltr A. leche { : i i a 
-461h95-D1 CAPACITOR, fixed: 5/10/42 RELBALL 3 16-0-31395-9010 Hl cAW | 1464 CAT | p-7608012-176 REM thr 
[HT NBLU9' w/135@ mf v/m 1%:temp coef ltr D. 16040 L CMR | Pe i i revit | REM-5 
H = T ~~ 2 i 4 i 
-481495-D2 CAPACITOR, fixed: 5/19/42 REAGAIL3 | 16-¢~31396-7014 C-10177-9 i CMR | PW cay |'7603012-176 
NT-481495 w/1350 unt p/m 26; temp coef ltr D. 16c40 j i cAW f 1464 | 
i co | irs 
| csL | MWSDW I i 
r i z i t + a rae = i ie ai aria jon me 
481496 lcAPACET@R, fixed: 5/1e/is2 IREMBALEB ! } | 
mica; 120 mmf; 500 vdew, 100®v DC test; cane 51/64" 1 i | i | { 
ag max x 15/32" wa max x 7/32" a max; molded bakelite | j ' | i | i 
i 
case; two axial wire leads. | | | 
bo =e ee 
~481496-a5 CAPACITOR, fixed: 5/10/42 RELGALEB =i cMeOA121L7 16-C-28737-6991 C-9947-10 3K2012119 jcaw | 1468 ions | D-774 RBH~1 
NT-461n9@ w/120 mt p/m 5%; temp ceef ltr A. JAN-C-5 | lop | 5W RBd-2 i 
Icsb |Mo RBH 3 
cus [0 ' 
-461496-Bi0 CAPACI1OR, fixed: 5/10/ke RE4GA1N8 = |CM20B121K 16-C-23742-7476 |NL6-C-9947-12  |R16-C- 3K2012121 cb = | SWLS CFE }15.113 OF-1 
NT-461496 w/12@ mmf p/m 10p; temp coef ltr B. SAN-C-5 9947-68 -750 ;CAW } 146818 
CMR | OXM 
\ { i cs | MOBW 
= . S : = Re shes ’ 
-481496-c2 CAPACITOR, fixed: some RE’BALKE —|om20c121G 116-C-28732-5521 R16-C- \3K2@10133 cD SRS cac | 6179 RAG thru 
NT-881496 w/120 mmf p/m 2%; temp coef ltr C. JAN-C-5 9947-60-500 RBG-2 
Hi J Cen't 
F a i 
~4B1496-C5 CAPACITOR, FIXED: 10/29/47 JAN-C-5 cm20cl21s 1.6-C-28737-7@OL Ss 
, 4 { 
j Navy Type %8i496 w/120 mmf p/m 3h; semp scet | : : j 
letter C. | 
ae 4 oe ener 4. fi eae + nth | Se f— se = 4 
+ } 4 a e = ! = 
i | z 
zh i peeersenta: pate ee saree Oe L us| 
SHEET 8-515 
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SHEET 46 - 516 


— “ 
Se es NAME AND DESCRIPTION aN oie Nos || sea HO. 4 PCN gee]: wee “ao |) “aeek sa [MRS eer (MPOR | Mane ananare ce, Feet oe Sane 
-4.81496-p2 CA ACITOR, fixed: 5/10/42 RE4GBAL4E =|CM20D121¢ 1@-C-28732-5526 cD 5RS crr DAT 
NT-481496 w/120 mmf p/m 2; temp coef ltr D. JAN-C-5 caw | 1469 
csL MOSDW 
CMR PO 
cme | 603M 
CER M3K120 
+ 
-481496-D3 CA ACITOR, fixed: 5/10/42 RELBALLS 16-C-28736-8363 |N16-c-9947-7 cur |Po cAY }|T-7608012-192 | Ram (6) 
NT-481496 w/120 mf p/m 3%; temp coef ltr D. iécho CAW | 1469 revi thru 
CER |M3K120 ccT RRM-5 (6) 
CSL |MOSDW RBS (6) 
cp | 5RS RBS-1(6) 
CMF | 603M RBS-2(6) 
-481496-D5 CAPACITOR, fixed: 5/0/42 RES8A148 = |cM20D1210 16-C-28737-7006 }|N16-C-9947-9 CAW hues CRV  |P-720538-33 Qca 
NT-481496 w/120 mmf p/m 5h; temp coef ltr D. JAN-C-5 cD 5RS rev30 /QcuU 
CER |M3K120 acw 
CMR /Pe acx 
CSL | MosDW acy 
CMF | 603M Qcz, 
a = +— —} —~ 
481497 CAPACITOR, FIXED: 5/10/42 REWOALLS 


nica; 3.5 mmf; S00 vdow, 1000 véct; case 45/64" 1g x [16Cho 
29/64" wa x 3/16" @; molded low lows phenolic body; 


i2@ axial wire leads; term mtg. 


L # LNIW3IddNS 
(¥)601'006 SdIHSAVN 


-481497-Bl4 [CA ACITOR, fixed: 5/10/k2 RELGAILE 16-C=28737-7903 | N16-C-9760 CMR | OX CAY | 7-7600013-226 | RaM thru 
NT-481497 w/3.5 mf p/m 144; temp coef ltr B. 1écko CAW | 146815 rev3. | RBN-5 
NOTE: RBS; RBS-1; RBS-2, SEE NOTE j 
-481497-B20 CAPACITOR, FIXED: 4/1/48 RELGALLS L6-C-24738-6157 |N16-C-9761 cAW {1463 
avy ‘Type 491497 w/3.5 smf p/m 20%; temp coef letter Pécho 
P: i 
-481498 CA ACITOR, fixed: REGAL“, 
mica; 195 mmf; 500 vdcw, 1000v BC test; case 51/64" {16Ch0 ' 
1g max x 15/32" wd max x 7/32" d max; molded bakelite | 
case; two axial wire leads. | 
-481498-D3 CAPACITOR, fixed: RELBALLS 16-C-29238-1023 |N16-C-9966-35 cur IPO CAY | T-7608013-232 RBM thru 
wr-481498 %/195 umf p/m'3#; temp coef ltr D. 16cho caw [1469 revi RBM-5 
! i i ! | cor | RBS | 
NOYE! RBS-1; RBS-2. i i L | SEE NOTE: 
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SHEET 


48 - 517 


R 


ESTRICTED 


i NAVY TYPE 
DESIGNATION 


NAME AND DESCRIPTION ] 


NAVY DWE 
OR SPEC NO 


STANDARD NAVY 


ASO 


STOCK NO 


SIGNAL CORPS 


STOCK NO 


MFGR 


MANUFACTURER'S | Cox. 


PART NUMBER 


TRACTOR 


CONTRACTOR'S 
OR PART 


DWG | EQUIPMENT 
NO USEO IN 


~4g1499 


= 


CAPACITOR, fixed: 5/14 /be 
mica; 10,000 maf; 1200 vdew, 2500 vdct; case H 
1 13/16" lg x 1 13/32" wd x 9/16" thk; molded 1 
bakelite case; two solder lug term in back edge ea 
w/hole 0.078" diam, holes 9/16" c to ¢; two $6-32 
tapped mtg holes in top 1 1/4" ¢ to c, two #6-32 
tapped holes in front edge 1 13/32" ¢ to c for 
upright mtg. 


REL8A293 


16cho 


-481499-B10 


CAPACITOR, fixed: 5/14/42 
NT-481499 w/10,0@0 mmf p/m 10%; temp coe? itr B. 


NOTE; SD-1: S@-2: SD-3; Tor (6): TOP (3) thra TOP-3 


REKBA293 
16c40 


(3). 


Vié-0-33603-3667 


N26-C-10504-4 


CRV 


NF 


K-35543-14 


subO | SA-1 


K-36331-lurev7 | Sa-2 


CA-181 


SA-3 


SEE NOTE: 


-431499-B20 


CAPACITOR, fixed: 5/ik/42 
nT-481499 w/10,000 mmf p/m 206; temp coef ltr BR. 


NOTE: YG-2 (11); YL (11). 


RELBAZ93 
léche 


_ 


16-C- 33628-6350 


lorv 


NF 


560257 - 14 
K-363 36-14 


¥G (11) 
¥G~-2 (21) 


SEE NOTE: 


~hB1500 


CAPACITOR, fixed: »/20/4e 
paper dielectric; 15 mf plus 10 minus 3%; 440 vacw; 
HS metal can; case 4 19/64" h x 3 7/8" wd x 3 3/16" 


thk; pyranol filied; two ins solder lug term on top; 


no int snd connections; two removable "L” bkt ea with 
two 9/32" diem holes 1 15/16" c to c and 4 1/2" c te 
c from bkt to hkt. 


| REuGazdo 


REL3ZA488 


16-C-52024-8550 


H16-RC-LELOS 


CG 
cG 


mie 
25PFuL 
1 25F4h3 


K-876008-1 
M-4183@0-4 


SA 
1 


481501 


CAPACITOR, fixed: 5/20/82 
electrolytic; 4 mf; 25 view; working temp range 
minus 20°C to plus 65°C; case 1 3/4" 1g x 1" wa x 
7/8" h; metal case; two solder lug term spaced 

1" c to ¢ located on top of can; both term ins from 
can; two mtg ft on bettom, 3/16" diam hole in ea, on 
2 1/8" mtg/c. 


RE13A549 
RESBA3I5 


16-C-19#4.0-7981 


+ 
t 


270020 


che B 


-481502 


CAPACITOR, fixed: 5/26/42 
paper dielectric; 100,000 maf plus 1.0 minus 34; 
2000 vdew, 4,0@0v DC test; HS metal can; case 2 1/8" 


h x 1 13/16" wa x 11/16" thk; dykenol impr and 


filled; two stud and rut term on por pillars 7/8" h x 
13/16" c to c on top; no int gnd connections; two 


removable mtg "L" type mtg bkt w/twe spade lug studs 


21/16" ¢ toc. 


REYSALES 
REL3A48S 


16-C-45763 -2874 


cD 


TJH-20001 


Cen't 


eee 


RESTRICTED 
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SHEET 468 - 516 
CS tied NAME AND DESCRIPTION on'Sreetno | san wo PORE LY] Ee | ark Guo | MENS ORE [eon [Mamuractunens [eon 7 commctons ows Teauirwent 
-481502-10 CAPACITOR, fixed: 5/26/42 REMBA266 | 16-C-15784-2864 |N16-RC-13060 3DA100-100 cD T.TH-20001 CW =| ES -662052-21ssa MK-8 
NT-461502 w/100,000 mmf p/m lop. RE13A468 MK-8 Modl 
NOTE: _MK-8 Mod 2 (2); MK-8 Mod 3 (2); ME-22. | SEE NOTE: 
- 481503 CAPACITOR, fixed: 5/et/ue RE48A175 16-C-46329-5977 ca = |25¥86 cc =| P-7763475-12re vi] oz 
paper dielectric; 250,000 mmf plus 10 minus 3%; RE13A468 TCI-1 
1000 vicw, 2000v DC teat; HS metal can; case 1 9/16" 8X 
b x 15/16" wd x 11/16" thk; Pyranol :mpr and filled; 
two ins solder lug term 5/8" c toc on to,, no int 
g d connections; two jntegral mtg ft on top w/ 5/32" 
wd slot in ea and 1 15/16"c toc. 
-461504 CAPACITOR, fixed: 5/27/42 {RE48A110 16-C-45946-2652 ce 26F423 
lpaper dielectric; 150,000 mmf plus 10 minus 34; 600 fE13AK88 
lvdcew, 375 vacw, 1200v DC test; HS metal can; case 
21/k" bx 13/4" wd x 1” d ofa; ofl filled; two atud 
term 7/16" h located on top, spaced 13/16" c to c3 no 
int gnd connections; dkt mtg not furnished. 
-481504-5 CAPACITOR, fixed: ~ 5fetfhe RESSALIO 16-C445925-2052 cc 2OFae CG P=7704206-Lreve | TCT 
NT-461504 w/150,000 mmf p/m 5%. RE13A468 TCJ-1 
-491505 CAPACITOR, fixed: . 5/29/42 REM@A112 
mica; 15,000 mmf; 2500 vdcw, 5000v DC test; case JAN-C-5 
1 25/32" 1g max x 1 11/32" wd max x 3/4" nh; molded 
boakelite case; two #6-32 tapped holes 1 1/4" c toc 
for term ad mtg. 
-461505-A5 CAPACITOR, fixed: 5/29/42 RE4GA112 }CM60A1530 16-C-34040-9103 R16-C- ies) 9-51015 
INT-481505 w/15,000 mmf p/m 5%; temp coef ltr A. JAN-C-5 10529-52-520 
-481505-A10 CAPACITOR, fixed: 5/29/42 RE48A112 |CM60A153K 16-C-34045-9583 R16-C- cD 19-51015 cD} 4515-4 MK-8 
NT-481505 w/15,000 mmf p/m 1@%; temp coef ltr A. JAN-C-5 10533-200 CAW | 1652AM CAY | T-7610947-17 R (3) 
CAY }T-7610947-41 §R-5 (3) 
NOTE: ME-8 (2); MK-8 Mod 1 (2); ME-8 Mod 3 (2). SEE NOTE 
~4.81505-A20 CAPACITOR, fixed: 5/29/4e (RE46A112 {CM60A153M 16-C-34051-3063 R16-C- CD {9-51015 
INT-481505 w/15,000 mmf p/m 206; temp coef ltr A. JAN-C-5 10529-55-880 
~461505-B2 CAPACITOR, fixed: 5/e9/ue RE4GA112 }CM60B153G 16-C-34035-7628 R16-C- CD }9-51015 
NT-461505 w/15,000 amf p/m 2$; temp coef ltr B. JAN-C-5 10529-51-120 
-481505-B5 CAPACITOR, fixed: 5/29 /ke RE46A112 {CM60B1537 16-C-34040-9108 |N16-C-10541-3 R16-C- cD 9-51015 
INT-481505 w/15,000 mmf p/m 5%; temp coef ltr B. JAN-C-5 10529-52-660 
-481505-B10 CAPACITOR, fixed: 5/29/42 RE4BAL12 | CM60B153E 16-C-34045-9588 {N16-C-10541 3K6015321 cD 9L-51015 CAY 1 7-7610944-11 SR (4) 
NT-461505 w/15,000 mmf p/m 104; temp coef ltr B. JAN-C-5 caw | 1652AMLS 5R-5 (4) 
to Con't 
SHEET 48-518 
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SHEET 48 - 519 me 
pac NAME AND. DESCRIPTION GET daw ee Ne | Tecate 2 - ees | Saba ores | nee ie eee 
a sees : . , F S 
-481505-B20 CAPACITOR, fixed: 5/29/42 RELSA112 | CM60B153M 116~C-34051~3068 R16-C- Hy cp 9L-51015 ! 
NT-461505 w/15,000 mmf p/m 20%; temp coef ltr B. |JAN-C~5 | 1 i } i aj 
a cde She Pil eee a eee een aus eee bo i ots Poh at MexGrteecnttis 
| i 1 
~481505 -C2 CAPACITOR, Pixed: 5/eg fee RELGA112 | CM60C1536 }16-C-34035-7633 top |yn-s2015 { 
NT-481505 w/15,000 mmf p/m 2%; temp coef itr C. \JAN-C-5 1 ! ! 
i aly aRiET as Sega oe i 1 
-481505~-C5 CAPACITOR, fixed: 5/e9/e |RE48Al12 |eM60C15307 16-C-34040-9113 | R16-.C- ch | $1.-51015 | 
INT -481505 w/15,000 ome p/m 5%; temp ceef ltr C. JAN-C-5 10529-52-800| I 
-481505-C10 CAPACITOR, fixed: 5/29/42 RER@A112 —/0M60C153K 16-c- 3045-9593 | R16-C- cp | 9L-51015 | 
NT-481505 w/15,000 mmf p/m 10%; temp coef itr C. JAN-C-5 10533-4eo I | 
a a = fs : eal = 
7 | i tT 
-481505-Cc20 CAPACTTOR, fixed: 5/29/42 RE4GA112 | CM60C153M 16-C-34052-3073 | 'R16-C- | ICD | 92.-51015 | i 
‘ t 1 
NT-481505 w/15,000 mmf p/m 2@%; temp coef ltr C. JoAN-C-5 { 10529-56 -9 30 t 
-481505-D2 CAPACITOR, fixed: 5/29/42 |rmusarie CM@0DL536 16-C-34035-7638 | R16-c- cD | oa-51015 | 
! \ 
NT-481505 w/15,000 omf p/m 2; temp coef ltr B. JAN-C-5 10529-51400 | 
-481505-D5 CAPACITOR, fixed: 5/29/%2 jrea@ari2 |oeonis3a 16-C- 34040-5118 R16-C- cD Hl 
NT-481505 w/15,000 mmf p/m 5%; temp coef ltr D. {JAN-C-5 10529-92-@40 
AM 4 
-481505-B1O CAPACITOR, fixed: 5/28/42 RE‘6A112 |CM6OD153K 126-c-34045-9598 R1G6-C cD OH-51015 | 
NT-481505 w/15,000 amf p/m 1@£; temp coef ltr D. JAN-C-5 10529-55-390} | | 
ea L 
-'+81505-D20 CAPACITOR, fixed: 5/29/42 REKGAL12 |CM60D153M 16-C- 34051-3078 Plé-c-~ cD SH-51015 \ 
NT-481505 w/15,000 mmf p/m 20%; temp coef ltr B. SAN-C-5 1059-57-70 | H 
: + ~ ' = F 
-481505-E2 CAPACITOR, rixed: 5/29/42 {RESGA122 i CMGOE153G | 1G-2-34035-7643 | 'R16-c | ' 
NT-481505 w/15,000 mmf p/m 26; temp coef ltr E. JAN-C-5 }  19529-51-5h0! : 
-482505 -E5 CAPACITOR, fixed: 5/29/42 IRE¥8A112 |CM60R153 16-C-34080-9123 R16-C- | 
NP-481505 w/i5,000 mmf p/m 5%; temp coef ltr B. SAN-C-5 10529 -53-850) ' 
~ Sa aad t “T 
-481505-E10 CAPACITOR, fixed: 5/29/42 REAGA112 foM60R153E 16-C-3i045-9603 R16-C- | : 
Nt-481505 w/15,000 mmf p/m 10%; temp coef ltr E. JAN-C-5 10529-55-530 \ : 
rm Aiea: a 4 as 
-481505-E20 CAPACITOR, fixed: 5/29/42 REUBALI2 joMéozis 3M 16..c -34051-3083 | Ri6-C- 
{ | 
NT-481505 w/15,000 amf p/m 20; temp coef ltr z. JAN-C-5 | 20529-57-210 | , | 
- i Bs ' _. wi ae 
~481505 -F2 CAPACITOR, fixed: 5/ag/ke RELGA112 | CM60F153¢ 16-C -34035-7648 R16-C- | | 
i NTP-481505 w/15,000 maf p/m 24; temp coef ltr F. JAN-C-5 i 10529-52-27@ ' i 
: : i us| 
H 
-481505-F5 CAPACITOR, fixed: 5/29/42 REY8A112 = |CM6O0F 1530 16-~C-34040-9128 R16-C- 
NT-481505 w/15,00 mf p/m 5%; temp coef lir F. JAN-C-5 1029-53-98 | | ; 
bo =| i _t eee { jp 
-481505-F20 CAPACITOR, fixed: 5/e9/4e IRESGAL12 | CMSOF153M 16-C-34051-3068 | R16-c- 
WT-481505 w/15,000 mmf p/m 20%; temp coef ltr F. JAR-C-5 | 10529 -57-350 L | 
r ie ~ ae + Sr 
= = + 
Ln. _ me i i 
. il SHEET 48-519 
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SHEET 48 - 520 
Tr | rs al 
pia ae NAME AND DESCRIPTION ominfee ne | Sane i || PNBAE MOET See carck us, a OMA eee ere] Manerecr une fees aa eectore ne) eau 
-481506 CAPACITOR, fixed: 5/29/42 REGGALY3 
mica; 10,000 mmf; 300 vdew, 60@v DC test; case JAN -C-5 
53/64" 1g x 53/64" wi x 12/32" bh; molded bakelite 
case; two axial wire lead. 
- + 
-481506-A10 CAPACITOR, fixed: 5/29/42 RENSAL43 —|CM35A103K 16-C-33622-5218 CAW 1467 CPN |cl064 REB 
INT-461506 w/10,000 maf p/m 10f; temp coef ltr A JAN-C-5 CRB [CD-1073-12ieeC 
~481506 -B3 CAPACITOR, FIXED: 2/11/48 16-C- 33616-7423 cD DLS CY |ND23665 OCL 
Kavy Type 481506 w/10000- mmf p/m 3%; temp coef letter 
E 
- 4 
-481506-B5 CAPACITOR, fixed: 5/29/42 IRELSAIK3 — |CM35BL037 16-C-33617 ~6128 |wi6-c-10491 R16-C- 3K3510322 cur |502L 
INT-481506 w/10,000 mmf p/m 5%; temp coef ltr B. JAN-C-5 10495-115 cp = ({1DL 
CAW |1467L 
CSL {MWB 
~481506-310 CAPACITOR, fixed: 5/29/42 REYSAL43 — |CM35B103K 16-C-33622-6608 R16-C- 3K3510321 cD }1DLS Cw | ES-692527-11 NJ-3 
NT-481506 w/10,000 mmf p/m 10%; temp coef ltr B. AN-C-5 10495-138) cAW | 1467L ias3 {NJ-7 
Ze CAN |CL-06110 ca | 7hh-396 NJ-9 
> CSL |MWB-1249 
<= 
n | cD sOjaw 
r 
= -481506-B20 CAPACITOR, fixed: 5/29/42 RE48AL43 — [CM35B103M 16-C-33627-9088 R16-C- 3K35 10324 cp DLS CFT |ES-692527-11 Mk-8 
nn INT-481506 w/10,000 mmf p/m 20f; temp coef ltr B. JAN-C-3 | 10495 -150 CAW | 1467L COL |909 0002 Odrevi {DAU (9) 
CAN jCL-06110 cD 25736rev0 DAU-1 (9) 
8 CSL |MWB-12h9 Cay | T-7620947-21 aro (7) 
= coc |21x1010€6 sR (5) 
Sea 
et NOTE: SR-5 (5); AN/APA-6 (5); AN/APA-6A (1h); AN/SPA/-1 (9). SEE NOTE 
S ~481506-C20 CAPACITOR, fixed: 5/e9/u2 RE48AL43 — |CM35C103M 16-C-33627-9093 3K354.0334 CAW |1467LST 
~ INT-481506 w/10,000 mmf p/m 206; temp coef ltr C. JAN-C-5 cD DR 
CSL |MWCW 
CAN CRW 
-481506-D2 CAPACITOR, PIKED: 2/11/48 WAN-C-5 —_|CM35D103G 16-C -33612-3271 | DBS 
Navy T pe 481506 w/10000 mmf p/m 2p; temp coef letter 
iD. 
= ee rose { | 
-481507 CAPACITOR, fixed: 5/30/42 RE13A488 16 -C-54382-3257 cAW | 630 
paper dielectric; three .sect; 50,000 mmf plus 10 JRE48A129 
minus 36 ea sect; 600 vdew ea sect, 1200 vdct ea sect 
IHS metal can; case 1 13/16" 1g x 15/16" wd x 13/16" h 
o/a; oil ‘impr and filled; three solder lug term 3/8" 
1g spaced 1/2" c toc on side; ali sect int gnd; two 
mtg ft 3/8" wd flush w/bottom, w/ 3/16" diam mtg 
holes spaced 2 1/8" c toc. 
-481507~10 CAPACITOR, FIXED: 10/29/48 16-C-54391-3509 Caw | 630 CRP | 35-5644P1 ece 
Navy Type 481507 w/50,000 maf p/m lef ea sect. 
~481507-20 CAPACITOR, fixed: 5/30/42 RE13A483 116-c-54,02-6863 Cay | 630 cx  |ESA-682062-1 MK-8 
NT-481507 w/50,000 mmf p/m 20h ea sect. RE4YGA12@ FE issl| MK-5 Mod i 
SHEET 48-520 
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SHEET 48 - 521 
aeeaey MAME AND cEscAIPTION OM | saw no [PPRRE GE | bck Go| abc he | ORBEA oRET® [ron | anurrcrunen= | con, | umcians ame [gue | 
-481508 CAPACITOR, fixed: 6/8/42 RELGAIT4 16-C-47276-2832 cAw [618 
CANCELLED: REL 34488 | ' H 
paper dielectric; 500,000 mmf plus 19 minus 3%; 600 
vdew, 120@v DC test; HS metal can; 1 3/k" 1g x 9/16" 
wa x 2 1/16" h; of] impr and filled; two solder lug 
lug term on top 1" ¢ to ¢} no int gnd connections; 
one mtg bkt on ea side ea w/ one 0.144" dinm hele 
21/8" c toc. | | 
5 = T | 
-481509 CAPACITOR, fixed: 6/8/42 REASALOL 16-C- 22438-6089 CAW APP CRR |¢59550-1revO | ASB-5 
electrolytic; three sect; 6/6/8 mf; 500 vdew, S&Oy DC}REI3A549 | 
max; working temp range minus 32°C to plus 100%C; 
case 4 1/4" 1g x 1 15/32" diam; tubr HS metal case; ' 
four bayonet term 0.355" min lg x 0.093" d@iam; #1 pin 
and can are common neg, #3,5,7 pins are pos; plug in 
mtg using octal tube socket. i 
Zz -481510 CAPACITOR, fixed: 6/8/42 REL GA283 16-C-46334--5343 ASB-5 
i 
> paper dielectric; 250,000 mmf plus 10 minus 3%; 3000 |RE13A468 i 
a vaew, 7500v DC teat; HS metal can; case 21/2" hx ! 
TE 2 1/2" 2g x 1 3/16" wd mineral oil impr and filled; | 
a twe stud and nut term on por pillers 1" h and 1 1/8" 
¢ to c on top; no int gnd connections; removable mtg 
Ns) bkt w/two mtg holes 3 1/8" c toc; can de replaced by 
Co 
Oo NT-482568 which has smaller mtg feet. I 
— cette on 1 
oO -481510-10 CAPACITOR, fixed: 6/8/42 REKBALSB3 16-C-46355-5353 3DA250-84 CAW | 3009-MB CEM {744-579 ait oO | SM (2) 
. NT-481510 ~/250,000 amf p/m 10h. RE13A488 cy |rgu-3000-25 [cc | K-409503-3 gM-1. (2) 
> crr | ¢59558-1 iss 1 | su (2) 
+ 4. paes r 
-481511 CAPACITOR, fixed: 6/8/42 eases 16-c-47234-1958 
paper dielectric; 500,000 mmf plue 10 minus 3%; 2500 \RE13A468 
vdew, 6250v DC test; HS metal can; case 3 1/2" h x 
2 ife"lg x 1 3/16" wd; castor oil impr and filled; 
two etud and nut term on por pillars 1" h and 1 1/8" | 
c to c on top; no int gnd connections; removable mtg 
bkt w/two mtg holea 3 1/8" ¢ toc. 
L. e 7 
~481511-10 CAPACITOR, fixed: 6/8 "be RBNBALE3 16-c-47305-1958 R16-C-11710-48 cAW | 2509-MB CRR {C59559-1 iss 1 {ASB-5 
NT-48151i1 w/500,000 maf p/m les. RE1ZA489. + 
| sar 5 
} ee ata oe | ee = 
| j 
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O 


: ; NAVY, : oT ¥ i 85 OF ; e 3 fi nS: mae ; f “|: 
as | NAME “AND DESCRIPTION Jeera | aA Bs | Aen oareae tras 7 pcg reces | ana elem ae | marae rieerie | tees | Ore Lary ave [a uiarntt 
-481512 CAPACITOR, fixed: 6/8/u2.  FE48A283 16-C-49189-7087 : 
paper’ dielectric; 2 mf plus 10 minus 3%3'1000 vdew, | RE13A486 
2500v DC test; HS metal can; case 3 7/8" bxl 13/16" 
lg x11/16" wa; castor ofl impr and filled; two 
stud and nut term on por pillars 7/8" hb and 13/16" 
c toc on top; no int gnd connections; removable mtg ; 
Pokt w/two holes 2 1/k" c toc. 
~481512-10 CAPACITOR, fixed: 6/8/42 FBLGA283 16-C-49200-7087 Caw. |10092MB : CRR: |€59557:1' 1880 | ASB=5) 
NT-461512 w/2 mf p/m 10$. FE13A488 i : 
-481513 CAPACITOR, fixed: 6/17/42 FREMGALNS 
mica; 620 mmf; 500 vdew; cese 53/64" lg x 53/64" wi x 
9/32" a4 max; molded bakelite case} two axial wire 
| leads. j i : ! i { 
-481513-A5 CAPACITOR, fixed: 6/17/42 IRE48A143  |CM30A6210 16-C~30742-4479 R16-C- 3€3082112 loo: law | 
INT-481513 w/820 omf p/m 5%; temp coef ltr A. JAN-C-5 10074-114 CAW: | 1467" 
csL [MW 
oMR |W 
-481513-Al0 CAPACITOR, fixed: 6/17/42 IREY8A143 © |CM30A821K 16-C-30747-4959° R16-C- 3K3082L01 cD lw 
INT-481513 w/820 omf p/m 10%; temp coef lur A. JAN-C-5 10074-245 cAW: [1467 
CsL. |MW 
cuR |W 
-481513-B2 CAPACITOR, fixed: 6/17/42 RE4GA143 16-C-30737-3004 cD 1WL 
NT-481513 w/820 mmf p/m 2h; temp coef ltr B. 16Ch0 CAW. |1467L H 
CSL | MWB 
CMR. |WEM 
| 481513 -B5 CAPACITOR, fixed: 6/17/42 IREK8A143 |CM30B621T 16-C-30742-4484 | N16-C-10074-189 .|R16-C- 33062122 cD JAW CG" | &=2773622146rev5} Sc=2""( 4)’ 
NT-461513 w/820 mmf p/m 5%; temp coef ltr B. JAN-C-5 10074-1268}, cAW |1467L. Ce: |K+270751+146 
cst’ | MuB 
: cMR |WXM 
~481513-B10 CAPACITOR, fixed: 6/17/42 IRE4BA143- |CM30B821K 16-C-30747-4964. |NL6-C-10073+3° }R16.C- 3m3082121: cp: /AwL. : i { 
INT-481513 v/820 umf p/m 10b; temp coef ltr B. JAN-C-5 10074-276 caw |1h67L. 
CSL. |MWB. 
| | CMR. {WEM: 
-481513-C2 CAPACITOR, fixed: 6/17/42 REYGAL43 —|CM30C621G 16-C-30737-3009 R16-C- cp IRS 
INT-461513 w/620 omf p/m 2h; temp coef itr C. JAN-C-5 10074-15, CAW: } 146) : 
: CSL | MWSCW: i 
CMR {PW 
i } { Con't: 
ea 
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SHEET 48 - 523 
oeeeuarion | NAME AND DESCRIPTION on tre'ae | aan Ne es mS | erect So | arte uo | MSEC ORE [wren [Mancractunere [ci] Sogeeiar ct [Raia 
~481513-C5 CAPACITOR, fixed: 6/17/42 REMGAL43 — |CM30C821T 16-C-307%2-h489 R16-C- 3K3082132 cD | iks 
nT-461513 w/82@ umf p/m 5%; temp coef ltr C. JAN-C-5 LOOT ANE caw | 1464. | | 
| | i cs. | Mwscw | | 
| CMR | PW Le 
"ake = 
~481513-C10 CAPACITOR, fixed: 6/17/42 WRELBA143 — {cM3@C821 16-C-30747~4969 | R16-=C- | cD 4RRS \ 
INT-481523 w/820 mmf p/m LO‘; temp coef ltr C. JAN-C-5 | 0074-367 icaw |1467L9r 
ICSL  |MWCW 
Hi | 
CMR |PH a 
| em a ce if if a =~ — = 
-481513-D2 CAPACITOR, fixed: 6/17/42 |pEvBA143 CM30D8216 |16-C-30737-3014 R16-C~ }3 3082144 Hon) 1RS 
ie-461513 w/820 mmr p/m 24; temp coef ltr vB. JAN-C-5 | 410074~30 loaw [xu | 
CSL MWSDW 
{ cMR | PW 
L. { = = ie {- 1 r 
~481513-D5 CAPACITOR, fixed: 6/17/42 IRELBAL43 © |CM30D821I 16-C~ 30742-4494 \ |R16-C- cD 2RS 
NT-481513 w/820 ome p/m 5h; temp coef ltr D. SAN-C-5 4 10074 -91-156; caw 1464 
H jest MWSDW 
t 
t | | cMR }P | 
. 7 _ 1 - - 
o -481513-Di0 CAPACITOR, fixed: 6/27/42 IRESGALL3 — {cM30D821K 16-C-30747-4974 R16-C- cD 1RS i 
< NP-481523 w/620 uf p/m 104; temp coef ltr B. JAN-C-5 1G074-338 CAk 2u64 
wn 
CSL MWSDW ! 
= + {CMR PW i 
; = ral 
n -481513-E2 CAPACITOR, Pixed: 6/17/42 RE4BA143 |CM3@E8216 16-C-30737-3019 | Ri6-C- IcAW | 146} 
NT-481513 w/820 omf p/m 2%; temp coef ltr E. !gan-C-5 | 10074-45 cp jars 
BS « i FOMR | PW ! 
oC [ose MWSEW | 
oS -481513-E5 CAPACITOR, fixed 6/17/82 RELSALY2 «= |CM30R8210 16-C-30742-kh99 R16-C- cD 1RS | 
{ ' 1 
> NnT-481513 w/820 mmf p/m 5%; temp coef ltr E. JAN-C-5 i 10074-1710 caw | 1b64 H 
} 
ey { | CSL  |MWSEW 
CMR PW 
J. + \O + aay 
-481513-E10 CAPACITOR, fixed: 6/17 /ke RELBAI43 —|CM30E621z 16-C-30747-4979 R16-C- cD ins 
NT-481523 w/820 omf p/m 10f; temp coef ltr E, JAN-C-5 1007-369 cAW [1464 
CSL | MWSEW | 
PW 
L _ cur | _ { 
$—— oo ot —— _ A woe 
7 T 7 7 T | i iz 
1 a a ii Ne — 
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— —— = 
ae MAME AMO DESCRIPTION ares | san no PARE TY | erect eo | wrhck ho | MSRSER RE [uron [ete ARCuacR” [nictn] “ums nS"* [FUSra" 
-481514 CAPACITOR, fixed: 6/17/42 REY8A143 
micas 1600 mmf; 500 vdew; case 53/64" 1g x 53/64" wa |JAN-C-5 
x 9/32" d max; molded bakelite case; two axial wire 
leads. 
~481514-A5 CAPACITOR, fixed: 6/17/42 RE4BA143 | CM30A1620 16-C-31612-8679 R16-C- cD iW CG =| K-27J751-153rev1| sc-2 
NT-481514 w/1600 mmf p/m 5%; temp coef ltr A. JAN-C-5 10228 -428 caw | 1467 
csL | MW 
| CMR |W 
481514 -B5 CAPACITOR, fixed: 6/17/42 RE4BALL3 |CM30B1627 16-C-31612-8684 |N16-c-10199 R16-C- 3E3016222 cD | 1WL 
NT-481514 w/1600 mmf p/m 5%; temp coef ltr B. JAN-C-5 10228-430 caw | 1467L 
CSL | MWB 
CMR | WxM 
-481514-c2 CAPACITOR, fixed: 6/17/42 FEL8A143 | cM3001626 16-C-31607-7209 R16-C- 3E3016233 cD IRS 
NT-481514 w/1600 mmf p/m 2%; temp coef ltr C. JAN-C-5 10228-4o22 CAW {1464 
CSL |MWSCW 
CMR | PW 
~481514-C5 CAPACITOR, fixed: 6/17/42 RE48A143 | CM30C162 16-c-31612-8689 |N16-C-10198-11 | R16-C- cD |1RSs 
NT-481514 w/1600 maf p/m 5%; temp coef itr C. JAN-C-5 10228-432 CAW j 1464 
CSL |MWSCW 
CMR | Pw 
-481514-D2 CAPACITOR, fixed: 6/17/42 RE48A143 | CM30D162G 16-C-31607-7214 | N16-C-10198 R16-C- 3K3016243 cD | 3Rs 
NT-481514 w/1600 mmf p/m 2; temp coef ltr D. JAN-C-5 10228-h2h CAW | 1464 
CSL | MWSDW 
CMR |W 
-481514-D5 CAPACITOR, fixed: 6/17/42 RE48A143 | CM30D1627 16-C-31612-8694 R16-C- cD IRS 
NT-481514 w/1600 mmf p/m 5%; temp coef ltr D. JAN-C-5 10228-434 cAW {1464 
CSL | MWSDW 
CMR | PW 
~481514-£2 CAPACITOR, fixed: 6/17/42 REYBA143 | CM30E1626 16-C-31607-7219 R16-C- cD |irs 
NT-481514 w/1600 mmf p/m 24; temp coef ltr E. JAN-C-5 10228-426 caw | 1464 
CSL | MWSEW 
CMR | PW 
~481514-E5 CAPACITOR, fixed: 6/17/42 RE48AL43 | CM30E162 16-C-31612-8699 R16-C- cD /1RS 
NT-481514 w/1600 mme p/m 5$; temp coef ltr E. JAN-C-5 10228-436 caw |! 146K 
CSL | MWSEW 
4 L L cue _| 2 
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seiner ote rae ae (ea 7 ra | com | coNTRACTOR'S DWG | EQUIPMENT 
DESIGNATION | NAMZ AND DESCRIPTION othe | yan no | STANEK NO | stock ‘No stock Wo | MESSRS TMFOR|MRXar SNumseR |rascron| OR -PéRT HO USED IN 1 
-481515 CAPACITOR, FIXED: 6/17/42 REKSATE3 
lnica; 220@ mmf; 500 vdcw; case 53/5K" 1g x 53/ek" wa i | j 
ix 9/32" @ max; molded low loss bakelite case; 2 axial 
wire leads. 
~481515~-A5 CAPACITOR, fixed: 6/.T fee RELBALK3 | CM30A2207 16-C-31903-1079 R16-C-10312-21) 3K30-22212 co lw 
RT-481525 w/2200 mmr p/m 5%; temp coef ltr A. JAN -C-5 CAW | 1467 
csL | MW 
CMR |W 
4 + + 
-481515-A10 CAPACITOR, fixed: 6/17/42 REABAL43 | CM30A222K 16-C-31908-1559 |N16-C-10295-2 R16-c-10312-24 3K3022211 cb | iW 
NT-481525 w/2200 mmf p/m 106; temp coef ltr A. JAN-C-5 Caw | 1467 
csL | Mw 
cMR |W 
~481515-A20 CAPACITOR, fixed: 6/17 fe REYSALL3 | CM30A222M 16-C~31913-4039 R16-C~10312-3G 3K3022214 cD Ww { 
NT-461515 w/2200 mmf p/m 20%; temp coef ltr A, JAN-C-5 caw | 1467 
CSL | Mw 
cMR |W 
- + —- 
-461515-B5 CAPACITOR, fixed: 6/17/42 REYBAILK3 | CM30B222 16-C-31903-1084 | i6-C-10295 R16 -C-10312-22) 3K 3022222 cD 1WL ce K-270 362-156revq SC -2 
NT-481515 w/2200 mmf p/m 54; temp coef ltr B. JAN-C-5 CAH } 14671, 
CSL | MWB 
cur | WEM 
-481515-B10 CAPACITOR, fixed: 6/17/42 REKBALU3 | CM30B222K 16-C-31908-1564 | N16-C-10295-1 | R16-C-10312-30| 3x3022222 cD =4j1WL 
NT-4815125 w/2200 mmf p/in 10%; temp coef ltr B. JAN-C-5 cAW [1467L 
csL | MWB 
i j— pred eae oe za 7 
-481515-B20 CAPACITOR, fixed: 6/rT fae RENGAI43 | CM30B222¢ Nok ceaeia: Rol N16~C-10295-3  |R16-C- | 3K3022224 cD} 1WL 
NT~481515 w/2200 me p/m 20%; temp coef ltr B. JAN-C-5 10312-36-500} cAW | 1467L 
CSL i MWB 
L CMR {PW 
~481515-C2 CAPACITOR, fixedt 6/1T/42 REKBALU3 | cM3oce22G 16-C-31897-8609 R16 -C-10312-12| 33022233 cp |aRs 
NT-481525 w/2200 mut p/m 2f; temp coef ltr C. JAN-C-5 CAW | 1h64 
CSL | MWSCW 
1 CMR | PW 
~481515-C5 CAPACITOR, fixed: 6/17 /s2 RESBALL3 | CM30C2227 16-C-31903-1089 R16-C-10312-23) 3K3022232 cD ARS 
NT-481515 w/2200 mmf p/m 5%; temp coef ltr C. JAN-C-5 CAW | 146k 
csL | MWSCW 
CMR | PW 
{ ; { Con't 
= : | T | 
H + 2: t ah t 7 H 1 [ 
oe 
| [ [ i” | 
7 ae = ies 
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SHEET 48 - 526 
os a 
[meee | tame ano pescmiprion Ee ere pag a a Ng ee ge | SO CLOre 20h: RASIEERE 
aa 
-481515-C10 CAPACITOR; fixed: 6/17/42 RE4BA143 | CM30C222K 16-C-31908-1569 R16-C-10312-32| 3K 3022231 cp /iwLsT 
NT-481515 w/2200 mmf p/m 106; temp coef ltr C. JAN-C-5 CAW | 1467LST 
CSL | MWCW 
fa cMR | Pw [ 
-481515-c20 CAPACITOR, fixed: 6/17/42 RE4BA143 | CM30C222M 16-C-31913-4Ol49 R16-C-10312-3"| 3K3022234 cD | 18s 
wP-481515 w/2200 mmf p/m 20%; temp coef ltr C. . JAN-C-5 CAW | 1467LST 
CSL | MWCW 
aoe cMR | PW a 
-481515-D2 CAPACITOR, fixed: 6/17/42 REK8A143 | CM30D2226 16-C-31897-8614 |N16-C-10294-100 {R16-C-10312-14J 3x3022243 cp |1Rs 
NT-481515 w/2200 mmf p/m 2$; temp coef itr D. JAN-C-5 cAW | 2464 
CSL | MWSDW 
CMR | PW 
-481515-D3 CAPACITOR, fixed: 6/17/42 REKGALL3 16-C-31902~2423 R16-C-10312-2 CAW [14647 CRY |P-721081-26rev27| ARB 
NT-481515 w/2200 mmf p/m 3%; temp coef ltr D. 16cho CSL | MWSDW 
cD | 1RS 
CMR | PW 
to aie 
-481515-D5 CAPACITOR, fixed: 6/17 /ue RE48AL43 | CM3OD2227 16-C-31903-1094 | N16-c-10295-4  |R16-C-10312-25] 3K3022242 cp | 1R8 
NT-481515 w/2200 omf p/m 5%; temp coef ltr D. JAN-C-5 CAW | 1464 
CSL |MWSDW 
es pace Bee Pt CMR | PW inerasd| 
-481515-D10 CAPACITOR, fixed: 6/17/42 REKGA143 | cM30D222K 16-C-31908-1574 R16-C-10312-33] 3K30222h1 cp |1Rs 
NT-481515 ~/2200 mmf p/m 106; temp coef ltr D. JAN-C-5 caw | 1464 
CSL | MWSDW 
eens ea eetcaee) CR ng I 
-481515-D20 CAPACITOR, fixed: 6/11/42 RE4BA143 | cM30D222q 16~C-31913-4054 R16-C- 3K3022244 cD |1R8 
wr-481515 ~/2200 mr p/m 20f; temp coef ltr D. JAN-C-5 10312-37-50¢| caw | 1464 
CSL | MWSDW 
AM CMR _| PW }— 
-481515-E2 CAPACITOR, fixed: 6/17/42 RE4BA143 | CM30E2226 16-C-31897-8619 R16-C-10312-16| cb | 1Rs 
NT-481515 w/2200 mmf p/m 26; temp coef ltr E. JAN-C-5 CAW | 1464 
CSL | MWSEW 
CMR | PH 
_ oes Con't 
-481515-E5 CAPACITOR, fixed: 6/11/42 REK8A143 | CM30E222I 16-C-31903-1099 R16-C-10312-2€ cp |1Rs 
NT-481515 w/2200 mmf p/m 5%; temp coef ltr E. JAN-C-5 CAW | 146k 
CSL | MWSEW 
cMR | Pw 
~481515-E10 CAPACITOR, fixed: 6/17/42 RE4BA143 | cM30E22oR 16-C~31908-1579 R16-C-10312-3y) cD | 1Rs 
NT-481515 w/2200 mmf p/m 10$; temp coef ltr E. JAN-C-5 CAW | 1464 
CSL | MWSEW 
Pal af om_|¥ I 
SHEET 8-526 
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SHEET 48 - 527 


ao NAME AND DESCRIPTION Reto | van no [BNE RST | abet ho | wid Seo | MRSS RS uron [Mater ASEAN” | etn] that as"? | *Saea"Gn” 
-481515-E20 CAPACITOR, fixed: 6/17/42 REXBA143 | CM30E222M 16-C-31913-4059 B16 ~C~10312-38) cD 1Rs 
NT-481515 w/2200 mmr p/m 206; temp coef ltr E. JAN-C-5 | CAW | 1464 | 1 
| CSL | MWSEW 
CMR | Pw 
-481516 CAPACITOR, fixed: 6/17/42 REYBALN3 
mica; 5600 mmf; 300 vdew; case 3/4" 1g x 3/4" wi x 1éche 1 
11/32" d max; molded bakeLlite case; two axial wire 
leads. i t | | 
~481516-B5 CAPACITOR, fixed: 6/17/42 |peh8a243 16-C-32826-1742 | N16-C-1043%. cD 1WL loc lx-or77s1-266rev2| 
NT-461516 w/5600 mmf p/m 5%; temp coef ltr B. 26ChO | cp /LDL icc | X-275362-166rev7} 
i t caw | 1467L 
CSL | MWEW 
. | CMR | WEM L dl I 
-481516-810 CAPACITOR, fixed: 6/17/42 RELSA143 16-C-32831-2222 |N16-C-10435-20 cD IDL 
NT-481516 w/5600 mmf p/m 10%; temp coef ltr B. 1LeCKO CAW | 1467L | | 
| | CSL | MWEW | 
} ni) : | CMR | WXM ee Poles “a 
-481516-C2 CAPACITOR, FIXED: 10/28/47 JJAN-C-5 Terig5c56e0 16-C-32821-1653 “| SS 
Navy Type 481516 w/5600 nme p/m 2%; temp coe? letter 
IC. H 
~481517 CAPACITOR, FIXED: CPi /l2 BhEAILS | . a ~ a i 
mica; 7? mmf; 500 vdew; case 51/64" lg x 15/32" wd x |JAN-C~5 
7/32" a max; molded bakelite low loss case; 2 axtal 
wire leads; add suffix indicating capacity tolerance | | 
in per cent. } H H | | 
7 —— ee obs, ——+- — 
ohT Updo CAPACITOR, FIXED: 12/6/48 JAN-C-5 CM20A47 0K 16-C-27582-1872 H MK-25 
= Navy Type 481517 «/47 omt p/m 10%; temp coef itr A. L Med 2 
-483527-B5 CAPACITOR, fixed: 6/17/42 'RELBAIKG = |omzoOBY707 16-C-27577-1396 |N16-C-9843-77 | R16-C-9843-34 }3K2047022 cD OWLS cG K-275362-616re v6] SC-2 (2) 
NP-481517 w/47 ome p/m 5%; temp coef ltr B. JAN-c-5 | N16-C-9843-87-6 CSL | MOBW 
| cMR | OXM 
_ [ome | 503M | 4 
-481517-B10 CAPACITOR, fixed: 6/17/42 RE4SALY8 =| cM20B4 70K 16-C-27582-1876 }N16-C-9843-79 R16-C- 3K2047021 cD SWLS CG =| K-273362-12rev9 | SC-2 
NT-481517 w/47 mf p/m’1@$; temp coef ltr B. JAN-C-5 9843-35-505 {CSL | MOBH SC-3 
CMR | OXM SK-3 
}CMP | 503M ve-1 
| i | post. | Mocw 
-481517-C5 CAPACITOR, FIXED: 10/29/47 JAN-C-5 cM20ck 70s 16-C-27577-1401 i 3K2047632 CREP 135-5267 CRP |S-35-5267 iss 2 |ss 
Navy Type 481517 w/47 mmf p/m 5%; temp coef ltr C. AN/TSP-1B 
-481517-C1l0 CAPACITOR, FIXED: 12/6/48 JAN-C-5 CM20C470K 16-C-27582-1883 MK-25 
Navy Type 481517 «/47 mmf p/m 1@%; temp coef ltr C. Med 2 
4 i co 1 
£481517-Cc20 CAPACITOR, FIXED: 11/28/47 JAN-C-5 CM20C470M 16-C-27587-4361 Tes-14 
Navy Type 481517 w/47 amf p/m 204; temp coef itr C. i TCS-15 
; ¢ f 
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ten NAME AND DESCRIPTION eho | san wo | NCE WET | erect Ro | atbck Guo | MENSERSRE™ foron [Menuractunsns | con, | coumcrors owe | sauiewene | 
-481517-D5 CAPACITOR, FIXED: 7/2/48 "TRESSALHO 16-C-27577-1507 [N16-C-9943-78 CMF J603M 
avy Type 481517 w/47 mmf p/m 5%; temp coef letter D. panes 
-481517-D10 CAPACITOR, FIXED: 4/27/48 cp | oR Me-8 
Navy Type 481517 w/47 omf p/m 10%; temp coef Mod 3 
letter D. . 
-481518 B 
5 CAPACITOR, fixed: 6/i7/42 EuBALUB 
Imicas 180 mmf; 500 vdew; case 51/64" le max x 15/32" | san-c-5 
wd max x 7/32" d max; molded bakelite case; two axial 
wire leade. 
-481518-A10 CAPACITOR, fixed: 6/17/42 RE4BA148 |cM20A181K 16-Cc-29138-4471 3k2018111 cAW | 1468S CRY | P-720592-16rev30] ARB (3) 
NT-481518 w/180 mmf p/m 10$; temp coef ltr A. JAN-C-5 cD 5wS 
csL | Mow 
cMR |0 
-481516-B5 CAPACITOR, fixed: 6/17 /ke IREXBA148 — |cm20B1815 N6-C-29133-3996 |N16-c-9965-44 |R16-c- 32018122 CsL |MOBW CG =| E-27 y362-130rev6}SC-2 
T-481518 w/180 mmf p/m 5%; temp coef ltr B. WAN-C-5 9965-77-500 CMR |OXM 
Caw | 1468rs 
cD 5WLs 
-481518-B10 CAPACITOR, FIXED: . 12/31/48 JAN-C-5 CM20B181K 16-C -29138-4.276 AN/SPX-2 
Navy Type 481518 w/180 umf p/m 1@4; temp coef letter (EN-21 
B. 
~481518-c2 CAPACITOR, FIXED: 2/16/48 JAN-C-5  {CM20c1816 16-C-29128-2521 a6 
Navy Type 481518 w/180 mmf p/m 2%; temp coef ltr C. 
-481518-c5 CAPACITOR, fixed: 6/17/42 IREYSALHS = |cm2001810 16-C-29133-4001 |n16-c-9965-70 R16-C- 3K2018132 PO CMR czc «(| 7235 RBEO-2 
INT-481518 w/180 mmf p/m 5%; temp ccef ltr C. JJAN-C-5 9965-77 -550 caw | 1469 
cp =|5R 
csL |MOscW 
-481518-D2 CAPACITOR, FIXED: 12/18/47 16-C-29128-2526 | can | 874069 enB 
Navy Type 481518 w/180 umf p/m 2$; temp coef ltr D, | 
-481519 CAPACITOR, fixed: 6/17/42 RELEALLS | i 
mica; 270 mmf; 500 vdew; case 51/4" lg mex x 15/32" |yan-c-5 | 
wa max x 7/32" d max; molded bakelite case; two 
axial wire leads. | 
1 
-481519-B5 CAPACITOR, fixed: 6/17/42 RENSA148 = |CM20B2710 16-C-29608-2196 |N16-C~9986 R16-C-9991-7 | 3K202712¢ cD | 5WL CG = «J K-273362-134rev6|sc-2 
3T-481519 w/270 mmf p/m 54; temp coef ltr B. JJAN-C-5 INL6-C-9979-100 CMR {OXM sc-1 
CSL |MOB UE-i 
{ 
" 
-481519-B10 CAPACITOR, fixed: 6/17/42 FREY8A148 — |CM20B271K 16-C~29613-2676 |N16-C-9986-1 |n26-0-9991-10 3K202712i cD SwL CRP }35-5212 WF (2) 
INT-481519 w/270 mmf p/m 10%; temp coef ltr B. JAN-C-5 CMR | OXM 
CSL |MOB 
4 
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AVY (TYPE ] ~-f -mayy “owe STANDARD NAVY 2&3 -°O A350 ” ]SIGNAL CORPS MANUFACIURER'S | Con | -CONTRACTOR'S owe | EQUIPMENT 
DESIGNATION NAME SAND “DESCRIPTION fer SPEC KO “JAN NO: !STOCK :NO STOCK NO “STOCK ‘NO ssreck NO +{MFGR] part NUMBER | macToR OR PART NO UGED IN 
‘ is : 
~481519-B20 : CAPACITOR, “fixed: 6/17/42 RELBAINS = }CM20B271M 16-C-29618-5156 }N16-C-9986-3 cp OWL 7 
NT-481519 w/270 mmf p/m 20f; temp coef ltr B. JAN-C-5 CMR {OM 
csL |MOB 
—s nf ae | 
~481519-c2 CAPACITOR, FIXED: 10/29/47 JAN-C-5 CM20C271G 16-C-29602-9721 Ss { 
Navy Type 481519 w/270 mmf p/m. 2%; ‘temp coef 
letter C. | 
+ L. 4 
~481519-c10 CAPACITOR, FIXED: 1/16/48 JAN-C-5 °} CM20C271K 16-6 -29613-2681° TCS-14 
Navy Type 481519 w/270 maf p/m-10p; temp coef TCS-15 
letter C. 
a CSE Cece oe —| | —> ittnstnsoroatc —{ 
~481519-D2 CAPACITOR, ‘FIXED: 2/5/48 JAN=C-5 cM20D271G 16-G-29602-9726 DBS 
Navy Type'481519.w/270: mmf. p/m.2%; “temp coef 
letter D. =e I oes) 
-4.81519-D5 CAPACITOR, ‘FIXED: of /u7 JAN-C+5 CM20D2710 16~C=29608~2206 RDZ 
‘}Navy Type 481519 w/270 mmf p/m 56; temp coef RDZi2 
is letter D. i Hi: | | 
~481520 _|CAPACTTOR, ‘fixed: 6/17/42 RELBALLO 16=¢-49981-9951 : CG K+ 34 0424-1 -rev 21 
paper ‘dielectric;’4 mfa plus 20 minua 10$; 600 vdow; /REL3A488 
HS metal:can; 3.1/4" h x 21/2" lg x 1 3/16" wd ofa; 
oil filled and imprj two solder lug:term'5/8" h loca- 
ted.on top, spaced 5/8" cto c; so int gnd connect- 
[iene bkt mtg not-supplied, { 
+481520-10 CAPACITOR, fixed: 6/17/42 RELEALLO 16-C-49981-9950 IN16-C-11554-9 SC -2: (2) 
r-481520:w/4 mf -p/m-10f. REL3AL83 1 L 
481521 CAPACITOR, fixed: 6/18/42 RELGAISS 16-C-49176-2872 |N16-c-11490-2 Ce j23F175 CG |M-TH67457.-Irevo | S0-2 
lpaper dielectric; 2 mf.plus 10 minus 3%; 600 ydew, _/REL3A486 : cG 23EM5 CG || K-8334421rev0 8C-3 
22007 DC test term to case, 1200v DC teat term to SE-3 
term; HS metal.can; case 13/4" lg x 1" wax 
2 59/64" b ofa; pyranol asksrel filled-and impr; two 
acrew-type term 21/64" h'located on top 13/16"-c to-of 
‘Ino int.gnd connections; two mtg fl 1" wd on.side.of 
case, ea w/two 0.213" diam mtg holes 13/32" apart 
2 3/8" «toc. L - 
-481522 CAPACITOR, fixed: 6/18/k2 4BA137 16-C~50696-5956 [N16-RC-~14470 3DB6-44 oG 23F 186 eG M-7467495-lrevl | SC~2 
paper dielectric; 6 mf plus 10 minus 34; 600 vdcw, 134488 SC-3 
, |1200v De- test term to term, 220v DC test term to SK=3 
case; HS.metal can;-case 2 1/2" lg-x 13/16" wd x 
449/64" b o/s; -pyranol ‘impr and filled; two solder 
lug term 21/64" hon top of case 1.1/8" from.c to c; 
no.int gnd connection; two. mtg bkt integral w/top of 
case #/four’ 0.213" ‘diam-mtg holes on 13/32" .x 3 1/8" 
mtg / Cc. 
poe es —o 
[ 1 
ue Eras i 
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‘ =D ORPS | \NUFACTURER’'S Con. CONTRACTOR'S OWG EQquipmENT 
“DESIGNATION NAME CAND, SOESCRIETION on SPEC NO JAN ONG srock on STOCK ‘No STOCK (NO agrocK NO |MFGR|“eany NUMBER {nAcTOR OR PART XO UseD IN 
-481523 CAPACITOR, ‘fixed: 6/18/42 REL8A158 16-C-48799-6957 {N16-RC-14256 cc 23F176 cG = ={M-7467457-2rev0 {sc-2 (2) 
paper dielectric; 1 mf plus 10 minus 3%; 1000 vdew; [RE13A488 cc K-8334421rev0 sc-3 (4) 
HS metal ¢an; case 1 3/4" 1g x 1" wd x 2 27/64" h ofa SK-3 (4) 
.|pyranol askarel filled and impr; two ecrew type term 
21/64" h located on top 13/16" c to c; no int gnd 
connections; two mtg fl on side of case, ea w/two 
0.213". diam mtg holes 13/32" apart 2 3/8" c to c. L 
“4.81524 CAPACITOR, fixed: 6/18/42 REKBALIS 16-C-53495-9450 jNI6-C-11344-79 cg j 2erk15 CG = |M-7467454rev2 | SC-2 
paper. dielectric; 2 sect; 400,000/400,000 mmf plus 10]Re13A488 SC-3 
minus 3%; 7500. vicw; HS metal can; case’6 19/64" h x 
4 9/16" 1g x 3 3/4" wd; pyranol filled; two HV stud 
and nut term on por pillars 2 1/k" h and 2"c toc 
on top, also one LV ins solder lug term 3/8" b on 
top; no int gnd connections; two removable "L" mtg 
lbkt ea w/two 9/32" diem holes 2 9/16" c to c and 
5 5/16" ¢ to ¢ from bkt to bkt. i iis 
os Lee 
-481525 CAPACITOR, fixed: 6/18/42 RENGAL9E 16-C-45954-2032 |N16-RC-14005 cc | 26F3k5 ce |M-7465739revl | sc-2 
paper dielectric; 150,000 mmf plus 10 minus 34; 2500 |REL3A488 sc-3 
vdcw; HS metal cen; case 2 5/8" lg x 11/2" diam; SK-3 
Ipyranol filled; one stud and nut term 2 7/32" h on 
> por pillar at one end; ins solder lug term at other 
end; no int gnd connections, 
-481526 CAPACITOR, fixed: 6/18/42 REL 3A488 16-C-54332-4629 CG = j26F416 CG |M-7467455-1 revl|sc-2 
paper dielectric; three sect; 5000/5000/10,000 omr RELBA297 COL {910 6110 140revl{sc-3 (2) 
plus 10 minus 3%; 10,000/10,000/10,000 vdew; HS SE-3 (2) 
metal can; 2 15/16" h x 3 3/4" 1g x 3 3/16" wd; 
pyranol impr and filled; four stud and nut term 2" bh 
on por pillare 1 7/16" x 2" c to.c on top; no int 
gnd connections, one side of all sect common; two 
removable "L" mtg bkt w/ four 9/32” diam holes 4 1/2" 
x 115/16" mtg/c. 
| 7 H 7 Y 1 
-481526-20 CAPACITOR, fixed: 6/18/42 RELGA297 16 -C-54334-7963 
NT-481526 w/ 5,000/5,000/10,000 mf p/m 20f. RE13A468 
-481527 CAPACITOR, fixed: 6/18/42 RE48A175 16-C-45754-9665 |N16-c-11304-50 cc | 25Fr18e ca | P-7763475-8 sc-2 (2) 
paper dielectric; 100,000 mmf plus 10 minus 34; 5@0 |RE13A488 : SK-3 (2) 
vdew; HS metal can; case 1 5/16" h x 15/16" 1g x SK-2 (2) 
11/16" -wa3; pyranol impr and filled; two ins solder SP-1M (3) 
lug term 5/8" c to ¢ on top; no int gd connections; sP (6) 
two integral mtg ft on top w/5/32" wa slot in ea and SX (9) 
1.15/16" c toc. 
-481527-2 1/2 |cAPACITOR, fixed: 6/18/42 RE48A175 16-C-45726-1210 cc = /25F189 sc-3 (2) 
NT-481527 w/100,000 mmf p/m 2 1/a% RELIALBB 
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Pr MANUFACTURER'S ‘i Cor. CONTRACTORS OWG EQUIPMENT 
sestonation NAME AND DESCRIETION oiittmo | aan wo | HCE | orbck Bo | arbck Sue | MERSEK TRO [wren | "Pun “Sten” [icin | on eterna” | ae 
i ' 
-481528 CAPACITOR, fixed: 6/18/42 RE4GA158 16-C-51897-5610 ca 25F457 cG K-8334422rev) SKE-3 (6) 
n . shypoo i 
paper dielectric; 10 mf plus 40 minus 10%;600 vdcw; |REL3A488 ‘ cG CAT #26F bua C5 |R-BAIT revi 
if 
HS metal can; case 3 7/6" 1g x 11/4" wa x 5 3/64" hb 
o/a; oil impr and filled; two ecrew type term 21/64" | | 
bh located on top 2" c to c; no int gnd connection; 
two mtg fl 7/8" wd on eide of case, ea w/two 0.213" 
diam mtg holee 13/32" apart & 3/8" c toc. 
I : } 
-481528--10 CAPACITOR, fixed: 6/18/42 [REKBA158 16-¢-51858-2615 ce | 23F10u 8c-2 (3) 
NT-481528 w/10 mt p/m 10%. RE13A468 sc~3 (3) 
NOTE: SK-2 (3); SE-3 (2), sit r 1 ore nore: | 
ee: T 
~481529 CAPACITOR, fixed: 6/18/42 REYGAZ46 16-¢-20624-5501 |N16-RC-12306 ce = 190G107-521 ca M-74.68486re vO sc-2 
electrolytic; 425 mf; 110 vacw, 60 cyc; werking temp [RE13A549 oG M-7h68486-1, 80-3 
range minus 20° to plus @5°C; case 5 1/2" lg x 
2 3/16" diam; BS metal case; two eacrew term at one 
I H | i 
end; term ins from base; splash proof mtg capa at eR 1 j i i 
end w/opening at one end for leade. me aks 
481530 CAPACITOR, fixed: 6/19 /4e 
ceramic dielectric; 300 mmf; neg temp coef 750 (tol } 
p/m 112.5)mmf/mfd/°c; 900 vaew, 1100v RMS, 60 cyc 
test; case 1 1/8" ig x 0.28" op, 3/16" ID; one end i 
of capacitor soldered to silver pl brass bushing | 
3/8"-32 thd 1/4" 1g and hex cap 1/2" acrose flate, ; 
other term 1a silver pl vrase etrap w/one 1/16" dian 
4 
hole; uninsulated; add suffix indicating capacity | 
i 
tolerance in per cent. 
-481539-10 CAPACITOR, fixed: 6/19/42 Herre N16-C-8294-~3 | CBN /BXL |cc | ve5t130revi 8C~2 
y } sc 
NT-481530 w/300 zmf p/m 10%. a | ; ieee 5 {3) 
-481531 CAPACITOR, variable: 6/19 )h2 | eg) (k-279271-1 BC-2 
CANCELLED: use NT-483075 . _ I 
-481532 CAPACITOR, fixed: 6/19/42 
ceramic dielectric; 47 mmf; zero temp coef (tol p/m | i \ 
30) mmf/mr/°C; 500 vdew, 1100v Rms, 60 cyc; case | 
0.46" 1g x 0.225" max diam; radial wire leads; ! 4 i 
uninsulated; add suffix indicating capacity tolerance | 
if ' H 
in per cent. 
~481532-5 CAPACITOR, fixed: 6/19/42 16-C-16528-8754 |N216-C-8141-5 CBN jD CG K~347238-151rev0 
NT-461532 w/47? mmf p/m Sf. 
con't 
(ae ieee meee Peteell | | | 
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ae 
'Y TY! MAI y 
[ ae ae NAME AND DESCRIPTION arena] AM Bo MANDAP BRE Tm ecw ne. |) vende Sol Manan neh | ean | MMUITArUnEn | com, | corm cna. owe” | maui 
-4.81532-10 CAPACITOR, fixed: 6/19/42 16-C-16538-4254 |Ni6-c-8141-6 CBN |D CG = | K-34 238-58rev0 | SC-2 
NT-481532 w/47 mmf p/m 106. cay |T-7610991-2 BG (3) 
8C~3 
| 
NOTs: SK-2: SK-3: SR (3): SR-5 (3): UE-1, i | SEE Nowe: 
-481533 CAPACITOR, fixed: 6/23/42 
ceramic dielectric; 4 mmf; zero temp coef (tol p/m 30 
mf /mf/°C; 500 vdew, 1300v DC teat; case 7/16" lg x 
7/32" diamjaxial wire leads; ceramic ins; add suffix 
indicating capacity tolerance in per cent. 
7481533-5 CAPACITOR, fixed: 6/23/42 16-C-15559-4840 |NL6-C-8065-900 CER |NPOK'p/m.2 Cw BS0-682049-2i605|ME-10 | 
NT-481533 w/4 mf p/m 0.2 mmf. | i i 
481534 CAPACITOR, fixed: 6/25/42 IREABALLS 
mica; 310 mmf; 500 vdew, 1000v DC teat; case 51/64" |26cho 
lg max x 15/32" wd max x 7/32" d max; molded bakelite 
case; two axial wire leade. 
-481534-D1 CAPACITOR, fixed: 6/25 /ke RE48A148 16-C-29681-4019 cAW | 1469 CAY | T-7608010-49rev7, REM thru 
NT-461534 w/310 mnf p/m 1%; temp coef ltr D. 16cho REM-5 
-481535 CAPACITOR, fixed: 6/26/42 REYBALIS 16-¢ -52890-8960 CW = | D-162034 ME-9 
ipaper dielectric; two sect; 30,000/30,000 mmf plus 10 (RE13A488 ME-10 
minus 36; 1500 vdew ea sect, 4000 vict; RS metal can; 
25/16" » x 1 1/2" 1g x 1" wd; wax impr and filled; 
three hooked wire term 9/16" c to c on bottom 1" max 
lg; no int gnd connections, one side of ea sect 
common; two mtg studs on bottom 7/8" ¢ to c. 
-481535-15 CAPACITOR, fixed: 6/26/42 RELGAL9B 16-C-52893-2735 |NL6-RC-13738 cw | D-162034 CW  |ESP-636830iss2 (MK-9 
INT-481535 w/30,000/30,000 mf p/m 15%. RE13A488 ME-10 
NOTE: SV; SV-1; ME-13 Mod O (2); ME-10 (2); ME-10 Mo}d 5; MK-18 SEE NOTE: 
-481536 CAPACITOR, fixed: 6/26/42 RBYGA139 16-C-42721-5927 
paper dielectric; 10,000 mf plus 10 minus 3%; 1500 {JAN-C-25 
vdew, 4500v DC test; HS metal can; case 1 1/2" 1g x elec 
1" wa x 21/2" hb ofa; oil impr and filled; two por 
ins solder lug term, 3/4" h located on top, spaced 
23/32" c toc; no int gnd connections; strap mtg .not 
supplied. 
-481536-10 CAPACITOR, fixed: 6/26/42 RE46A139 16-C-42742-5937 |N16-C-10504-500 ! 3DA10-152 cw =| D-162057 CW | ESP-638631 ies3 | ME-9 (2) 
NT-461536 w/10,000 mmf p/m 1». JAN -C-25 ME-10 (2) 
elec 
NOTE: ME-10 Mod 5 (2); ME-18 (2); MK-28: ME-29 Mod 2} (2); aaa 2 (2); MB-3)4 Mod 3 (2); MK-| 34 Mod & (2). SEE NOTE 
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i z ' a £Q T 
encnmok NAME AND DESCRIPTION fag ARey se JAN NO | saree ne | Broek Ro [ pee ao baa Panties MFGR ART NUMBER” dae ua Ae ee UseD IN 
j Erie ieee ir 
- 481537 CAPACITOR, fixed: 6/26/42 RE4LBA213 16-C-49375- 6350 cw D-162031 
paper dielectric; 2 mf plus iO minus 3%; 550 vdew, RE13A468 ' 
1200v OC test; MS metal can; case 3 1/2" hx 1 23/32" i | | 
hg x 11/2" wd; wax impr and filled; twe hooked wire { 
) 1 
term 29/32" h 1 1/16" c to c along top ctr line; no 
int end connections; two #8-32 mtg studs 1" c toc on | 
top ctr line. | 
— { 
=461537-10 CAPACITOR, fixed: 6 [ee ]h2 REL AADI3 TSC-NGIGO-O350 fN16-C-11h65-100 | cw . 1p-162032 Tow | BeP-30632i803 [MK-9 
NT-481537 w/2 of p/m leg. REL3AK8S Maie-10 
H 
NOTE: SS; SV; SV-2; ME-16; MK-19; MK-34 Mod 2; MK-3lj Mod 3; ME-| 34 Moa 4. BE my Bee aa 
-481538 CAPACITOR, fixed: 6/29/42 RELGALLO® 16-¢-52633-1610 cD kG-3500 
paper dielectric; 50 mf plus 10 minus 3%; 600 vacw, {RE13A468 cof 26F4k7 
330 vacw, 50-60 cyc; HS metal can; case 5 3/68" hx 
4 9/16" 1g x 3 3/4" wa;  dykanol "A" filled; two | 
solder lug term 7/16" h located on tep, spaced 2” | 
le tee; no int smd connections; vib my nol euppiled. i I | | 
Zz -481538-10 CA ACITOR, fixed: 6/29/42 RE46A110 16-C-52663-1790 | N16-C-11697-160 ~ cb /KG-3500 cw | ES-68206i-2 isal/MK-9 
a NT-461536 w/50 mf p/m 10%. REL3A468 oG 2OP4K7 cw ES-684466-2iss3 {MK-10 (2) 
(ep) NOTE: MK-10 Mod 5 (@); MK-12 (4); MK-12 Mod 1 (4); M|K-18 (4); [MK-3% Mod 2 (4)]; MK-34 Mod 3 (4}); MK-34 Mod & (|4). i SEE NOTE: | 
ales t j = 1 
| ~481539 CA ACITOR, fixed: 6/30/44 iREYBA300 ( 
ica) mica; 130 mmf; 200 vdew; case 3/4" 1g x 9/16" wa x 16c40 
9/32" thk; molded bakelite case; two wire leads. | 
Se) : + |. ———— Je ey i 4 
S “REIS39-D1 CAPACITOR, fixed: 6/30/4u EIBA300 16-C-26816-8875 i ca ]4coc cw | LA-552146-2iss4 | SE 
~ _|NT-461539 w/130 mmf p/m if; temp coef ltr D. 16chO ow #S-682075-1 iss} 
Sc ~481540 |CAPACTTOR, fixed: 6/30/42 tepBaze9 | 
> mica; 12750 amr; 200 vdew; case 1 7/8" lg x i 1/8" waliécho 
Nea x 9/32" thk; molded bakelite case; two wire leads ea 
11/2” lg. } H 
-481540-D 1/2  |CAPACITOR, fixed: 6/30/42 RELBA2Z29 16-C-3 3872-5870 cw 402B cw | ES~€92076-1 iss3] SE 
NT-481540 w/12750 mf p/m 1/2p; temp coef ltr D. 162k 
a ah 
~481542 CA ACITOR, fixed: 7/8/42 RELBA233 
mica; 200 um€; 500 vdew; case 1 1/16" 1g x 15/32" wa |JAN-C-5 
max x 7/32" thk mex} molded bakeliite case; two wire 
leads. 
Con't 
—- = i= aoe | ae ee 
L . _ a L i = ee 
L a a ane } 
Tes 4 
3 1 ae 1 
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-481541-D2 CAPACITOR, fixed: 1/8/42 REWBAQ33 |CM25D2016 16-C-29260-1922 |N16-C-9967-4 32520143 CRW | BSC CRP | DIG96-5019-keubd] sa 
NT-481541 w/200 mmf p/m 2$; temp coef ltr D. JAN-C-5 cD |2aR CRP | 35~5027 SG-1 (2) 
NOTE; SG-2S (2); VD; WD-l. SEE NOTE: 
-481541-D5 CAPACITOR, fixed: 1/8/42 484233 © |CN25D2017 16=C 29265-3402 (ene IR16-C-9967-700 | 3k25102h2 cD (oR 
prr-481541 w/200 mmf p/m 5%; temp coef ltr D. rAN-C-5 crn psc 
-481541-D10 CAPACITOR, fixed: 7/8/42 RE48A233  |CMB5D201K |16-c-29270-3882 N16-C-9967-14 3K2510241 cD |aR 
NT-481541 w/200 mmf p/m 10%; temp coef ltr D. JAN-C-5 caw | 1479 
CRW jBSC 
-481541-E2 CAPACITOR, FIXED: 4/22/48 JAN-C-5 | CM25E201G 16-C-29260-1927 3K2520152 AR/TPS-1B 
Navy Type 481541 w/200 mf p/m 2%; temp coef 
letter E. 
481542 CAPACITOR, fixed: 7/8/42 RELGA233 
mica; 25 mmf; 500 vdcw; case 1 1/16" 1g x 15/32" wd {JAN-C-5 
max x 7/32" thk max; molded bakelite case; two axial 
wire leads. 
-481542-B5 CAPACITOR, FIXED: 5/13/48 16-C-26944-1193 CRP | 35-5100 so-74/ 
Navy Type 481542 w/25 mmf p/m %h; temp coef ltr B. SO-7N 
-481542-D2 CAPACITOR, fixed: 7/8/42 FRE48A233 — |cm25D2506. 16-C-26938-8721 crw |BSC CRP | DLG96-5019-1sub0| SG 
NT-481542 w/25 mmf? p/m 2%; temp coef ltr D. JAN-C-5 cD 2R CRP | 35-5017 SG-1 
caw {1479 86-28 
-481542-D5 CAPACITOR, fixed: 7/8/42 RE48A233 © |CM25D250T 16-C-26944-1202 |N16-C=9799-7 cFW {BSC 
NT-481542 w/25 umf p/m 5%; temp coef ltr D. JAN-C-5 cD aR 
caw 12479 
_s 
481543 CAPACITOR, fixed: 7/8/42 REL8A173 16-C-48801-6441 co} |26F394 CRP |DIC96-5014-1eub0! Sc 
paper dielectric; 1 mf pive 10 minus 3%; 1,500 vdew; |RE13A488 
ES metal can; case 1 7/8" 1g x 1" wd z 4 3/64" h; 
pyranol oil impr and filled; two ecrew type term 
15/64" b on top, epaced 13/16" c to c on por pillars; 
no int gnd connections; one mtg bkt on ea eide ea 
w/two 0.213" diam holes 13/32" x 2 3/8" c toc. 
-481543-10 CAPACITOR, fixed: 7/8 ike RELBALT3 116-C-48820-6431 !N16-C-11431 ca }= 268394 CRP | 35-5057 SG-1 (2) 
NT-461543 w/1 mf p/m 106. RE13A488 8G-2S (2) 
-481544 CAPACITOR, fixed: 7/8/42 RE4BAI73 16-c-4.8803-4190 ce 26F389 CRP | DLG96-5014-2eub0] Sc i 
paper dielectric; 1 mf plue 10 minue 3%; 2,000 vdew; [REI3AK88 H 
HS metal can; case 2 5/8" 1g x 1 3/16" wd x 3 27/64" 
b; pyranol oil impr and filled; two screw type term 
15/64" bh on top, spaced 1 1/8" ¢ to c on por pillareg 
no int gnd connections; one mtg bkt on ea side ea 
w/two 0.213" diam holes 13/32” x 3 1/8" c toc. 
-481544-10 CAPACITOR, fixed: 7/8/42 RE48A173 16-C-48824-4151 |N16-Cc-11434-3 cG =| 26F389 CRP | 35-5059 SG-1 (2) 
NT-481544 w/1 mf p/m 1Of. RE13A408 8c-28 (2) 
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-481545 CAPACITOR, fixed: 7/8/42 iRE4GA173 16-C-51837-2600 cG 26F547 CRY |K-684099-1 SG 
paper dielectric; 10 mf plue 10 minus 3%; 600 vdew; |RB13A408 CG} 25F 339 CRP |DLG96-501K-3sue0}2GB (3) 
IS metal can; case 3 7/8" ig x 1 1/4" wi x 4 4e/6h" cG K-7887805revi a 
In; pyranol ofl impr and filled; two screw type term cG K-856439-35ub3  |VD-1 
1 1/8" h on top, spaced 2" c to c on por pillars; no 
int god connections; one mtg bkt on ea side ea 
w/two 0.213" diam holes 13/32" x 4 3/8" tec. 
—, ras os SS bana nah SS 
~481545-16 CAPACITOR, fixed: 7/8/42 RE4BA17 3 16-C-51858-2605 jN16-C-11671 cG 25F339 CRP | 35-5073 SG-1 (6) 
INT-461545 w/10 mf p/m 10%. REL3A468 \ {ec K-350618-1rev4 |SG-25 (6) 
NOTE: S0-7M; SO-7N. | i i SEE NOTE 
— | | 
-481545-14 CAPACITOR, fixed: 7/8/42 evear73 | 16-C-51868-9810 cG 25F339 CG K-343239-1 revé 
NT-461545 w/10 mf p/m 14g. RELZA463 ; 
ae b +f 
~4B1546 CAPACITOR, fixed: 7/8/42 RELGAZI 
Imica; 400 mmf; 1200 vdew, 2500v BC test; case 1 1/k" [iéche | 
l1g x 1 1/8" wd x 23/64" the; wulded vakeiite case; 
two lug term ea w/one 0,173" diam hole; twe mtg holes 
in case 0.144" diem 1 5/16" c toc. | 
t { | 4 
~481546-B10 CAPACITOR, fixed: 7/8/42 RELGA221 16-C-29930-4013 cp aL con [925 3407 20 TCH (2) H 
NT-461546 w/400 mm? p/m 104; temp coef ltr 3. 16cko ca fj 4-23040 TCH-1 (2) 
NOTE: DH (2); TOH-1 (2) thru TDH-L (2). i SEE NOTE 
-t 
-481546-D2 CAPACITOR, fixed: 7/8/42 RE4BA221 Lie copes coe Si |KQWC1.2-34-2 CRP |DLG-96-5007subl | SG 
NT-481546 w/400 omf p/m 2; temp coef ltr D. 16C40 
7481547 APACITOR, fixed: 7/B/ue | j 
ISUPERSEDED: for replacement use NT-481999. _S 
~481548 CAPACITOR, vartable: 7/6/4e 16-C-61124-1631 | NW16-C-12301 CFW | SB2781 CRP | DLG35-5025aubl | SC-1 (3) 
air; plate meshing type single sect; 10 to 140 mmf; N16~C-42309 | sG-a3 (3) 
SLC; 0.015" air gap; i 3/4" lg x 31/32" wd x 1 7/32" | 
h shaft encl in housing w/eplit buehing and lock nut { 
shaft 3/16" diam x 17/32" lg o/a; scdr adj; nickel i 
t 
pl piates; 360 deg rotation; post term for stator, | 
lug term for rotor on RH side; two mtg stude tapped | 
L for #4-36 screw en 21/32" mtg/c. | 
b - -- = | — = —e ——+ a i a — oe 
— ——L. 
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-481549 CAPACITOR, fixed: Tlat/ae JRELBAITY 
paper dielectric; 500,000 mmf; 600 vdcw; HS metal IREL3AL88 
can; case 1 3/16" 1g x 11/16" wd x 2" h; ofl impr 
and filled; two solder lug term on bottom 1/2" c to c} 
no int gnd connections; one mtg bkt on ea side ea 
w/one 0.140" diam holes 1 1/2" c toc. 
-461549-10 CAPACITOR, fixed: yet /se REYBAL7 4 16-C-47296-9539 |N16-C-11354-2 cBY |7667 cwe | 46z250 RBL (8) 
INT-481549 w/500,000 mmf p/m 104. RE13A468 CTD |oM-650-B CNA |D-744 RBL-1 (8) 
NOTE: RBL-2 (8); RBL-3 (8); RBL-4 (7); RBL-5 (8)5-RBIL~6 (8) SEE NOTE 
-481550 CAPACITOR, fixed: tlet/se RE4GALTS 16-C-48795-9539 CBY [7668 cwq | 48x251 RBL-3 (8) 
paper dielectric; 1 mf plus 10 minus 3%; 600 vdcw; RE13A488 CTD | OM-601-B CNA | D-744 
HS metal cen; case 1 3/16" 1g x 11/16" wa x 2" h; 
oil impr and filled; two solder lug term on bottam 
1/2" c to cj; no int gnd connections; one mtg bkt on 
ea side ea w/one 0.140" diam hole 1 1/2" c toc. 
: fe es 
-481550-10 CAPACITOR, fixed: Tet sue RELBA174 16-C-48816-9539 |N16-C-11408 3DB1.601-6 CID | OM-601-B CNA jD-74b RBL (8) 
NT-481550 w/1 uf p/m 10f. FREL3A488 RBL-1 (8) 


NOTE: RBL-2 (10); RBL-4 (7); RBL-5 (10); RBL-6 (10). 
| eran a ae ee aE re Wine a Ee OE ES a ES 
-481551 CAPACITOR, fixed: 1/27/%e IRESALAT 16-C-48795-9620 
paper dielectric; 1 mf plus 10 minus 34; 600 vdew; {REL Z3A488 
IES metal can; case 1 3/16" 1g x 11/16" wi x 2" h; oil 


impr and filled; two screw type term 1/2" h located 


SEE NOTE: 


on top 1/2” ¢ to c; no int gnd connections; two mtg 


fl on bottom of case, ea w/ one 0.140" diam mtg 
holes 11/2" c toc. 
~181551-10 CAPACITOR, fixed: T/e7/42 REMBALAT 16-C-48817-3020 |NL6-C-11409 CTD [om-601 CNA |D-745 RBL(2) 
NT-481551 w/1 mf p/m 10%. RELZ A486 /RBL-1(2) 
NOTE: RBL-2; RBL-5; RBL-6. SEE NOTE 
-481552 CAPACITOR, fixed: 6/29/42 IRE4BA110 r CRY | 72053-502 CRY {P-720555-17subl5 {SA 
L CANCELLED: same as NT-481349, { { 
-481553 CAPACITOR, fixed: 7/13/42 REWSAI51 
mica; 1,000 mf; 500 vdew, 1000v DC teat; case JAN-C-5 
11/32" max 1g x 41/64" max wa x 11/32" tak max; 
molded bakelite case; one wire lead 1 1/2" lg at ea 
\ jena. | | i | i j i i 
7481553-B10  |CAPACITOR, fixed: Thi3/ue REA@AI5i  [CMAOBIO2E T6-C-31090-4330 IN16-0-10085-16 cp [aun : 
NT-481553 ¥/1000 umf p/m 10%; temp coef ltr B. JAN-C-5 ME-10 Mods} 
NOTE: MK-10; MB-18; ME-28; MK-29 Mod 2; MK-34 Mod 2; |ME-34 Mod }3 ;MK-34 Mod h. SEE NOTE 
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DESIGNATION NAME AND DESCRIPTION OR SPEC NO JAN NO STOCK NO STOCK NO STOCK Wo sigrock NO MFGR | PART NUMBER | rracton OR PART NO USED a” 
— fo eee pence Ee 
-481554+ ‘ARTABLE &ik CAPACT'ROR: 7/31/42 16-C-59508-8382 CNA | S8~-35 CNA | D-808 RBL thru 
air; plate meaning type, single sect; 6 to 37 mmf; | dated7/2u/u2 } RBL-3 
SLC; 0.026" air gap; 2 5/32" 1g x 1 19/32" wa x ' j 
1.15/16" h, anaft i/¥" diam x 1 5/16" 1g FMS, bushing 
7/16" lg x 7/16"-27 thd; round shaft adj; 9 plates; 
18@ deg rotation; isolantite ins; lug term for retor, | 
jatud term for atetor; 2 mtg noles in base w/two #6-32 | 
tapped, holes 3/k" c toc. | 
= 7 | | ian 1 
~4.82555 ARIABLE AIR CAPACITOR: 7/31/42 16-C-60516-7634 | N16-C-12370 CNA | SS-90 cra | D-809 REL thru 
air; plate meshing type, single sect; & te 95 mf; dated 7/20/Ka | RBL-32 
SLC; J@00 vdew; 2 5/32" 1g x i 19/32" wd x 1 15/16" b 
anaft 1/4" diem x 15/16" 1g FMS, bushing 7/16" le x 
7/16"-27 tha; round shaft adj; 15 plates; 180 deg 
rotation; lsolantite ins; lug term for rotor, atud j 
! 
term for stator; 2 mtg holes in base w/two #6-32 i 
tapped holes 3/4" 9 to c. 
-4.81556 WARTABLE AIR CAPACITOR: 7/31/42 16-C-60061-~3458 |N16-C-12350 om USL-50 CNA 7D-815 RBL{3) 
air; plate meshing type single sect; 5 to 55 umf; dated 7/20/4d RBL~1(3) 
i 
SLC; 500 vdew; 1 3/16" 1g x 31/32" wd x 1 3/16" h RBL-2 
shaft 3/16" diam x 1/8" 1g bushing 13/32" ig x 1/k* RBL-3(2) 
diam locking type; scdr adj; sixteen aluminum plates; i 
360 deg rotation; steatite Ina; poat term for stator, 
lug term for rotor; panel mtg ey two mtg holes with 
#4-40 tha 21/32" ¢ toc. | | { 
—— . on ~ + 
-481557 VARIABLM AIR CAPACITOR: V/31/s2 16-C-60283-1721 | N16-C-12360 CNA J} USL-75 CNA | D-815 REL (4) 
air; plate meshing type aingle sect; 6 to 75 mnf; dateda7/20/42 | RBL~1 (4) 
SLC; 50C vdcw; i 3/8" 1g x 31/32" wd x 1 3/16" n ; RBL-2 
shaft 3/16" diam x 1/8" 1g bushing 13/32” lg x 1/4" | RBL~3 (3) 
diam looking type; sodr adj; twenty-two aluminum 
plates; 36@ deg rotation; steatite ina; post term 
for stator, lug term for rotor;p anel mtg by two mtg 
fnoles_w/#h-h0 tha 21/32" ¢ to c. 
BE 0 ees eee eee | 
us i! one cia 2a i i 
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-481558 [VARIABLE AIR CAPACITOR: 131742 h6-c-60730-8111 {1126-c-12375 wa {ust-100 cwa {D-815 RBL (2) 
lair; plate meshing type, single sect; 8 to 100 mf; dated 7/20/he thru 
ISLC; 500 vdew;, 1 9/16" lg x 31/32" wd x 1 3/16" h, RBL-3 (2) 
shaft 3/16" diam x 1/8" 1g, pushing 13/32" 1g x 1/4" 
diam locking type; ecdr adj; twenty-eight aluminum 
plates; 360 deg rotation; steatite ins; post term 
for stator, lug term for rotor; panel mtd by two mtg 
holes w/fl-40 tnq 21/32" ¢ toc, 
7481559 CAPACITOR, fixed: 1/31/4e REYBALLB 
mica; 45 mm?; 500 vdew; case 51/64" 1g max x 15/32" |JAN-C-5 
wa max x 7/32" a max; molded bakelite case; two axial 
wire leads. 
-481559-A5 CAPACITOR, fixed: 7/31/42 REAGALNS = | CM2@ALSOT 16-C-27550-6991 CAW 41468 CNA |D-774 RBL 
INT-461559 w/45 mmf p/m 5h; temp coef ltr A. RBL-1 
RBL- 
RBL-5 
RBL-6 
nm 
-481559-B5 CAPACITOR, fixed: 7/31/42 REYBALLE — | CM20B450o 16-C-27550-6996 |N16-C-9843-75  |R16-C-9843-29 47X358iseB RBL-3 
INT-481559 w/45 mmf p/m 9%; temp coef ltr B. JAN-C-5 N16-C-9843-76 RBL-4 
CMR | OXM 
cD | SWL 
aS a 
481560 CAPACITOR, fixed: 1/31/42 REMBALS3 
nica; 8000 mmf; 300 vdew; case 53/64" 1g x 53/64" wa | 26CKO 
ix 9/32" d max; molded bakelite case; two axial wire 
leads. 
E +t a a 1 
-481560-A10 CAPACITOR, fixed: 7/31/42 TREY8ALL 3 16-C~ 33226-8095 CAW 11467 CNA ID-775 RBL( 2) 
INT-481560 w/8000 mmf p/m 10%; temp coef ltr A, L6cho cD W RBL-1 (2) 
cs |MW RBL~2 (2) 
CMR |W RBL-5 (2) 
L CAN {c L RBL-6 (2) 
-481560-B5 CAPACITOR, fixed: 7/31/42 IRELBALL 16-C~33221-7620 |N16-C-10470.3 cAN [cL 
INT-481560 w/8000 mf p/m 54; temp coef ltr B. 16C40 cD WL 
: CSL | MWB 
CAW | 1K67L 
CMR | WXM 
Con't 
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ee, NAME AND DESCRIPTION eWind"o | vam no | CEC we” | srock to | rock Yeo | MSHS RS [ron [Mati “Rian frcin| Tan”nant no" | “use m 
T 
-481560-B10 CAPACITOR, fixed: 7/31/he RELGALES 16-C- 33226-8100 {N16-C-10470 cAN ICL CWQ | K7KR46 RBL-3{2} | 
NT-'81560 w/800® maf p/m 10%; temp coef ltr B. 16ch0 cp [1WL COL 1909 2803 20 RBL-h(2) 
joaw |is67L TCS(23} 
CSL [MWB TcS-1(16) 
i 
| CMR =| WXM TCS-2(16) 
CAN /C-C6280 TCs-3{9) | 
NOTE: ‘TeS-4(23); ToS-5(23). | I ! see nore_| 
: + ; 
-481560-B20 CAPACITOR, fixed: T/31f/4e RELGALY3 16-C- 33232-1580 |NL6-C-1LO470-2 CAN |CL COL 4909 2803 kOrevi | RBL 
NT-481560 w/00@ mmf p/m 206; temp coef ltr B. 16C40 i cp | 1WLS caz |co-787 RBL-L 
1 
cs iM ! j RBL-2 | 
1 i 
1 | } caw |1467L } TCS-6(2) 
i 
i 
cMR =| WEM TCS-7 ' 
csL | Mwew 28-8 
NOTE: TCS-9; TCS-10(9); TCS-11(9); TCS-12(19). i 3 | aes H 
-481560-C5 ICAPACIVOR, FIXED: 3/9/48 PRELBALLS 16-0-33221-7625 | ciw HL67tsT CSM | 
INavy Type 4815€0 w/8000 mf p/m 5%; temp coef letter [RE4BAI54 
Ic. 
198 ; + cs - - = 2 “5 + = 
~HOL561 CAPACITOR, FIXED: 7/32/Ka REL3ZA483 L6-C-53584-3009 CIE 
CANCELLED: use Ravy Type 481953. REABAL23 
- = 4 | —_——| = hone 
~481561-10 CAPACITOR, fixed: 7/31 /h2 IRE13A488 16-C~5 3640-6621 3DA500-70.7  |CIE | SBAT-55 ON 
INT-481562. w/500,000 mmf p/m 10% ee sect. IRE48A128 | 
481562 CAPACITOR, fixed: 7/31/he REL3ANB8 16-C-54500-6326 CIE | 6BAT-222 
peper dielectric; three sect; 250,000 mf plus 10 RELAAL2S 
minus 3% ea sect; 60® vdcw ea sect, 1200 vdct; . 
HS metal can; case 2" lg x 1 3/+" wi x 7/8" h; -eil 
filled; three solder lug term 1/2" h en top, apaced 
1/2" c te c; all sect int gnd; two mtg ft 3/8" wd 
flush w/vottom, w/3/16" diam mtg holes, spaced 
23/8" c tec. zie _t a = { 
-481562-10 CAPACITOR, fixed: 7/31/42 1 3A488 16-C~ 545121838 jCIZ |6BAT-222 oN 
Nr-481562 w/250,000 amf p/m 10% ea sect. 4AA128 L | ! 
fecal oleae = | ie ra [ E 4 
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-481563 CAPACITOR, fixed: 8/1/42 FRE48A110 16-~C-51457-2140 DAH-1 
paper dielectric; 8 mf plus 10 minus 3%; 60 vdcw; HS /RE13A488 
metal canj case 4 3/4" h x 3 3/4" lg x 1 1/4" wa ofa; 
mineral oil Jmpr and filled; two solder lug term 3/8" 
h located on ‘cop, spaced 2" c toc; no int gnd 
connectione; bkt mtg not supplied. 
-481563-10 CAPACITOR, fixed: 8/1/42 RE48A110 16-C-51478-2131 CFT /¥-36695-1 issB {DAH-1 
wr-481563 w/8 mf p/m 10h, PRE12A488 
-481564 CAPACITOR ASSEMBLY: 8/1/42 16-C-66216-6868 crr CT |F-35519-1 issp | DAE 
c/o three fixed mica capacitors fastened together DAH-1 
land connected in parallel to have cap of 644 umf p/m 
1p, 500 vdew, temp coef ltr C3 1 1/16" lg x 3/4" wa 
x 3/4" a; mtd by axial wire leads. 
-481565 CAPACITOR ASSEMBLY: 8/1/42 16-c-66216-9918 crr “\cRt [F-35515-1 ieap (DAE 
c/o three fixed mica capacitors fastened together and IDAH- 1 
connected in parallel to have cap of 3810 mf p/m 1b, 
500 vdcw, temp coef ltr cj case 1 1/16"1g x 3/4"wd x 
3/4"a; mtd by axial wire leads. 
[7461566 ‘CAPACITOR ASSEMBLY: 8/1/42 16-c-66217-3637 ~] crr cer frase teed {pan (2) | 
c/o three fixed mica capacitors fastened together and DAE-1 
connected in parallel to have cap of 9435 mf p/m 1%, 
500 vdew, temp coef ltr C3 case 1 1/16"1g x 3/4"wd x 
3/4"d; mtd by axial wire leads. 
-481567 GAPACTEOR, Fizea: eae RELBAL63 
paper dielectric; 10,000 mmf; HS metal can; case RE13A488 
11/4" 1g x 3/8" diam; mineral oil impr; two axial 
wire leads; no int gnd connection; ins case. 
~WOi567-5 CAPACTIOR, fixed? Bfepue REGORIO T6=-C-HSE9E-O 796 -O10.L (Cle /PI-135— CGE P-TGOB-5 |OAG 
INT-481567 w/10000 umf p/m 5%. JRE13A468 : 
-481567-10 CAPACITOR, fixed: 8/2/42 RELGAL63 16-C- 42736-9796 cBY /3412BB CNA’ |D.827 RAO-2 (8) 
INT-481567 w/10000 mmf p/m 10%. RELZA4BS cAW |338T cW@ | 46x360revF RAQ-3 (9) 
CIE |PT-135 CNA |B-369-42-6 RAO-4 (9) 
INOTE: RAO-5 (7); RAO-6 (8); RAO-7 (8); RAO-8 (2); RAO|-9 (8); RBIH-1 (8); RBH-2 |(8); RRH-3 (8); |RBL. SEE NOTE 
=W81567-20 CAPACITOR, fixed: O/a/he FREGGAIO3 ISS=O=NETET BOT 3DA10-40 CIE |PT-135 cGG [P-1ho8 OAG 
NT -481567 w/10,000 mf p/m 20%. [RE13A488 CAW 338 cHY = |co-0004 
Con't 
7 ; 7 1 1 1 
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NAVY TYPE T Navy DwG STANDARD NAVY ESO ASO SIGNAL CORPS MANUFACTURER'S | Con. | CONTRACTOR'S DWG | EQUIPMENT 


DESIGNATION NAME AND DESCRIPTION OR SPEC NO vAN NO sTOCK NO STOCK N® STOCK NO STOCK NO MFGR PART NUMBER TRACTOR OR PART R® USED IN 
2 pe ote aha. bs ! at 4 _t ' 
-4.81567-A CAPACITOR, fixed: 2/2/45 REKBAIS3 | | 
paper dielectric; 10,000 mmf; 600 vaews HS metal can; ' i i | : i 
| 
jcase i i/h” 1g x 3/8" dian; mineral oil impr; two | | i | 
axial tinned copper braid leads 2 3/4" 1g; no int gna | | 
} if 
i | 
corsection; ins case; same as NT-'8156/ except hae | \ 
tinned copper braid leade Instead of #2 | i | 
~481567-A10 CAPACITOR, fixed: 2/2/ns REYBAIGZ jf 16-C-42736-9796 jesr 1 P-§529 CHL |46A02], issB | | 
i 
NT-481567-A w/10,000 mmf p/m 10%. PELIAG8S i | | 
481568 CAPACITOR, fixed: 8/2/42 | | 
paper dielectrics; 50,000 mmf; 690 vdew; 15 metal can |i i | | 
w/ina sleeve; case 15/8" 1g x 5/8" max diam; wax i 
er mineral eil impr; two azial wire leads; no int gud | 
connectien. 1 
came | eel sh 
~481568-10 CAPACITOR, flxed: $/2/4e RELBA163 16-C-44257-2345 |N16-C~11152-31 i CMA | 'TP-415 cG v-8056080 }RAQ~2 (2) | 
‘ | 
NT~481568 w/50,000 mmf p/m 104. JRELZANOS | CSF |G CNA |B-827 thru 
| cv [34838 cwq | 46x363cher RAO-8 (2) 
i 
CSF | PX-39B17-A CBM | 744-874 RBH-1 
cor |PPXOuB cw BA~10055-233 RBE-2 
cD b16S5 18816 |RBE-3 
COL {931 2220 00 08-1 
i 
{ 
: NOTE: ‘POU; TCH-1; TDA; TDH-i thru TDA-&. aa oe a on i cf Bone toe, a SEE NOTE | 
-481569 CAPACITOR, FIXED: §/2/h2 RESSAIG3 — | H 
paper dielectric; 10C000 mf; 400 vdew; paper case REL 3A483 
lw/ina sleeve; case 1 1/2" lg x 1/2" diam, wax impr 
land filled; two axial wine leads; no int @nd connec- 
tion. | 
a Be oS ee sh cat } + / 
~/,81569-10 CAPACITOR, fixed: 8/2/42 REYBA163 16-C-45773-8210 csr |¢ CNA |D-827 RAO-2 (14) 
NT-481569 w/209,000 mmr p/m LOD. RELZAG8S cBV | A‘7830 cwe =| 46X37icheF RAQ-3 (13) 
\ cb Drkpi RAO-4 (13) 
1 CAW | 2B-4oO270 RAO-5 (11) 
CMA | TPL2B RAO-6 (14) 
NOTE: RAO-7 (14); RAO-9 (14); RBH-1 (14); RBK-2 (14); [RBH-3 (14) 4 [SEE NoTE 
~481569-20 CAPACITOR, fixed: 8/2/42 RELBAL63 16 -C - 45 805 -6336 CMA | TP-428 DAK (29) 
Int -481569 w/100,000 maf p/m 20%. REL 3AL 88 CD | BTAPL 
CAW |ZB-ho270 
i Con't i 
=i 
Ls at a see as ee at ot ae i : Retr er il ee | rae £2 i | 
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— 
NAVY GWG iT) ? .: = 
[ DESIGNATION NAME AND DESCRIPTION OR SPEC NO JAN NO PrgTOCK No" stock (NO stock Sno Sirock no” |MFGR | Moan “Rumucn Iracron| OR ART No nose _ i 
481569-25 CAPACITOR, fixed: 8/2/h2 RE4BA163 1.6-C-45814-8680 cay | 6195aP bo-1 
INT-481569 w/100,000 umf p/m 25%. RE13A488 cp DT4PL L0-2 
CAW | ZB-40270 L0-3 
CSF ;AD LOo-4 
CMA | TP-428 
cay | 3462 
-481570 CAPACITOR, fixed: 8/2/42 REBA163 ig 
paper dielectric; 100,000 mf; 600 vdcw; paper case RE13A488 
w/ ins sleeve; case 2" lg x 11/16" diam; wax impr and 
filled; two axial wire leads;no int gnd connection. | 
-481570-10 CAPACITOR, fixed: 8/2/42 RELBA163 16-C-45777 -3366 cD = |DTOP2 CTH |c-1003 RAO-2 (4) 
INT-481570 w/100,000 mmf p/m 10%. REL3A488 csr |¢ CNA /D-827 OAY (4) 
cBY |A3486 cwQ | 4636-1 ieeF RAO-3 (3) 
CSF [AD RAO-4 (3) 
NOTE: RAO-5 (3); RAO-6 (4); RAO-7 (4); RAO“9 (4); RBIH-1 (4); RiBH-2 (4); RBA-31(4), SEE NOTE 
ned 
-481572 CAPACITOR, fixed: 8/2/ke RELBA163 
paper dielectric; 250,000 mmf; 200 vdcw; HS metal RE13A488 
can; case 2" lg x 1/2" diam; wax impr and filled;two 
axial wire leads; no int gnd connections; add suffix 
indicating capacity tolerance in per cent, 
-481572-10 CAPACITOR, fixed: 8/2/h2 RELBALG3 16-C-H6340-4233 CNA | DBCT RAO-2 
NT-481571 w/250,000 mmf p/m 10%. REL3 A488 
-481572 CAPACITOR, fixed: 8/2/ke RE4BA163 | 
paper dielectric; 1 mf; 200 vdcw; paper case; case RE13A488 
21/2" 1g x 3/k" diam; wax impr and filled; two axial 
wire leads; no int gnd connection, 
-481572-10 CAPACITOR, fixed: 8/2/42 RE48A163 16-C-48810-5808 cay |7652 CNA |D-827 RAO-2 (3) 
INT-481572 w/1 mf p/m 10%, REL3A483 CSF JAG RAO-3 (4) 
NOTE: RAO-4 (4); RAO-5 (3)3 RAO-6 (3): RAO-7 (3); RA|O-9 (3); R[BH-1 (3) thru RIBR-3 (3). SEE NOTE 
-481573 CAPACITOR, variable: 8/3/42 16-C-62065-1772 CNA |UK-10 CNA |D-829rev0 RAO-2 
air; plate mesking type dual stator, single rotor; 3 RAO-6 
to 7 amf/3 to 7 omf; SLC/SLC; 1000 vdcw; case 1 1/16" 
1g x 31/32" wd x 1 11/32" hb shaft assembled w/nut 
and collar 1/4" diam x 9/32" 1g o/a; round shaft; 
360 deg rotation in either direction; ceramic ins} 
post term for stator, lug term for rotor; two mtg 
holes v/#h-4O thd on 21/32" mte/c. | 
| eet 
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SHEET 48 - 542 
i AL CORPS | MANUFACTURER'S | Con. | CONTRACTOR'S BWG | EQUIPMENT 
BO sation NAME AND DESCRIPTION pee JAN NO | ee eas sibeK: NO stack eo agrock NO ea PART NUMBER | YRacton OR PART Ne | USEO IN 
4 4 T 
481574 CAPACITOR, variable: 8/3/42 16-C-58293-1762 CNA |SA-11-A cna |D-894rev0 RAO-2 | 
H | 
air; plate meshing type simgle sect; 3 to 10 anf} t } H Hy | RBK~2 Hl 
SLC; 1000 vdew; case 1 1/8" 1g x1" wi x 2 3/16" h | | REH-2 
shaft 1/k" diam x 1" 1g bushing 3/16” lg x 3/8"-32 RBE-3 
thd; rounded shaft adj; eight plates; 36@ deg rv- i 
tation; lug term; single hole mtg wy 3/$" diem mtg 
pushing or panel mtg by four 9/64" diam holes in | 
panel on 5/8" x 1 11/16" mtg/c. | | { } | 
481575 CAPACITOR, variable: 8/3/20 16-C-64652-1001 }w16-0-12235 CNA )M-30 CNA | D-832 Rae-2 (3) 
mica; compression type, single sect; 5 to 30 maf; 300 j datea6/26/#2 |RAO-6 (3) 
vdew; case 13/16" lg x 5/8" wa x 11/16" h; two solder | H RAQ-7 (3) 
lug term ea w/ 1/8" diam hole; mtd by term; slotted RAO-9 (3) 
y) | 
screw adj; teolantite base. | | RBE-1 } 
| 
3 NOTE: RBH-2; RBH-3. i i SEE NOTE 
: " ft : 4 = ! NO} 
-481576 Tcapacttor, fixed: 8/3/42 \ ; J \ 
ceramic dielectric; 5 mmf; zero temp coef (tol p/n | | { 
30) omf/me/ °C; LOCO vdew; case 0.46" 1g x @.225" wax} 5 
diam; radial wire leads; unineulated; add suffix 
| | H H 
indicating capacity telerance in per cent. | i 
} en ee ae ae ee ee cee = a So | ee = ; — 
~481576-10 CAPACITOR, fixed: 8/3/i2 | 16-C-25629-4850 CBN {class D CEZ |C®-995-A ; BM i 
NT-4}81576 w/5 mmf p/m 0.5 mf. f j { ee ‘i 
ro 7 ‘i a - aa = os = 7 T 
i i i H 
~481576 -20 CAPACITOR, fixed: 8/3/42 16-0-15637-8048 | CBN | 8132 ona {9-825 RA@-2 i 
NT-481576 w/5 amp p/m 1 mf. ‘cna |D cwQ | 47X332 (RAO-3 
| 1 } axe 
NOTE; RAG-4 thru RAO-7; RA®-9. | | i L SEE NOTE 
bE - 
| = a - 
-481577T CAPACITOR, fixed: 8/3 /h2 ' 
ceramic dielectric; 10 mmf; neg temp coef Th® {tol { i 
y/m 111) mmf/mf/®C; 500 vdew; case 0.46" 1g x 0.225" | 
max diam; radial wire leads; uninsulated; add euffix | 
indicating capacity tolerance in per cent. ts i | 4 
-48i577-10 CAPACITOR, fixed: B737h2 16-€-15924-BIB1L jN16-C-8090-7 CBN | 813N CW [47%333 RAO-2 (2) 
NT-481577 «/10 mmf p/m 108. CNA |D Rao-3 (2) 
NOTE; RAO-4 (2); RA@-5 (2); RAO-6 (2); RAO-7 (2); RA@]-9 (2). ' SEE NOTE | 
syensze CAPACITOR, Fixed: 8/3/42 | 
ceramic dielectric; 25 mmf; zero temp coef (tol p/m 1 
30) mme/me/°C; 508 vdcw; care 0.46" 1g x 0.225" max 
| | 
diam; radial wire leads; uninsulated; add suffix | } | 
i | indicating capacity tolerance in per cent. | L = = af ees = 
"i TkDO aa | A-826~TrevA RAO-2 
-481578-2 CAPACITOR, fixed: 8/3 fue | 16-C-16203~8085 ; | cbe 8132 cme | revi 
i NT-481578 w/25 maf p/m 24. } = 5 es 
16 -C-16228-8056 . aah oa 
2481578-5 CAPACITOR, FIXND: 3/14/49 ; ? cBy }D ca | 21438932 SCR-300-A 
Navy Type 881578 w/25 maf p/m = CBN { 6132 cPR | 305-1457 
j CARD | B-25 d 
= ° — SHEET 48.542 
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SHEET 4g _ 5u3 


* 
NAVY DWG STANDARD NAVY iS N. CORPS ANU FACTURER’S Con OR’! DWG EQUIPMENT 
is DESIGNATION NAME. -ANO~ (DESCRIPTION OR SPEC HO JAN NO | ‘STOCK NO" i stock ‘No stock’ NO SGrock No. |MFGR | PART NUMBER [rmcron| “COR PART NO USED IN 
-481579 CAPACITOR, ‘fixed: 8/3/42 REYSA301 
mica; 1,000 mmf; 500 vdcw; case 1 1/k” 1g x 5/8" wa 16C4O 
x 1/4" thk; molded bakelite case; two solder lug term 
on front sides ea w/one 5/32" hole on 1 3/4" ctrs two 
9/64" diam holes in back of case 11/k"c toc. 
-481579-A10 CAPACITOR, fixed: 8/3/42 ‘RELEA301 16-C-31090-4555 |N16-C-10084-3 cAW {1460 CNA {D-830 RAO-2 
NT-481579 w/1,000 mmf p/m 10%; temp coef ltr a, 16cho RAO-6 
NOTE: RAO-7; RAO-9. SEE NOTE 
-481579-B10 CAPACITOR, FIXED: 11/17/47 RE48A301 16-C-31090-4560 caw | 1460 cnA | D-830 RAO-2 
Navy Type 481579 w/1000 mf p/m 10}; temp coef RELGALSY RAO-6 
letter B. RAO-7 
RAO-9 
ia T 
-481580 CAPACITOR, fixed: 8/5/ke REL8A139 16-C-45764-2698 
paper dielectric; 100,000 mf plus 10 minus 3%; 2500 /REL3A438 
'vdew; HS metal can; case 3 3/4" lg x 11/4" wa x 
3.1/4" b o/a; pyranol impr and filled; two por ins 
screw type term 1 1/32" h, located on top, spaced 
2" c to c; no int gnd connections; strap mtg not 
supplied. au 
a cic a a ce 
-481580-5 CAPACITOR, fixed: 8/5/4e RELGA139 16-C-45743-~2698 | N16-c-11437-10 cc | 26Fk00 ce |P-7764206-3rev3 | TAQ-10 
NT-481580 w/100,000 mmf p/m 5%. REL3ZA483 ; ; 
481561 CAPACITOR, fixed: 8/5/ke RELBA139 16-C-49184-2698 |N16-C-11494-7 cG = ja3F1l22 CG = {P-7763477-Grev2 | TAQ-10 (2) 


paper dielectric; 2 mf plus 10 minus 3%; 2500 vdew; {RB13A488 
HS metal cam; case 3 3/4" lg x 11/k"wix 4 19/32" b 
o/a; pyranol impr and filled; two por ins screw type 


term 11/32" h, located on top spaced 2” c to o} no 
int gnd connections; strap mtd not supplied. 

-481582 CAPACITOR, fixed: 8/5/42 RELBA139 16-C-49944-3179 {N16-c-11578-9 cc 23F123 cc | P-7763477-Trev2 |TAQ-10 (3) 
paper dielectric; 4 mf plus 10 minue 3%; 2500 vdew; {RE13A488 
HS metal can; case 3 3/4" 1g x 4 9/16"ya x 4" b ofa; 


jpyranol impr and filled; two porins screw type term 


11/32" h, located on top spaced 2" ¢ to c; no int 
@nd connections; strap mtg not supplied. 


- 481583 CAPACITOR, fixed: 8/5/42 RE48A110 16-C-51841-8951 }N16-c-11680-32 CG 23F112 cG P-7763476-1l2rev4| TBA-8 
Ipaper-dielectric; 10 mf plus 10 minus 3%; 1500 vdew; |RB13A488 TBA-9 
HS metal can; 4 19/32" h x 3 3/4" 1g x 3 3/16" wa; TBA-11(2) 
pyranol filled; two solder lug term 1/2” h located TBA-12(2) 
on top, spaced 2" c to c; no int gnd connections; TBA-13(2) 
okt mtd TBA (9) 


| 
| 
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NAVY TYPK i F S T 5 
; SSS t t~ aii i = — ray 
481 58h CAPACITOR, fixed: 8/6/u2 REYSA1T2 16-C-54 782-3877 ca = | 187236 CG | M-7467456 reve | sc-2 
paper dielectric; three sect (delte connected); 20 nf] pei 3A4e8 i ' | eo 2) 
{plus iG minue 34; 800 view; 90v AC workiz 66 i | | { H SK-2 (2) 
cycles; HS metal can; & 1/2" 1g x 4" wa x 4 51/64" by Sk-3 (2) 
pyranol askarel filled; three screw type term 1/2" h | i 
on top of case 1 L/h" c te ¢; no int end ections; 
one "L" mtg bkt on ea sides ea w/ two 9/32" diam 
holes 3 3/8" x 4 3/k" © to c at dettem ot case. 4 
_— —| t 
481585 CAPACITOR, fixed: 8/8/42 REGSAL31 
mica; 90 umf; 500 max vacw, 2 amp at 3000 kc, 1 amp 2ECUS 
at 100 kc, 0.3 amp at 300 kc, G.i amp at 100 xe; | i | 
i 
case 2 5/16" lg x 1 17/64" wa x 1 27/32" max bj mold- H \ 
ed low loss phenolic case; 2 siud term on top tha | 
7/16" h, 1 5/8" c te 2 mtg ft, 1 ea end,w/hele 
Hy | 
13/64" diam 2 5/8 mtg/c; add suffix indicating capa- H { | H j 
city tolerance in per cent. 
-481585-Be ICAPACLTOR, FEXED: 6/25/48 REL8A13iF 16 -C-28365-3034 [N16-C-9923-15 Caw [i550 
Navy Type 481595 w/90 mmf p/m 26; temp cuef letter B. jLECkO 
— — fe _ 1 —| — fo 
~481585-C2 CAPACITOR, fixed: 3/8/u2 FELGAL31 116-C~28 365-3058 |N16-C-9923-15 | 815-C.. CAW 11550-334 CAY | 7608226-17 TDE 
NT-481585 w/90 maf p/m 24; temp coef itr C, LECLO 9924-54-10 TDE-1 
| 
NOTE: TDE-2; TDE-3. EE NOTE 
pig Pe SES = | : = ee ae oe = 
481586 CAPACITOR, fixed: 8/8/42 REABAL32 
mica; 500 mmf; 5,000 vdew, 5.5 amp at 3000 kc, 3.5 16cL0 
amp at 1000 kc, 2.25 emp at 300 kc, 1.5 amp at 100 ke 
case 25/16" le x 1 17/64" wa x 1 27/32" bh; molded 
bakelite case; two stud term on top 7/16" 1g 15/8" 
c te c; two mtg feet w/ twe 3/16" diem mtg holea Hl 
25/8" c toc. i 
~4.81586-B5 CAPACITOR, fixed: B/87u2 RELBAL ST 16-C- 30164-1726 CAW 1 1550-332 GOL [906 3503 iOrevi | 
INT-181586 w/500 mmf p/m ‘3 temp coef ltr B. 16C4O zt 
-481586-C2 CAPACITOR, fixed: 8/8/42 RELBAL31 16-C-30158-9248 |¥16-C-1002h-10 CAW | 1550-332 car 760822619 TDE 
NT-461586 w/500 mmf p/m 2%; temp coef ltr C. 416ck0 TRE-1 
NOTE: TDE-2; TDR-3. SEE NOTE | 
-481587 CAPACITOR, fixed: 8/8/42 RELBA222 
mica; 600 mmf; 2500 vdew, 3.5 amp at 3000 ke, 1.75 16C4¢ 
lamp at 1000 kc, 0.6 amp at 300 kc, 0.25 amp at 100 
ke; case 2 1/16" lg x 61/64" wa x 1 17/32" hb; molded 
wakelite case; two screw term 7/16" h spaced i 1/2" 
on top; two mtg fl on bottom, ea w/ one @.15" diam 
hole on 2 378" mtg/c. 
I 1 
r t os 1 
( | she Des ety ok. LL L H 
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ane NAME AND DESCRIPTION 5 are Kr eS a ee eee 
-481587-002N2 | CAPACITOR, fixed: 8/8/42 RELGA220 16 -C -30316-4950 CAW | 1570K-228 cAY | 7608226-3 TDE (2) 
WT-481587 w/600 maf p/m 24; temp coef ltr OO2N. 16c40 cD TDE-1 (2) 
NOTE: TDE-2 (2); TDE-3 (2). SEE NOTE 
TTBLSO7-00RNS {CAPAGTTOR, fixed? 7/2) a LV T6=0-30521-6736 CAN [ISTOR-2ae 
nt-481587 w/600 mnf p/m 5%; temp coef ltr OO2N. 16Ch0 
-481588 CAPACITOR, fixed.: 8/8/42 RE4BA131 
mica; 1200 wmf; 5000 max vdew, 9 amp at 3000 kc, 5.1 | 16ChO 
amp at 1000 kc, 3 amp at 300 kc, 1.6 amp at 100 kc; 
case 2 5/16" lg x 11/4" wa x 1 27/32" h; molded 
vakelite case; two stud term on top 7/16" 1g 1 5/8" 
¢ to c} two mtg feet w/ two 3/16" diem mtg holes 
25/8" c toc. 
-481588-Cc2 CAPACITOR, fixed: 8/8/42 RE48A132 16-C-31266-6048 jN16-C-10171 R16-C- CAW |1550-333 CAY |7608226~25 TDE 
‘ INT-481588 w/1200 mmf p/m 2%; temp coef ltr C. 6ChO -10185- 500 ITDE-1 
TDE-2 
TDE-3 
-481589 CAPACITOR, fixed: 8/8/k2 REGSA222 
mica; 1600 mmf; 2500 vdcw; 5.8 emp at 3000 ke, 3.25 } 16CKO 
amp at 1000 kc, 1.5 amp at 300 kc,0.8 amp at 100 
kc; case 2 1/16"1g x 61/64"wd x 1 17/32"h; molded 
bakelite case; two screw term 7/i6" 1g 11/2" c to 
c on top; two mtg feet on vottom, ea w/ hole 0.15” 
diam, holes 2 3/8" c toc. . 
~461589-002N2 CAPACITOR, fixed: 8/8/42 IREKBA222 16-C- 31608-9856 |N16-C-10203 . CAW |1570K-311 CAY |7608226-1 TDE 
INT-461569 w/1,600 maf p/m 2%; temp coef ltr O02N. 16cho CD TDE-1 
TDE-2 
TDE-3 
-481589-002N5 |CAPACITOR, fixed: 8/6/42 IRELAADOS | 16-C-31 614-2137 CAW  {1570K~321 
INT-4681589 w/1,600 mmf p/m 5%; temp coef ltr O02N. écko 
-481590 CAPACITOR, fixed: 8/8/42 REUBazZCe 
mica; 2500 mmf; 2500 vdew, 5 amp at 3000 ke, 3.5 amp | y¢cho 
at 1000 kc, 1.5 amp at 300 kc, 0.7 amp at 100 kc; 
case 2 1/16" 1g x 61/64" wa x 1 17/32" hj molded 
bakelite case; two screw term 7/16" 1g 11/2" c to 
c on top; two mtg feet on bottom, ea w/ hole 0.15" 
@iam, holes 2 3/8" c tec. 
Con't 
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NAVY TYPE 
“DESIGNATION 


NAME AND DESCRIPTION 


NAVY DWG 
OR SPEC KO 


STANDARD NAVY 
STOCK NO 


ASO 
STOCK NO 


SIGNAL CORPS. 
STOCK NO 


MANUFACTURER'S 
PART NUMBER 


Con. 
TRACTOR 


CONTRACTORS DWG 
OR PART NO 


EQUIPMENT 
USED iN 


-481590-002N2 


CAPACITOR, fixee: 
int-481590 w/2,500 mmf 


8/8/42 
p/m 2h; temp coef 002N. 


| JAN NO 


RELAAZO2 
1écke 


t -481590-00215 


CAPACITOR, fixed: 
INT-481590 w/2,500 umf p/m 5%; temp ceef Ltr O02N. 


“8/87 


LECkO 


16-C- 3206-6857 


1570K-239 


CAT 


7608226-2 


TS7OR- 235 


-481591 


CAPACITOR, variable: 8/10/42 

air; plate meshing type single sect; 17.5 te 395 
MEF; 0.014" air gap; case 3 3/8"lg x 2 3/32"wa x 
1 15/16"n shaft 1/4"diam x 1/4"lg bushing 1/4"lg x 


umf 5 


3/8"-32 thd; rounded shaft adj; twenty aeven nickel 
ipl brass plates; 180 deg cleckwise rotation; ceramic 


ins; solder lug term for stator, rotor grounded; 


single hole mtg by 3/8" diam mtg bushing, or base mtg 
by 2 mtg feet ea w/one #6-32 tapped hele on 2 9/16" 


nt g/c. 
\ 


6G 


6-C-61838-4545 


MC-4OO-M 


C-56689i sak 


-481592 


ere 


CAPACITOR, variable: 8/19 /k2 
lair; plate meshing type, single sect; 25 to 250 mmf; 
ISLC; 0.077" air gap; case 6"lg x 3 9/16"wd x 3 3/8" h 


shart 1/4"diam x 3 3/16"1g w/knob 1 1/2"diam, lesa 


housing; extension shaft adj; thirty-nine aluminum 
plates; 360 deg retation; isolantite ins; lug term 
with wire leads attacked; mtd on k stand-off ine in 


steel heusing 8 1/8" h x 10" lg x 8" wa. 


FRNLOF225 i 


6-C-61606-5502 


TMC-250 in 


housing 


ICAY 


481593 


CAPACITOR, fixed: 8/25/42 
ceramic dielectric; 3 mmf; zero temp ccef (tol p/m 
30) mmr/mt/°C; 500 vdew, 1300v BC teat; case 


0.52" lg x 0.25" OD; axdai wire leads; add suffix 


indicating capacity tolerance in per cent. 


-481593-15 


CAPACITOR, 
NT-481593 w/3 mmP p/m 0.4 mmf. 


fixed: 8/25/42 


NOTE: MK~8Mod2; MK-8Mod3. 


{ 16-C-15530-8432 


N16-C-8063 


NPOK3 p/m. & 


CW 


BA-1086¢-17 


| uK-6 { 
Mx-OMod1 | 


1 SEE NOTE 


-481593-17 


CAPACIT@R, fixed: 
NT-481593 w/3 mmf p/m 0.5 mmf. 


8/25/42 


16-C-15531-8073 


NPOK3p/m. 5 


1 #S-632049-3ies6 


;MK-8 
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RESTRICTED 


NAVY TYPE. 
DESIGNATION 


NAME AND DESCRIPTION 


NAVY DW@ 
OR SPEC NO 


| 


| STANDARD Navy 


JAN NO STOCK NO 


T 


ESO 
sTOCK NO 


ASO 
STOCK NO 


SIGNAL CORPS 


STOCK NO 


MANUFACTURER'S 


MFGR | PaRT NUMBER 


con. 
TRACTOR 


CONTRACTOR'S DWG 
OR PART NO 


EQUIPMENT 
USED IN 


~481594 


8/29/42 
air; plate meshing type single sect; to 4O mmf; SIC4 
10.0195" air gap; case 1"lg x 15/16"wd x 1 7/32"h 

shaft completely encl in housing 1/k"diam x 21/32"lg 


CAPACITOR, variable: 


ofa; ecdr adj; thirteen eilver pl brass plates; 360 
deg rotation; ceramic ins; post term for stator, lug 


term for rotor on FE side; two mtg stude 3/32"1g with 


Ws-4O thd on 21/32" ntg/c. 


[i8-6-59581- 3771 


4 


CFT |F-30332-2-1 


CFT 


F-3777k-1 iesA |DAQ 


DAU 
DAU-1 


-481595 


8/29/42 

air; plate meshing type single sect; 4 to 25 mmr; SLO 
0.0195" air gap; case 1" 1g x 15/16" wa x 1 7/32" bh 
shaft assembled w/collar and nut 9/32" diam x 5/16" 


CAPACITOR, variable: 


1g o/a; ecdr adj; nine silver pl brass plates; 360 
deg rotation; cersmic ine; post term for stator, lug 
term for rotor on RH side; two mtg studs 3/32" lg 


¥/#4-40 thd on 21/32" mtg/e. 


16~C 59059-5151 


N16- C-12330-1 


339025V-25.1 


F-34356-2-1 


CHC |APC 


F-36316-1 issE |DAQ 
DAH(8) 
DAU (6) 


DAU-1(6) 


-481596 


8/29/k2 
air; plate meshing type single sect; 4 to 25 mmf; 
ISLC; 0.0195" air gap; case 1" 1g x 15/16" wa x 


CAPACITOR, variable: 


1 7/32"n shaft assembled w/collar and aut 9/32” diam 


x 5/16" 1g ofa; ecdr adj; nine silver pl brase plates; 
360 deg rotation; ceramic ine; post term for etator, 


lug term.for rotor on LH side; two mtg etude 3/32" lg 


w/#4-4O tha on 21/32" mtg/c. 


16 -C-59059-5103. 


3D9025V-25.2 


F-30356-2-2 


F-30316-1 iesk | DA@® 


bau (6) 
BAU-1 (6) 


heise 


+ 

CAPACITOR, fixed: 8/30/42 
mica; 330 mmf; 500 vdcw; case 51/64" 1g max x 15/32" 
wd max x 7/32" d max; molded bekelite case; two 


axial wire leads. 


JAN-C-5 


— 
REAB ALLS. 


ra S9T-AS 


-481597-B5 


~lcapacttoR, fixed: 8/30/42 


INT-4.81597 w/330 mmf p/m 5%; temp coef ltr A. 


CAPACITOR, fixed: 8/30/42 
T-481597 w/330 mmf p/m 5%; temp coef ltr B. 


REYBALYS 
JAN-C-5, 


IRE48AL46 
JJAN-C-5 


ICM20A331S 16-C-29713-6791 


ICM20B3310 16-C-29713-6796 


N16-C-9997-3 


R16-C-9997-2 


3K2033122 


K-279362-636rev6 


~481597-B10 


CAPACITOR, fixeds 8/30/42 
INT-481597 w/330 mmf p/m 10%; temp coef ltr B. 


REYBAL4S 
JAN-C-5 


ICM20B331K 16-C-29718-7276 


N16-C-9997-4 


R16-C-9997-30 | 


3K2033121 


Con't 
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SHEET 48 - 548 
eee NAME AND. DESCRIPTION SE  camciyee tf EAMORRE enOe S e a eee ices | Renn Umar Maree) eek cata: | uate age 
~481.597-B20 CAPACITOR, fixed: 8/30/42 RELBAIT48 — |CM20B331M 16-€-29723-9756 jN16-C-9997-12 R16-C-9997-50 [3kK2033124 CSL |MOBW 
T-481597 w/33@ mmf p/m 20%; temp coef ltr B. JAN-C-5 Ni6-C-9997-11 | CMR |OXM { 
| { i ! lowe (503m H i 
L 7 | 
-481597-c2 CAPACITOR, fixed: 8/30/42 REGSATEB — (CM20C331G 116-c-29708-5321 R16-C-9996-500 CSL {MOSCW | 
NT-481597 w/330 maf p/m 2%; temp coef ltr C. JAN-C-5 | cuR |PO 
icMF [603M 
~ pene ies = 
-481597-C5 CAPACITOR, fixed: 8/30/k2 RESBALYE — |CM20C331 1€-C-29713-6801 R16-C-9997-3 | 3K2033132 CSL |MOSCW 
NT-481597 w/330 mmf p/m 5%; temp coef ltr C. JAN-C-5 CMR {PO 
i CMP (603M 
-481597-C10 CAPACITOR, fixed: 8/30/42 RE4GALLS = (CMP20C331K 16-C-29718-7261 R16-C-9997-35 |3K2033131 CSL  |MOScw i 
trr-481597 w/330 mmf p/m 10%; temp coef ltr C. JAN-C-5 CMR [PO 
L { cMF {603M 
-481597~C20 CAPACITOR, fixed: 8/30/42 IREYSALLS = |CM20C331M 16-C-29723-9761 ” R16-C-9997-60 CSL |MoscWw = i 
nt -481597 w/330 umf p/m 20%; temp coef ltr C. JAN-C-5 cMR {PO 
i | cme [603M 
i 
-481597-D2 CAPACITOR, fixed: 8/30/42 IREKBALHS —|CM20D331G 116-C-29708-5326 |N16-C-9997-2 R16-C-9997 3K2033143 CSL {MOSDW 
INE -481597 w/330 maf p/m 2%; temp coef itr D. JAN-C-5 icMR  p@ 
i i 
cMF 603M Z 
4 + 
-481597-D5 CAPACITOR, fixed: 8/30/42 REGBAIKB «= |CM20N331.7 26-C-29713-6806 |N16-C-9997-7 Ri6-C-9997-5 |3K20331b2 CSL {MOSDW { { 
Wt-481597 w/330 mmf p/m 5%; temp coef ltr D. JAH-C-5 ! cm |Pe | 
| jcMF {603M i 
-481597-D1e CAPACITOR, fixed: 8/20/42 IREYAALLS © {CM20N33iK 26-C-29718-7286 |N16-C-9997-9 R1E-C-9997-40 CSL |MOSDW 
INT-481597 w/330 mmf p/m 10%; temp coef ltr D. JAN-C-5 CMR |PO 
cur [603M 
i : | il 
~481597-D20 ICAPACTTOR, fixed: 8/30/42 RELBALLS © |CM20D331M 16-C-29723-9766 rT R16-C-9997-70 CSL |MOSDW 
NT-481597 w/330 mmf p/m 20%; temp coef itr D. JAN-C-5 ICMR  |Po 
CMF {603M 
| 
~481598 CAPACITOR, fixed: 8/30/42 anne | 
mica; 430 mmf; 500 vdew; case 51/6" ig max x 15/32" | JaN-C-5 | 
wa max x 7/32" d max; molded bakelite case; two 
( | \ ! 
L __._ {axial wire leads. 7 ates: eee A; | { : | | _ L ! ae 7 Jal. ae iy, _ 
-481598-A5 CAPACIYOR, fixed: 8/30/42 jRev8AIk8 | cMeoa432s 36--30003-8192 lest | mo cG | K-275362-639revéi sv 
NT-481598 w/430 mmf p/m 5%; temp ccef ltr A. JAN-C~5 CMR | 0 
' cMr | 503 
{ cD oISw 
| Con't 
a = 7 | = f oon J 
~ | 
SHEET = 16-548 ~ 
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SHEET *8 - 549 


Sus enATION NAME AND DESCRIPTION onttree’no | tan no [ANRC WS | arBck Ro | eibck Wo | MENGEKCRE™ [rom | “OteuTASTNtn® [nittn/ SOUMMENGE™ nS" | SSeecEy” 
+ 
-481598-B5 CAPACITOR, fixed: 8/30/42 REYSAL4S | CM20B4310 16-C-30003-8196 | N16-C-10014 R16-¢- CSL | MOBW 
nT-481598 w/430 mmf p/m 56; temp coef ltr B. JAN-C-5 10014-650 céur | ox 
cMF | 503M 
al cD __| 5uLs ! 
-481598-C2 CAPACITOR, fixed: 8/30/42 RELSALHS =| CM20C431G 16-C-29998-6721 R16-C- 3K204 3133 CSL | MOSCW 
NT-481598 w/430 mmf p/m 2%; temp coef ltr C. JAN-C-5 10014 -500 CMR | PO 
CMF | 603M 
{ {cD SRS 
-481598-C5 CAPACITOR, fixed: 8/30/42 REUBALYS =|} cM20CkK310 16-C-30003-8201 |N16-C-10014-2 R16-C- 3K2043132 CSL |MOSCW 
NT-481598 w/430 mmf p/m 56; temp coef ltr C. JAN-C-5 10014-700 CMR | PO 
cur | 603M 
ile cD _[5RS 
-481598-De2 CAPACITOR, fixed: 8/30/42 RESBAIKB = |CM20D431G 16-C-29998-6726 |N16-C-10014-25 [R16-c- 3K2043143 CSL | MOSDW 
NT-481598 w/430 mmf p/m 2%; temp coef ltr D. JAN-C-5 10014 -550 cmr | PO 
H CMF | 603M 
| | [cD |5RS 
-481598-D5 CAPACITOR, fixed: 8/30/42 REYBALYB =| CM20D4310 16-C ~ 30003-8206 R16-c- 3K 2043142 CSL | MOSDW 
NT-481598 w/430 om? p/m 5%; temp coef ltr D. JAN-C-5 10014-750 CMR | PO 
cur | 603M 
cD [5Rs 
LH... ..__] — {4 
-481598-E2 CAPACITOR, FIXED: 4/18/49 REY 8A14B 16-C-29998-6732 MK-39 
Navy Type 481598 w/430 mmf p/m 2%; temp coef cia ee —| Mod 3 
-4.81599 CAPACITOR, fixed: 8/30/42 REBALYI 
mica; 1,200 mf; 500 vdcw; case 53/64" 1g x 53/4" 
wa x 9/32"d max; molded bakelite case; two axial 
wire leade. } i { 
~481599-B3 CAPACITOR, fixed: 8/30/k2 RELBALL3 eae N16-C-10159 CSL | MWBW 
NT-481599 w/ 1200 umf p/m 34; temp ceef ltr B. , cms | WxM 
CAW | 1b67LS 
-§81599-BS CAPACITOR, fixed: 8/30/42 REV8A143 | CM35B1l227 16-C-31269-9484 } N16-C-10163-1 3K3012232 CsL | MWcw Wert K-273 362-650 
NT-481599 w/ 1200 maf p/m 5%; temp coef ltr B. cMR | PW rev 6 
caw | 1467LST 
P -481599-DL CAPACITOR, fixed: 8/30/42 REYBALY3 16-C-31264-101e | N16-c-10161 CSL j MWSIW 
NT-481599 w/ 1200 maf p/m 1%; temp coef ltr D. CMR | PW 
caw | 1467LST 
\ 
-481599-D2 CAPACITOR, fixed: 8/30/42 REYSA143  |cM35D1226 16-C-31264 -80i4 |N16-C-10i162-11 CSL |MWSDw 
NT-481599 w/ 1200 mmf p/m Ch; temp coef ltr D. JAN-C-5 caw | L467LST 
CMR | PW 
-481599-D5 tee fixed: 8/30/42 RELBALL3 — icM3001227 feat NL6-C-10163 cst |MWsDW CG /K-275 753-150 SN 
Iwr-481599 w/ 1200 mf p/m 5%; temp coef ltr D. CAW | 1464 
OMR [PW 
Con't 
t 
| I: 
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t SHEET 48 - 550 fe 
nea NAME AND DESCRIPTION ae [ san mo [Pree aS [arse no | srbck no | MSTOER “RST [rom | "nti “Rumen” [wnctn] ow" ran na | CREB" AT 
-481600 CAPACITOR, fixed: 8/30/42 REYSALL3 r 
mica; 3300 mmf; 800 vécw; case 53/64" 1g x 53/4" wd fi6cho { 
x 9/32" a4 max; molded bakelite case; two axial wire i 
leads. _ ae __.| 
~481600-B5 CAPACITOR, FIXED: 1/9/48 JAN-C-5 | CM30R332 ‘| 16-c-32245-9264 | 7 SC-3 
Navy Type 481600 w/3300 maf p/m 5p; temp coef 
letter 3B. 
2 a el 
-81600-B10 CAPACITOR, fixed: 8/30/42 REVERT 16-¢- 32251-4410 est MWCw CG (K-270362-1534 Sn (7) 
INT-481600 w/3300 mmf p/m 10%; temp coef ltr B. 16ChO rev6 
-481600-B20 CAPACITOR, fixed: 8/30/42 mais 4 136-0-32056-6890 Sra TT — te 
NT-481600 w/3300 maf p/m 204; temp coef ltr B. 1écho : ae ots 28 alle = = eae oe oe ree eee | 
~481600-C10 CAPACITOR, FIXED: 2/20/48 JAN-C-5 CM30C 332K | L6-C- 32250-9769 | FR 
Navy Type 481600 w/3300 omf p/m 10%; temp ceef 
letter C, 
\ecpae “t = ey ee : oe Ree > as aos oa Eh eth 
~481.600-B2 CAPACITOR, FIXED: 4/22/48 JAW-C-5 CM30E3326 16-C-322h0-7819 3K3033253 i | AN/TPS-1B | 
Navy Type 481600 w/3300 mf p/m 2b; temp coef ' { 
letter £. | + ie tools 7 ee z | 7 a a = 3.2: 
-481600-E5 CAPACITOR, FIED: 6/22/48 JAN-C-5 CM30E 3320 | 16-c-32245-9299 } i Sx 
Navy Type 481600 w/3300 mf p/m HH; temp cocf i 
letter E. i 
-481601 CAPACITOR, fixed: 8/30/42 REAGALI3 | | i | 
mica; 4700 mmf; 500 vdcew; case 53/64" ig x 53/64" wd j5AN-C-5 i : 3 
x 9/32" d max; molded Yakelite case; two axial wire f | 
leads. =. | | : i et _ | — | coe peer eee: Se le y 
-4.82601-A5 CAPACIT@R, FIXED: k/ai/ag JAN-C-5 CM35AN7 27 j he-C-32641-6323 | | H i | AN/CPK-3 
Navy Type 481601 w/#790 maf p/m 3h; temp coef j j (XN~21) 
letter A, as =. fe | 2 | = i . = ae a e a i i = Sch sft: 
| -k8L601-A10 CAPACITOR, FIXED: 10/29/k7 | san-c-5 OM35A87 2K 16-C-32686-6803 | 88 i 
Navy Type 481602 w/k709 wmf p/x iOp; temp coef { | ; | i 
letter A. { | i | i 
| -481601-B5 CAPACITOR, fixed: 8/30/42 RERBAL3  (CM35B4727 16-6-32641-6284 |Ni6-C-10397-10 }R16-c- a ° col [wow joc 1k-279360-G6lrev6] SN 
nm -481601_w/4700_ mmf n/m Sb: temp ceef ltr B, JAN-C-5 op oe Ee is oes 10398-3116 = au | ane anon a 
-4816C1-C1LO CAPACITOR, FIXED: 10/28/47 JAN~C-5 32646-6813 \ oye 
Navy Type &816C1 w/&700 am? p/m 106; temp coef 
L etter C, | 
-481,601-D5 CAPACTIOR, FIXSD: 2/20/48 JAN-£-5 16-C-32641-6338 BP 
Navy Type 462601 w/:700 maf p/m 5%; temp coef i | 
zetter D. - _ | Soe . i a J 7 | UR eee te | a. * 
-481501-K2.+ CAPACITOR, FIXED: 4/22/43 CM35E47 2G 16-C- 32636-4863 3K3587 252 f AN/TPS-1B 
Navy Type 481601 w/4700 mmf p/m Ah; temp coef 
letter E. ' 
f i | { ; | Con't t 
ae o sf _ ae an _ _ ‘ 
3 i i 
— — : — a 7 at _+——~ ' 
2 i L Ss d 
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SHEET #8 - 551 
nes ea NAME AND. DESCRIPTION Beets |, Batts ne | MRR gic Sees | cevaele nay | gece eRe |ierer| Menuer unum |. ccee, | NIG ee ae. Ree 
-481601-E5 CAPACITOR, FIKED: 4/2/48 JAN-C-5 CM35E47 20 [16-c-3262-6313 ocz 
Navy Type 481601 w/4700 mmf p/m S$; temp coei H j 
letter E. t | 
U so aaa i i j | i 
-481602 CAPACITOR, fixed: 8/30/42 REUGAIU3 
mice; 5600 maf; 400 vdew; case 53/6h" 1g x 53/64" wa |16cho 
x 9/32" d max; molded bakelite case; two axial wire 
leads. 
-481602-¥82 CAPACITOR, fixed: 8/39/42 ELBA 16-C-32821-1140 \csL  |MWBW cG | K-275362-303 SK-3 
NT-481602 w/5600 maf p/m 26; temp coef itr B. 16cho 
-4.81602-B10 CAPACITOR, fixed: 830/h42 RELBALL3 16-C-32931-3100 {N16-C-10435-10 |R16-c- CSL [MWCW CG [K-273362-302rev6|MK-11 Meal 
-481602 w/5,600 umf p/m 10%; temp coef ltr B. 16cho 10430-100 cst [urcw CG | K-275352-802re v6 (15) 
-481603 CAPACITOR, fixed: 8/30 /u2 RELBALLZ 
mica; 6,200 mmf; 300 vdcw; case 53/64" 1g x 53/64" = | L6ch0 
wd x 11/32"n o/a; molded bakelite case; two axial 
7 wire leads. | | | 
-481603-A5 CAPACITOR, FIXED: 10/29/47 JTAN-C-5 — (CM35A622T L6-C-32905-4323 8s 
avy Type 481603 w/6200 mf p/m 5%; temp coef. letter 
A. 
-4.81603-B5 CAPACITOR, fixed: 8/30/42 RELBALL3 16-C-32905-2943 |N16-C-10451 3K3562222 CSL | MWB \cG  |K-275362-667rev6|8N 
INT-481603 w/6200 mmf p/m 9%; temp coef ltr B. LOCKO cMR |W 
-481603-C5 CAPACITOR, fixed: i 8/30/42 REYBALE 16-C-32905-2948 IN16-c-10450-500 3K3562232 csL = [MHCW 
NT-481603 w/6200 mmf p/a 9h; temp coef ltr C. 16cke ariel Eis 
-481603-D5 CAPACITOR, fixed: 8/30/42 REEGATES 16-€-32905-2953 [N16-c-10451-1 CSL  |MWSDW oa | x-075360-667 
NT~481603 w/6200 mmf p/m 54; temp coef-ltr D. 1écho CMR | PW rev ¢ 
-L81604 CAPACITOR, fixed: 8/30/42 
ceramic dielectric; 100 mmf; neg temp coef 750 (tol 
p/m 112.5)mmf/mfa/°C; 500 vdew; case O.46"1g x 0.255" 
dien; radial wire leads; uninsulated; add suffix 
indicating capacity tolerance in per cent. | 
-4316C% -10 CAPACITOR, FIXED: 8/30/42 16-C-17086-5729 | N16-C-8231 csBY | > cHZ | 0-894-a SW 
Navy Type 481604 ~/100 maf p/m leh. cG | x-340238-7062 | EM 
CRV | P-727092-56 BM-1 (10) 
NOTE; BM-2 (10); BO (10); BO-1 (10); OT; OT-1. L SEE NOTE 
~ELEOR-20 CAPACITOR, fixed: 8/30/42 16-C-17091-6965 CBN cG K- 34238-7013 SK-3 
NT-481604 w/100 mmf p/m 206. I { UB-1 
~431605 CAPACITOR, FIXED: 8/30/42 
ceramic dielectric; 270 mmf; neg temp coef 750 (tol 
to/m 112.5) mmf /mfa/°c; 50@ vdew; case dimen 0.86" 1g 
ix 0.25" OD;, radial wire leads; uninsulated; add suffind 
indicating capacity telerance in per cent. 
1 
7481605-5 CAPACITOR, fixed: 8/30/42 Peeree ee (BNC PC | x-345238-7169  PMK-11 
vr -482.605 w/270 mmf p/m 5%. rev 3] Mod-1(6} 
-481605-10 CAPACITOR, fixed: 8/30/42 16-C-17922-5470 |N16-c-8288 3D9270-5 cBN jC cG K-345238-7067 |S (4) 
NT-481605 w/270 mmf p/m 10%. BG (2) 
se (5) 
A N 
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NAVY TYPE 
DESIGNATION 


NAME ANDO DESCRIPTION 


PUNavY ows 
OR SPEC KO 


5 STANDARD NAVY -s 0 
PANS UNS, STOCK NO 


SIGNAL CORPS 


STOCK N 


o 


MFGR 


MANUFACTURER'S 
PART NUMBER 


7 
com: 
TRACTOR ol 


a 


CONTRACTOR'S OwG 


PART NO 


-481606 


EAPACTTOR, fixed: 8730782 
electrolytic; 10 mf; 50 vdew; working temp range 


minus 32°C to plus 60°C; case 12 3/h"lg x 11/16"diam; 


two axial wire leads 


metal case w/cardboard sleeve; 


1 i/h"ig; neg term gnd internally. | 


TREL3A549 
RELBA3%0 


116-0-19550-9051 i. 


cD 


cG 


EQUIPMENT 
USED IN 


~48160T 


CAPACITOR, fixed: 


paper dielectric; 10,000 mmf plus 10 mim 


vdew; HS metal can; case 2 5/8" ig x1 L/h" wd x 


2 1/2" h ofa; oil impr and Piiled; two « 


ed on top 2 1/8" ¢ to 


screw type term 29/32" bh lo 


c; no int gnd connections; two mtg fl on bottom of 


case ea w/ two 0,213" diam mtg holes O:406" apart 


32/8" ¢ toc. 


REUBALS9 
REL3ALES, 


CG 


CG 


CAPACITOR, fixed: gfifae 
ic; 169,000 maf plus 10 minus 34; 7500 


[paper diel 
view; HS metal can; case i 2/16". x 3 7/B"ig x 1 3/aul 


wd; mineral oi) filled; two stud and nut tera one 2"); 
and one 3/8" h mtd on por pillars on top ctr line 2" 
ce toc; no int. gnd connections, two integral. mts bkt, 


one at ea end on top, ea bkt w/twe C.213" diam holes 


5/8" c to c, holes are 4 3/8" 2 to ¢ from bkt to bkt. | 


RESSA303 
RED3ANS8 


| 


ZLMIAW-75-.4 


dAL AAVN 4O SOTWLYD 


PThBLé08=10 


NT ~481608 w/100,G00 mnt p/m LOb. 


CAPACITOR, fixed? o71fha [fELOAICR 


REL3A4B8 


“\REMIAW-75- 1-16 


rad 


K-355755-Lrev3 


-UB1608-A 


CAPACITOR, fixed: 5/7/83 area 


paper dielectric3;10C,C00 mmf plus 10 minus 3%; 7500 
} 
jvdew; BS metal can; cave 3 '3/64"h x 3 3/4" lg x | 


I. 3/4"wd; mineral oil filled; two stud and nut term, | 
one 2" h and one 3/8" h mtd on por pillars on top ctr 
line 2 1/16" c to ¢; no int gnd connections; two 

integral mtg bkt one at ea end on top, ea dkt w/two 
0.213" diam holes 5/3" ¢ to c, holea are & 3/6" c to | 


¢ from bkt to bkn. | 


213488, 


-481608 -AlL0 


CAPACITOR, fixed: 5/7/43 


NT-481608-A w/100,000 mmf p/m 10%. [B 


REYSA303, 
REL3A483, 


16 -C-45766 -5984 [N16-RC~13590-21 


{ = 


csL | 


EIMJAW~..1-10 


YK =3597559-Lrevo 


“SN 


~481609 


paper dielectric 


ICAPACTTOR, fixed: 9fifse 


15 mf plus 10 minus 3%; 600 vdew; 
HS metal can; case 3 7/8"lg x 1 3/4"wd x & 3/k"bj oil 
impr and filled; two screw type term } 1/8"h on top, 


spaced 2" c to ¢ on por pillars; no int gnd con- 
nections; two mtg bkt on bath aides ea w/two 0.213" 


diam holes 13/32"'x 4 3/8" c to c. 


[REABALT3 
REL 34488, 


{16-C-52027-2590 


25F472 


+ 


)-481609-10 


CAPACTTOR, fixed: 9/1 /u2 


REGAL 3 


lNT-481609 w/15 mf p/m 10%. [REL3A488 


TI6-C-SS0NB-2550 Hie-he- 14859 


ine) 


BRT 


iCG 


SH 


fon! t 


t 
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481610 CAPACITOR, fixed: 9/ifhe EAI59 6-C-45 764-5432 
paper dielectric; 100,000 mmf plus 10 minus 3%; 3000 L3A488 
vdew; HS metal cen; case 2 5/8"lg x 1 1/4"wd x 2 1/2" 
hn o/a; oil impr and filled; two ceremic ins screw type 
term 29/32"h, located on top 1 1/8" c to c; no int 
md connections; two mtg fl on bottom of case ea with 
two 0.213"diam mtg holes 0.406’ apart 3 1/8" c toc. 
-481610-10 CAPACITOR, fixed: 9/1 fhe RELGAISO | 16-6-L5 785-5432 [ni 6-C-11327-15 CG /23F 349 CG” /x-343721-irev3 |sc-2 ~} 
IT-481610 w/100,000 mmf p/m 10%. [REI 3A488 
-481622 CAPACITOR, fixed: 9/1/42 RESS8A143 
mica; 1,800 mmf; 500 vdcw; case 3/4" 1g x 3/4" wa x |JAN-C-5 
9/32" d mex; molded bakelite case; two axial wire 
leads. 
-481611-A5 CAPACITOR, fixed: 9/1/42 RE4BALY3 | CM30A182T 16-C-31665-6479 | N16-C-10225-35 | R16-C- cD 1W 
NT-481611 w/1,800 umf p/m 54; temp coef ltr A. JAN-C-5 10233-400 caw | 1467 
CSL | MW 
oMR |W 
~481611-A10 CAPACITOR, fixed: 9/1/42 PREX8A243 — |CM3O0A182K 16-C-31670-6959 Ri6-C-10238 «| 3K3016211 cD CW 
INT-481611 w/1800 maf p/m 10%; temp coef ltr A. JJAN-C-5 caw 11467 
csL [Mw 
cuR |W 
i oI 5 
~481611-B5 CAPACITOR, fixed: g/i/ye REKSALL3 | CM30B1820 16-C-31665-6484 | N16-c-10226 R16-C- cD 1WL ce K-27 362-154 sc-2 
NT-481611 w/1,800 mf p/m 5%; temp coef ltr B. JAN-C-5 10233-500 CSL | MWB 
CAW | 1467L 
cur | WEM | : 
.-481611-B10 CAPACITOR, fixed: 9f/i/ue FRELGAI3 © (CM30B162K 16-C- 31670-6964 jN16-C-10226-3  |R16-C-10234-2 |3K3016221 cD = j1WL 
Int-481612 w/1800 umf p/m 10%; temp coef ltr B. JJAN-C-5 CAW  LKE7L 
cs [MWB 
ICMR WAM 
~481611-C2 CAPACTTOR, fixed: ofi/ue “TREADAIL3 —|CM30C182G jee ‘Ri6-C-— 3K3OLG233 cD Tir 
byr-481611 w/1600 umf p/m 2%; temp coef ltr C. SAN-C-5 0233-100 cAW 1464 
cst. MgvSCW 
CMR  |PW 
-h81611-C5 CAPACITOR, fixed: Oi fhe TRELDALL3 (CM30C100T }16-0-31665-Gh89 = IR16-C- 33018232 CSL HNSCW CG 1K-O73751-15hrevi (Sc-2 
INT-481611 w/1800 mmf p/m 5%; temp coef ltr C. JAN-C-5 10233- 600 CMR |p 
cD /1RS 
CAW 1464 
1 ss 
-461611-C10 CAPACITOR, fixed: 9/1/ue2 IREY8A143  |CM30C182K 16-0- 31670-6969 R16-C-10234-4 |3K3016231 cD = firs 
hv?-481611 w/1800 amf p/m 10%; temp coef ltr C. JAN-C~5 caw j1h64 
cCsL |MWsCW 
cMR |PW 
Con't. 
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atuarisn NAME AND  oEScRIPTION oto tno | Jaw wo [rete wo’ | areck wo | srbck ‘wo | STSEKSRO” [MTER | Mier “aie ee fangmacians: aie. | Saunt 
+ bn. 
-481611-D2 CAPACITOR, fixed: 9/1/42 RELGALL3 CM30D162G6 16-C-31660-5C14 |316-c~10224-100 [R16-C- 3K3018243 icp [RS i i | 
NT-481611 w/180. mmf p/m 2%; temp coef ‘ltr D. JJAN-C-5 ' ' 1233-300 CAW 2.46% { 
| H | i 
i CSL |MWSDW i 
fee ! cMR [Pa 
-481611-D5 CAPACITOR, fixed: 9/1/he frELGA1L3 —lom3op18ar 16-C-31665-0595 | R1G-C- ae cD TIRS 4 ] ~ ‘ 
| ‘ 
NT-481611 w/1800 mmf p/m 5%; temp coef ltr D. JAN-C-5 10233-7ec caw 2 4ek t 
CSL |MwSDW | 
| CMR PW 
= =e! + ; _ ae 7 at $s ridin 
| -481611-D10 CAPACITOR, fixed? 9/1/42 IRE43A143 — \CM30D182K 16-C- 31670-6974 R16-C-10234-6 | cD IRS 
INT-481621 7/1800 mmf p/m 10%; temp coef ltr D. JAN-C-5 CAW  /LbER | 
! CSL |MWSDW 
CMR Pw 1 
cS ——- —+- 4 eae os —— , \ 
~481611-E2 CAPACITOR, fixed: 9/1 /ye REYGA143 |cmM30E182G [16-C- 31660-5019 {R16-C- 33018253 cD 1RS 
WP-481611 w/1600 mmf p/m 2b; temp coef itr E. JAN-C-5 10233-350 Caw [1uGi } 
cel. |MwSEW | } 
eae 4 : \ _ ; | nee | eos 
-481611-E5 CAPACITOR, fixed: 9/1 /ue RE48A143 | CM30E1820 16-0-31665-6499 R16-C- cD RRS i 
wr-481612 w/1,800 omr p/m 54; temp coef ltr E. SAN-C-5 10233-600 caw} 1464 | 
csL | MWSEW \ : 
~481611-E10 CAPACITOR, fixed: 9/2/42 IREKGALL3 — |CM30E182K 16-C- 31670-6979 R1E-£-10234-8 oD 1RS H | 
INT-48101 w/18@O omf p/m 10%; temp coef ltr E. JAN-C-5 CAM jLU6E ti | 
CSL |MwSEW } | 
~481612 CAPACITOR, flxed: 9/1/42 [ ! i | 
ceramic dielectric; 220 mmf; zero temp coef (tol p/m 
130)mme/mta/°C; 560 vdew; case 1.3" 1g x 6.3k" max | \ 
diam; radial wire leads; uninsulated; add suffix | 
indicating capacity tolerance in per cent. | 
1 = ane A E aes 7 
-481612-10 CAPACITOR, fixed: 9/1/s2 “WyGn0-17736-5136 nae caer seas H 39220-6 cBN |B cG | K-349236-66revo Tsc-2 (4) 
NT-482612 w/220 mmf p/m 10%. | | ' 
-481613 CAPACITOR, fixed: 9/2/42 REIZA5L9 16-C-19781-5661 r 3825-49 esr [1970-1 [CG | K-353601rev0 MK-11 
CANCELLED: seme as NT-461722. REUBAZ11 H ' | Mod 1 
-4O1614 CAPACITOR, fixed: 9/3/42 PEGA LHA 
mica; 58@ mmf; 500 vdcw, 1000v DC teat; cave 51/64"lg L6cK0 
max x 15/32"wd max x 7/32"d max; molded bakelite cased 
two axial wire leads. H 
ys f | | eae . 
~461614-DL CAPACITOR, fixed: O73 782 iRBhOALGS [16-C-30311-6002 jcaw [Lhe9) 
INT~481614 ~/580 omt p/m 1%; teap coef ltr D. LECHO li CSL  |MOSDW | 
mS { fie coma iri Ae ne ~ ps, | 
{ i 
~—. + Sl aah rea os seen? sakes ee sie ek 
7 7 ~ —— es af ts ST = ~ i s 


SHEET 48-554 


RESTRICTED 


WIAdLVW DINOULDATa =AdAL AAVN 40. DOTWLVYO 


t # LNIW31dd AS 
(V)601'006 SdIHSAVN 


RESTRICTED 


SHEET ‘8 - 559 
1 NAVY DWG so o CORP: 1 con: CTOR! T aa 
poapes NAME AND. DESCRIPTION Sees | BARONS on) MORE BRIT | OSE ay. tragic ia || MONBE pee aren | MANU rrumnn) ee crane ove | Maule 
-481615 CAPACITOR, fixed: g/h fre RELBALDS1 
mica;3,000 mmf;500 vdcw; case 1 1/32"max lg x 41/64" j16c40 
Imax wd x 13/64" thk max; molded bakelite case; one 
wire lead 1 1/2" 1g at ea end. i | 
i . _ = 
-481615-B10 CAPACITOR, fixed: 9fa/he REYBA151 16~-C- 32198-3096 cAW j1kkiw CRY |P-720592-4 sue25 
WT- 481615 w/3,000 mmf p/m 10%; temp coef itr B. 16cho cD wis 
4 
-481615-A CAPACTTOR, FIXED: 2/9/uh RELBAISL CSL |MKW8-23-10 cw |wsa-682032-13 |MK-3 
CANCELLED: fore replacement use Navy Type 482365. 16C40 sub 3 jMK-k 
-481616 CAPACITOR, variable: 9/9/42 16 -C-58836 -5376 CHC |APC-25modified |CW |#S~682070-1,2 | MK-8 
air; plate meshing type single sect; 4 to 23 mmf; coc tes2k Mod 2( 3) 
SLC; 0.0195" air gap; case 1 1/8" lg x 15/16" wd x CEY SJ-1 (3) 
1 7/32" hb shaft w/nut and bushing assembled 9/32" MK-9 (3) 
diem x 5/16" 1g o/a; scdr adj; eleven silver pl brass MK-16 (3) 
plates; 360 deg rotation; ceramic insulation; post MK-18 
term for stator, rotor gnd; two mtg studs 3/32" 1g ME-19 (3) 
tapped 0.112"-4O thd on 21/32" mtg/c 31/64" from top; MR-27 (3) 
phosphor bronze grounding strip slot filled w/red in MK-29 
nut to indicate when plates are fully engaged. | Mod a(3)| 
-481617 CAPACITOR, variable: 9/9 [a2 JAN-C-81 | CV11A070 16-C-63900-6761 | N16-C-12216-11 3D9007V-9 CmR | TS2A-NPO CET | NCP-10-2-63 MK-B (2) 
ceramic; rotary type, single sect; 1.5 to 7 mmf; 500 CFT | F-38149~-1a DAH-1 
vdew;zero temp coef p/m .0001 omf/mr/°c, case 27/32" cw ESA-682071-1 DAH-~2 
lg x 41/64" wa x 13/32" h, solder lug term; two iss 2 | DAK 
9.120" diam holes in base on 0.436" mtg/c; scar slot co P-1763949-13 DAK-1 
adj; steatite base; same as Navy Type 484283. rev 1h | DaK-2 
OG | P-7763949-1 TCK-3 (1) 
rev 14) thru 
COG | P-7763949-18 TCK-6 (1) 
rev 14 [SM (1) 
ce K-8685707 -2 DAK-3 
NOTE: DAK-4; DAU; DAU-1; SP; TCJ-2; MK-8 Mod 2 (2); | MK-8 Mod 3} (3); MK~8 Mod asa (1). SEE NOTE | 
-481618 CAPACITOR, variable: 9/12/42 16-C~58828-6298 | N16-C-12334 CrP | F-34481-2-1 crt | F-34482-1-1 DAH-1 
air; plate meshing type single sect; 2.6 to 22 mmf; CHC | APC iesH | DAH-4 
SLC; 0.0195" air gap; case 7/8" 1g x 15/16" wa x DAK 
1 7/32"n shaft completely encl in housing 7/32"diam x DAK-3 
| 
DAK- 
11/16"1g w/5/32"1g unthreaded bushing 9/32" diam; ART 
shaft extension w/scdr adj; seven silver pl brass pane 
DA 
plates; 360 deg rotation; ceramic insulation; post u 
Ipay-a 
term for stator, lug term for rotor RE side; two mtg 
jstude tapped for #4-40 screws on 21/32" utg/c 31/64" 
from top. 
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-481619 CAPACITOR, fixed: g/i2/ke RE4GA110 16-C-49939-8652 j 
paper dielectric; 4 mf plua 10 minus 34; 1,000 vdew; | REL3A408 | | 1 { 
HS metal can; u 3/4" » x 2 1/2" wd x 1 3/16" d c/a; 
mineral oil impr and filled; two solder lug term 3/8" | 
h located on top, spaced 1 1/8" c to c; no int gnd 
connections; bkt mtg net supplied. 
-481619-10 CAPACITOR, fixed: 9fi2/h2 RELBALIO 16-C-49960-8607 |i6-C-11560-25 | | CSL [XDIH-% cr [F-36094-1B DAH-1 
wt-481619 w/4 mP p/m 10%. RE13A468 | 1 : \ , i i DAR (2) 
}- : —+ t 
-481620 CAPACITOR, fixed: gfr4/u2 RELBA299 16-C-48695-8310 | | MK-11 
paper dielectric; 950,000 mf plus 10 minus 36; 220 |RE13A486 
vacw; HS metal can; case 3 1/16" le x 1 1/16" diem; | 
oil filled; one solder lug term at each end; no int 
gnd connections; one tangent mtg bkt w/ a slot 0.173" 
wide. L 
-481620-5 CAPACITOR, fixed: 9/14 /ke IRELSA299 [ 16-C-48674-8310 jN16-C-11255 Top VC~-1164-ABQ ca K-35J636-lrevO |MK-11 
nov cou» NT=461620_ w/950.000 mms p/m 5h. RRI3AMB8 | | | i L 
-481621 CAPACITOR, fixed: 9/ik /u2 
paper dielectric; 50,000 mmf; 200 vdcw; RS metal can; | i 
case 1 1/k" 1g x 7/16" diem; oil impr and filled; one | | 
flex wire term w/ eyelet 2 3/h" 1g at one end; one H t H 
i 
side gnd to case; tangential mtg bkt soldered to i 
___ [ease w/one 13/64" diam hole. | i ; ai \ 
~481621-10 CAPACITOR, fixed: Eyany ees a ~ LO=C-Eek250-186E | i cb] Ics -285A Ccr | 33-e0r pau-2 (2) 
NT-481.621 w/50,000 mm¢ P/m 10%. | 
-481621-20 CAPACITCR, fixed: 9/14 /ye 16-C-44283-3690 ira | ten |acs-2s ccr | 4-1cs-2s5a MI 
NT-481621 w/50,000 umf p/m 20%. i ad 
[Nor : MW; MK; MAB. _| L L (oes vaca 
481622 CAPACITOR, fixed: 9/15/u2 | ia 
ceramic dielectric; 5 mmf; neg temp coef 750 (tol p/m | I 
120) mf/mfa/®C; 500 vdew, 1000 vdct; case 0.562" 1g i 
x 0,25" diam; axial wire leads; ceramic ins; add | 
suffix indicating capacity tolerance in per cent. | | 
~hB1622-16 CAPACITOR, fixed: 9/15/42 1 16-C-15629-258h }N16-C-8069-15 CER | N680K5 ; cor | u7E MU 
INT-481622 w/5 umf p/m 0.5 mmf. Jecr | 330-5 Mv 
NOTE: MW; MX; DAJ-2; MAB. L | SEE NOTE: 
~481622-20 CAPACITOR, FIXED: 40/13/48 | 16-C-1 636-9295 3D9009-3.1 CER | N750L CH 4 KS-8151 5 mmf | UP 
Navy Type 481622 w/5 mmf p/m 2 umf. 
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TYP! AVY DWG STANDARD NAVY Eso Le 4 I~ CONTRACTOR'’s DWG EQUIPMENT 
Sr ee, NAME AND. DESCRIPTION on theMfo | AN Ho eas ree nae ||| — prec teas i] eee ae [ure ME er urceree | eae Set atcians ames amare 
481623 CAPACITOR, variable: 9/15/42 JAN-C-81 —|cv11c450 16-C-64133~-6581 |N16-C-12560 CER | TS2AN500 SFT |NCP-10-2-7irevA | MU 
ceramic; rotary type, single sect; 7 to 45 mf; CBN | 822-BN CFE |25.3981880 Mv 
500 vdew, 1300v BC flash teat; temp coef minus 500 CGQ |B-CO-10U04alto | Mw 
mf foms/°C; case 27/32" lg x 41/64" wa x 5/16" thk; ccr |47-7S20 ~ 
solder lug term at right angle bend; two 0.120" diam CRV | K-258319 sub 2 | or-2 (6) 
holes in base on 0.436" mtg/c; scdr slot adj; CIA }A-6.2-20 chg u | Ys (3) 
steatite base. CRV | K-868903-3 eub6| ¥J-1 (3) 
CWQ }17A204i880 y-2 (3) 
CHZ | CO-851revo ARD-2 
CMD j4ce25 DAS-1 
CANQ } A-152 DAS-3 
NOTE: DAS-4; DAV; RBF-3; RDR. SEE NOTE 
-481624 CAPACITOR, variable: 9/15/ke 16-C-60528-2479 CHC | APC-100Modified| CW ESO-682123-2isa7| MK-8 
air; plate meshing type single sect; 5.5 to 99 mmf; CW ESA-682123-2 c 
SIC; 0.0195" air gap; case 2" 1g x 15/16" wa x ise 15 
1 7/32"h incl ceramic rear plate shaft assembled with 
collar and nut 1/4" diem x 5/16" 1g ofa; scar adJ; 
thirty-six silver pl brass plates; 360 deg rotation; 
ceramic ine; lug term, rotor term on LH side;two mtg 
studs 3/32" 1g w/ 0.112"-40 thd on 21/32" mtg/c. | 
-481625 CAPACITOR, variable: 9/15/42 16-C-61079-1046 CDB MC-1876 ccI |9-MC CC1-60041 
air; plate meshing type single sect; 7 to 140 mf; 
SLC; 0.024" air gap; case 1 1/2" 1g x1 3/4" wa x | 
1 5/8" h shaft 1/4" diam x 1/2" 1g bushing 3/8" 1g 
x 3/8"-32 thd; rounded shaft adj; nineteen cad pl 
brase plates; 360 deg rotation; isolantite ina; lug 
term; single hole mtg by 3/8" diam mtg bushing. 
-481626 CAPACITOR, fixed: 9/29/42 REGBA1LB 
mica; 220 mmf; 500 vdew; case 51/64" 1g max x 15/32" | JAN-C-5 
wi max x 7/32" 4 max; molded bakelite case; two 
axial wire leada. 
-481626-A5 CAPACITOR, FIXED: 2/14/49 16-C-29370-7592 cD OW cs TS-147/UP 
Navy Type 481626 w/220 omf p/m 5%; temp coef 
letter A. 
-481626-A20 CAPACITOR, FIXED: 11/23/48 JAN-C-5 CM20A221M 16-C-29381-1551 QUB 
Navy Type 481626 w/220 mmf p/m 20%; temp coef 
letter A. 
-481626-B5 CAPACITOR, fixed: 9/29/s2 REGBALLE — |cM20B2e1J 16-C-29370-7596 |N16-C-9972-88 Caw | 1468LS CG = |K-275362-132rev7]| SC-2 
NT-481626 w/220 mmf p/m 5%; temp coef ltr B. JAN-C-5 cD SWLS SK-3 
CMR OXM 
CER |M4K220 
CSL | MOBW 
Con't 
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T 1 Te ! - ae? 
~481626-B10 CAPACIT R, fixed: 9/29/42 REVBALkB = |CM20B221K 16-C-29375-8076 | N16-c-9972-89 3K2022121 CAW | 1468LE ce K-27 362-20revy 
NT-481626 w/220 mmf p/m 10h; temp coef ltr B. JAH-C-5 | Ch Sw | i 
| CMR | OXM i 
CER | MbK220 
i 
L. A CSL_| MOBW ' 
. : 7 - T 7 1 
-481626-B20 {CAPACTTOR, fixed: 9/29/42 RESGALL8 | CM20B221M 36-0 -29361-1556 |N16-C-9973-2 3K202212h Caw | 1468L5 i 
-481626 w/220 mmf 20%; temp coef ltr B. -c- 
NT w/ p/m 206; temp coef ltr JAN-C-5 cD 5wis 
H cMR | ODM 
| i CER | MUK220 | 
i | 
H CSL | MOBW i 
. {| 1. nee ew pete fi a / + 
-481626-C2 CAPACITOR, fixed: 9/29/42 REKGAL4S =| CM20C221G 16-C-29365-6121 R16-C-9972-52 | 3K2022133 CAW | 1469 " | 
Ni-481626 w/220 amf p/m %; temp ceef ltr C. JAN-C-5 cD SRS 
om | Pe j 
CER [MUKeze 
i CSL |M@SCW 
t = sae z : t 
-481626-C5 |CAPACITOR, fixed: 9/29/42 REABAILS = |cmzece2ly 36-C~29370-7601 |1i16-c-9972-102 ;RI6-C- CAN }K-1322C czc 47286 RBO-2 
NP-481626 w/220 omf p/m 5%; temp ceef ltr C. JAN-C-5 9972-54-550 caw | 1469 ' 
i cD | 5Rs 
i 
| CMR | PO 
CER | MUK220 
cSL | moscw \ 
i | cmp | 603M ' } 
L eee be 2%, r L | i _ | bm | 
~481626-C20 CAPACITOR, fixed: BALNE | cM200207K iNE6-C-9972-102-1| R16-C-9972-59 | 3K2022131 CAW 11469 P 
NP-481626 w/220 wmf p/m 10%; temp cee jJAN-C-5 | i cp | SRS \ i 
| i car | Po i 
Hy | 
i { CER | MuK200 
csL | MoscW 
CMF | 603M 
— = = matt ee sxe me _ 
-481626~C20 CAPACITOR, fixed: 9/29 /¥2 IRFAC ALLE 16-C-29382-1561 R16-C-9972-64 | 3K2022134 Caw {1469 
inv -481526 w/22c mmf p/m 20%; temp cocf ltr C. JAN-C-5 | cp SRS | | | 
| CMR | PC 
CER | Mx220 
H 
CSL | MOSCW 
| cMP | 603M j 
\ ) 
Con't 
ae s : ese “ ns aa 
es ee eee J Rs J _— ot mo : 
T T j i T [ ‘ 
] t t 
{ es eo ao ne eo 
t 
— a _ ——— — — te | — —— — 
= | - a | 
i i | | 
oe - { 2 aisha _ ae \ 
— i | 
a ae se eee kenss 4 eel pea ‘4 
! i HT | i j 
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et ees NAME AND DESCRIPTION See el Baws ee) RPRBRRR RRM? Di eee Si A agai RE 3 SEE Oa [erin | Me grein acta eeu annns one Ree 
-4.81626-D2 CAPACITOR, fixed: 9/29/42 RE4BALLB =} CM20D221G 16-C-29365-6126 jN16-C-9972-100 /[R16-C-9972-53 CAW | 1469 
INT-481626 w/220 mmf p/m 2%; temp coef ltr D. JAN-C-5 16-C-9973-1 cD SRS 
CMR | PO 
CER | MuK220 
CSL | MOSDW 
CMF | 603M 
-481626-D5 CAPACITOR, fixed: . 9/29/42 RELBALLE =| CM20D221.5 16~C -29370-7606 |N16-6-9972-400 |R16-C- 3K2022142 CAW 11469 CRV | P-720538-41rev27| @CP 
INT -%81626 w/220 mmf p/m 5%; temp coef ltr D. JAN-C-5 9972-54-600 cp 5RS 
CMR | PO 
CER /MuK220 
CSL | MOSDW 
CMF {603M 
-481626-D10 CAPACITOR, fixed: 9/29/42 REYBAILG =| CM20D221K 16-C-29375-8086 |N16-c-9972-500 |R16-C- 3K2022141 CAW | 1469 
NT-481626 w/220 mmf p/m 10%; temp coef ltr D. JAN-C-5 9972-59-500 cp 5RS 
CMR | PO 
CER |MkK220 
CSL |MOSDW 
CMF | 603M 
-481626-D20 CAPACITOR, fixed: 9/29/42 RE4WBAL4E = |{CM20D221M 16-C-29381-1566 R16-C-9972-68 CAW | 1469 
NT-4816°6 w/220 mmf p/m 206; temp coef ltr D. JAN-C-5 cp |5R8 
cur | PO 
CER | MuK220 
‘ csL |MOSDW 
CMF | 603M 
-481627 CAPACITOR, fixed: g/e9/ue RELSA131 
mica; 150,000 mmf; 500 vdew max, 16 amp at 3,000 kc, |16cho 
20 amp at 1,000 kc, 15 amp at 300 kc, 9 amp at 100 
ke; case 25/16" lg x 11/4" wa x 1 27/32" h; molded 
bakelite case; two etud term on top 7/16" 1g 1 5/8" 
¢ to c; two mtg feet w/two 3/16" diam mtg holes 
25/8" c¢ toc. 
-481627-B2 CAPACITOR, fixed: 9/29 /u2 RE48A131 16-C-36566-8152 CRV | UC-341lesse352 |CRV | K-856829-13rev8 | QCP 
NT-481627_w/150,000 mmf p/m 2b; temp coef itr B. 26C40 4 
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NAVY {TYPE 
DESIGNATION 


NAME AND ‘OESCRIPTION 


"HAYY WG 
OR SPEC NO 


JAN 


No ‘STOCK ‘NO 


STANDARD NAVY 


ASO 
STOCK ‘NO 


SIGNAL CORPS. 
STOCK NO 


PART NUMBER 


MANUFACTURER'S | Con 


FMACTOR 


CONTRACTOR'S OWG 
OR PART NO 


USED IN 


EQUIPM a 


-481628 


ANTENNA SHUNT CAPACITOR: y2/2/%2 


tu/w Army-Navy Radio Transmitting Set. AN/ART-3 and 


a metal plate on which are mtd three CAW type 


#1860-2C1, fixed mica capacitors, ea 25 mmf, p/m lip, 
16, 6G0v test, 0.01/@.3/1.9/3.0 amp at 100/360/16¢0/ 
3000 ke, used to tune output ckt by adding cap at ant 
matching xmtr ‘output impedance; case 5" lg x 4 1/8" 
wa x 37/8", wt 1.1b 9 1/2 


diam holes‘on &" x 2 1/2" at 


vy four 3/16" 


seme as ‘AN Antenna 


Shunt Caparitor cU+24/ART-13. 


Navy Aircraft Radio Transmitting Equip Model ATC; ¢/ol 


1 


| 16:0-66216-1831 
| 


R16-C-1560G 


195D-1 


coL 
COL 


509 4232 00B 


/1370 8 


TCz, 
CEAQ 


-481629 


\CAPACTTOR, fixed: 10/5/he 


paper dielectric; 2 mf plus 10 minus 3$; 400 vdcw; 
HS metal can; case 2" 1g x 2" wd x 1 3/16" hb ofa; 
Inyvol impr-and filled; two solder lum term 3/8" h on 
end 3" c to c; no int gnd connectiens; two mtg fect 
3/8" wa, flush w/eottom ea w/ 3/16” diam atg hole 

2 3/8" c toc. 


RE48A133 


jre13a%6a 


+ 


16-C-49173-1196 [wié 


CAW 


= 
-481629-1@ 


CAPACITOR, fixed: 1075/42 
NT-401629 w/2 mf p/m 106. 


REWGA133 
REL3A468 


! 16-C-9194-1196 


"3pBz 


3DBe 


-4B1629-26 


JNt-481629 v/2 me p/n 206. 


CAPACITOR, *fixed: 10/5/42 


_JREL3A4E8 _ | 


RE4SA133 


16-C-49225-7567 


jN16-RC-14354 


D377 
1430-2 


CAW 


130 


CRR 


A107732A 


CAW 


430 


ASB-5 


481630 


CAPACITOR, fixed: 16/5/42 
electrelytic; 2 eect; 10/10/10 mr; 450/450/450 vaew; 


° oe? 
werking temp ‘range: minua 40 C to pius #5°¢; case 


lug term 7/16" h on dottom; term ins from case; 


universal mtg bkt w/twe 5/32” x 7/32” mtg slots on 
3. 27/32" mtg/c. 


4 11/16" 1g x 1 3/8" diem; HS metal case; four solder| 


IREABA347 
REL3A549 


nel ie 


CMA 


MAQ4TAY 


CRR 


C-S9B1KA 


-481631 


CAPACITOR, fixed: 10/5 /u2 
mica; 100 mmf; 580 vdcw; case 1 1/k" lg x 5/8" wa x 
7/32" thk;.molded bakelite case; two selder lig term 
lon front sides ea w/one 5/32” hole on i 3/4" ctr; 


two 9/64" diam holes in back of case 1 1/4" c toc. 


-481631-A10 


CAPACITOR, fixed: 10/5/42 
NT-482631 w/100 mmf _w/m 106; temp coef ltr A. 


RELBA301 
16040 


ume 55 


CAW 


1460 


CNA 


D-830 


REE-1 
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= 


Ff ™ F \ r y F A " r P E F jl y 1g | ‘ ‘sa > 
(DESIGNATION NAME -AND DESCRIPTION otro | van wo | sTaneane ey [ee | atc Ovo | MEME CRE? Tiara [eianuracrunen's | cov | commcrons owe eournens 
-461632 CAPACITOR, fixed: 10/5/42 RESALE 
mica; 160 maf; 500 wdew; case 51/64" 1g max x 15/32" 
wd max.x 7/32" d max; molded bakelite case; two 
axial wire leads. 
-481632-A5 CAPACITOR, fixed: 10/5/42 RE4BAIKG | CM20A1610 16~-C-29080-6191 3K2016112 cAW | 1468 CNA | D-774 revo RBH-1 
NT-481632 -w/160 mmf p/m'5h; temp coef ltr A. JAN-C-5 CsL | MO i REH-2 
RBE-3 
F - ———| 
-481632-B5 CAPACITOR, fixed: 10/5/42 REL8A148 =| cM20B1617 26-C-29080-6196 |N16-C-9964 R16-C-9963-105| caw |1466LS 
NT-481632 w/160 mmf p/m 5%; temp coef ltr B. JAN-C-5 CsL | MOBY 
-481632-B10 CAPACITOR, fixed: 10/5/42 REW8ALUS —[CM20B161K 16+C-29085-6676 | N16-c-9964-3 caw |1468Ls 
; NT-481632 w/160 mmf p/m 104; tem coef ltr B. JAN-C-5 : CsL_ | MOBW 
-481632-c2 CAPACITOR, fixed: 10/5/42 RELGALYS |cM20C1L616 16-¢-29075-4721 R16-C-9963-30 CAW | 1469 
INT-461632 -w/160 umf v/m 2%; temp coef ltr C. JAN-C-5 CSL__|MOSCW 
-481632-C5 CAPACITOR, fixed: 10/5/ke RE48A148 = |cM20c1617 16~C-29080-6201 R16-C-9963~-110] 3k2016132 caw |1469 
INT-481632 w/160 mm? -p/m 5%: temp coef itr C. JAN-C-5 : CSL__|.MOSCW 
-481632-D1 CAPACITOR, fized: 10/5742 REYGALYS 16-C-29074-6810 {N16-C-9963-500 csL |MosDWw CME |B250085<8ch87 | RCT(2) 
INT-481632 w/160 mf p/m 10; temp coef ltr D. CAW |1469 d RCU(2) 
noe ee RCU-1(2) 
~181632-D2 CAPACITOR, fixed: 10/5/h2 RENBALYB  |cM2oD161¢ 16-C-29075-4726 {N16-C-9964-1 caw | 1469 
NT-481632 w/160 maf p/m 2%; temp coef ltr D. JAN-C-5 SL__| MOSDW 
-481633 CAPACITOR, fixed: 10/5/42 REKBALLB 
mica; 360 mmf; 500 waew; case 51/64" 1g max x 15/32" | : | 
wd max x'7/32" d-max; molded bakelite case; two 
axial wire leads. 
ee ee aes el a at Be 
-481633-A5 CAPACITOR, fixed: 10/5/4o REXBA148 §=|cM20A3617 16-c-29819-2391 | 3K2036112 CAW | 1468 CNA }D-774 RBH-1 
. NT-481633 w/360 mmf p/m 5; temp coef ltr A. JAN-C-5 cSL |MO 
cp low 
cur =o 
+ "| 
-481633-A10 CAPACITOR, fixed: 10/5/he REYGAT4S = |cM20A361K 16-C-29824-2872 caw | 1468 CNA {D-7T4revo KBH-1 
NT-481633 w/360 amf p/m 10$; temp coef ltr A. JAN-C-5 csL |MO i RH -2 
cp) Sw RBE-3 
CMR | 0 
~481633-B5, CAPACITOR, fixed: 10/5/42 REY8A148 = |CM20B361T '16-C-29819-2396 |N16-C-10002 R16-C- 32036122 CAW /1468LS {ce \K-275362-137 SK-3(4) 
INT-481633 w/360 omf p/m 5; temp coef ltr B. GAN-C-5 iN16-C -10002-3-7 | 10003-101-750 CSL /MOBW 
cD | 5WLS. 
CMR /0XM 
| Con"t 
C 2 ee 
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SHEET 48 - 562 
= 7 = Pa = = 
ee NAME ARO. DESCRIPTION oiiet'me | san wo [TANS AST | order Go | arbch Sho | MENGE TRO™ [wran [MANUrAGTuEN® Leta “ObaManaT nc” (“asco ia” 
+ a ae = 
~481633-B10 CAPACITOR, fixed: 10/5/42 REXBALUE | cM2OB361E |16-c-29824-2876 N16-C-10002-3 CAW | 146813 
NT-481633 w/360 omf p/m 14; temp coef ltr B. JAN-C-5 CSL |MOBW 
\ CD | SwLsi | 
| CMR OXM 
-481633-B20 CAPACITOR, fixed: 10/5/42 RESSAI4B | CM2@B3614 16-C-29829-5356 | m6-c-t000e7 caw | 1468Ls 
NT-481633 w/360 mme p/m 20%; temp coef ltr B. JAN-C-5 CSL | MOBW 
cp | SWLS 
i i J 
: _ eel | ome OxM 
~481633-D1 CAPACITOR, fixed: 10/5/42 RELGALAG 16-C-29813-3010 |N16-c-10002-1 caw \1h69 
Ivr-481633 w/360 emf p/m 1%; temp coef ltr ». 16ChO i CSL [MOS W 
cD /5RS 
| cMR |PO 
-481633-D2 CAPACITOR, FIXED: 3/32/49 AN-C-5 pe20n361¢ 16-C-29813-9926 SG-1E 
Navy Type 481633 w/360 om? p/m 2%; temp coef letter D. 
481633 -D5 ‘earactior, fixed: 10/5/42 FE4BA148 | CM20D3610 16-C-29819-2406 |N16-C-10002-4 | R16-c- 3K2036242 cAW | 1h69 
NT-481633 w/360 mm? p/m Sh; temp cocf itr D. JAN-¢-5 1003-101-850 CSL | MOSDH 
i cD | 5R8 
CMR | PO I 
-h81633-D10 CAPACITOR, fixed: 10/5 /u2 RELGALLG — [CMZOD301K [26-c-29813-1260 cp | 5Rs lcm | 7k4-650a1t0 
NT-481633 w/360 mm? p/m 10f; temp coef ltr D. JAN-C-5 - f 2 
i 
-4 81634 CAPACITOR, fixed: 10/5/42 RELSA1L3 
mica; 3900 mmf; 300 vdcw; case 53/64" ig x 53/64" wa |16C40 
x 9/32" mex d; molded bakellte case; two axlal wire 
leads; add suffix indicating capacity toherance In} 
per cent. 
4 i oa 
~1.61634-a5 CAPACITOR, fixed: 10/5/42 REMBALL 3 16-C-324 30-4737 H aR iw CNA | D-775revO PRBH-1 thru 
NT-481634 w/3900 mmf p/m ‘ff; temp coef itr A, 1ecko RBH-3 
leary 1 { i—— 4 
+-481634-Bi0 CAPACITOR, fixed: 10/5/42 IREMBALL 3 16 -C-32435-5100 cst i Mw co. E-275362-35rev7 [BG 
NT-481634 w/3900 mmf p/m 10%; temp coef ltr B. 16cho Ee 
-461634-p2 CAPACITOR, FIXED: 8/27/47 REGBALL3 16-¢-32425-3150 CAW | 1464. CNA | D-775-21 RBH-2 
Navy Type 481634 ~/3900 mmf p/m 24; temp coef RELBALSU RBH-2 
letter D, RBH- 
ette | oa es —| | aa] ee > 
- 1481635 CAPACITOR, fixed: 10/5/42 CBN }DADLO CWi |E-1547 rev® 
ceramic dielectric; 50 mmf; zero temp coef (tel p/a 
30) maf/me/°Cc; 500 vaews case 0.46" lg x 0.2k" diam 
radial wire leads; uninsulated; add suffix indicating 
capacity tolerance in per cent. _t 
~481635-1/2 CAPACITOR, FIXGD; 30/5/42 16-C~1£551-2906 Can 16132 CHK {X-31)0-1 
avy Tyoe 491635 w/50 mmf p/m 1/4. | 
: : I. [ 
—-—— — 7 vy 
1 461635-2 CAPACITOR, fixed: 10/5/42 Prise meee 3D9050-86 cBy |D 
nt-481635 w/50 mmf p/m 2h. 
~481635-5 CAPACITOR, fixed: 70/5/h2 16-0-16560-8754 cBN GG [P- 30081 OAG 
T-482635 w/50 ome p/m Sh. { [ 2 
= = <a se mal iL. J 
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SLC; 0.08" air gap; 617/32" lg x 4 1/4" wax hb" h 
ehaft 1/4" diem x 11/2" 1g lees housing; extension 


shaft adj; twenty aluminum plates; 36@ deg rotation; 
steatite ine; solder lug term; mtd in metal housing. 


in housing 


SHEET 48 - 563 
oF 
RAYY DWG STAI ry ms Con- SONTRACTOR'S DWG EQUIPMENT 
pEsiGnarion NAME” -AND:. DESCRIETION OR SPEC NO JAN NO ‘Stock NO | srocr No svock oe serock NO | MFGR MART NUMBER {raacron| “on PART RO USED IN 
481635 -10 CAPACITOR, fixed: 10/3/42 16-C-16570-K254 |NI6-C-8142-1 can | 813-161 cwq | 47x3955 1ss0 RBE-1 
NT-481635 w/50 mmf p/m 104, CBN | D cNnA | D-825D sub6 RAO-2 (3) 
NOTE: RAO-3 (2); RAO-4 (2); RAO-5 (2); RAO-6 (3); RAJO-7; RAO-9|; RBH; RBH-2; R| BL; RBL-1; RBL-4 ; RBL-5; RBL-6; | RBT-1; RBI-2. SEE NOTE 
-4.81636 CAPACITOR, FIXED: 10/5/42 
ceramic dielectric; 75 mmf; zero temp coef (tol p/m 
30) mmf/mfa/°C; 500 vdcw; case 0.86" lg x 0.25" dian; 
hradial wire leads;'vninsulated; add suffix indicating 
capacity tolerance in per cent. 
-481636-10 CAPACITOR, fixed: 10/5/42 16-C-16858-4787 |N16-c-8180-3 CBN 8102 CNA |D-825D-301 RBH-1 thru 
NT-481636 w/75 mmf p/m 10%. cBN |c sub 6 | RBE-3 (4) 
| -481637 CAPACIT@R, FDED: 10/5/h2 
icoramic dielectric; 100 mmf; zero temp coef (tol plus 
30 minus 72.5)mmf/mfa/°C; case dimen 0.86" lg x 0.25" 
diam; 2 radial wire leads; vningulated; add suffix 
indicating capacity tolerance in per cent. I 
7 T 1s 7 
-481637-2 CAPACITOR, fixed: 10/5/42 16-C-17067 -8260 3p9100-57.1 |can {8102 cME | A-826-6revA 
NT-481637 w/100 mmf p/m 2%. 
——---___}..___ 
-481637-5 CAPACITOR, fixed: 10/5/42 16-C-17072-9287 |n16-c-8230-3 cen |810z cze |525-117 ops (4) 
NT-481637 w/100 mmf p/m . CBN jC CG = |K345238-159 Das 
DAS-2 
-4.81637-10 CAPACITOR, fixed: 10/5/42 16-C-17082-4779 | N16-C-8230 ~ | 3D9100-150 can | 8102 RBE-1. = 
NT-4.81637 w/100 mf p/m led. | RBE-3 
~481638 CAPACITOR, VARIABLE: 10/5/k2 16-C -59839-7481 CNA [SA-11-K CNA {D-9li rev 0 RBE-1 thru 
lair; plate meshing type, split stator; 50 to 5 to 50 RBH-3 
Ime; SLF; 660v test; case 2 1/k" lg x 2 3/16" wa x DAR 
2 1/2" h, shaft 1/4" diam x 7/8" 1g, bushing 5/16" BAZ-1 
lg x 7/16"-27 thd; round ehaft adj; seventeen 
plates; 90 deg rotation in either direction; solder 
lug term; single hole mtg by 7/16" diam mtg bushing. 
-481639 CAPACITOR, fixed: 10/6/%2 
ceramic dielectric; 3 mf; neg temp coef 30 (tol p/m 
30) mf/mfa/°C; 500 vacw; case 0.562" 1g x 0.25" OD; 
axial wire leade; ceramic ine; add suffix indicating | | 
capacity tolerance in per cent. 
-481639-8 CAPACITOR, fixed: 10/6/42 16-C-15528-7159 CER |N30K3p/m.25 Cw ES0-692529-1 AYE 
NT-481639 w/3 mmf p/m 0.25 mar. 
-481640 CAPACITOR, variable: 10/5/42 16-C-61604-9710 |N16-C-12286-L6 cez CEI | H-24.39rev0 TCE series 
air; plate meshing type, aingle sect; 25 to 250 mmf; CEJ | 250D35 


RESTRICTED 


SHEET 


48-563 


WIRISALYW DINOULDAIS =AdAL AAVN JO SO TWLVD 


L # LNIW31ddNS 
(¥)601'006 SdIHSAVN 


RESTRICTED 


SHEET 46 - 564 
= : ~ | contmactow’s owe 
Ge SIGNATION NAME AND DESCRIPTION on sree wo { JAN NO | STANCE OY | stock ‘No stock No | “ehécx no [MFR [Pant nummer [racroa| OF PanT NO” eer 
|. 4. i 
~481641 CAPAC TOR, Fixed: 10/6/42 i | 
ceramic dielectric; 10 ma; neg temp coef 30 (tol p/m 
30) mmf/mt/®C; 500 vdcw; case 7/16" 1g x 7/32" diam; \ | 
axial wire lends; ceramic ine; edd suffix indicating 
capacity telerance in per cent. 
— pat 
-481641-5 CAPACITOR, FINED: 2/10/u8 LJAN-C-2@ | CC21HH100B 16-C-15916-2961 | TS-~145/UP 
Navy Type 481641 w/10 mmf p/m 0.5 mmf. L i 
4 
2 } 4. 
-481641-10 CAPACITOR, fixed: 10/6/42 16-C- 15922-1516 R16-C-7862 CER | N30%20p /m. CW | ¥80-692529 +3 AYE 
NT-481641 w/10 mmf p/m 104. _| L : _ i a: {asM (12) 
~481642 CAPACITOR, fixed: 10/6/42 | 
ceramic dielectric; 15 mmf; neg temp coe? 30 {tol p/m j 
30) mmf/mf/°C; 500 vdew; case 0.562" lg x 0.25" OD; | 
axial wire leads; ceramic ina; edd suffix indicating 
capacity tolerance in per cent. | L i [ 
-481642-6 CAPACITOR, fixed: 10/6/42 16-C-15991-6576 CER |N30K35p/ml CW ESC -692520-4 AYE 
nT-481642 w/15 mmf p/m &. feeM (12) 
~481643 CAPACTTOR, fixed: 10/6/42 EMBA3ZL9 [ 
mica; 30 mmf; 500 vdcw; case 11/32" 1g x 7/16" diam; | 16ch1 
metal case; one right angle term bent dewn 1/16" in i 
front ef case and one radial lug term i/16" lg, ea i 
term w/open eglot 3/64" x 1/32";43-48 tapped hele in | 
ene end; add suffix indiceting capacity tolerance 
in per cent. fe. | 5 oar 
-481643-8 CAPACITOR, fixed: 10/6/42 RELBAZU9 16-C-27132-9970 | Nl@-c-9831-506 CER |370-A Cw ES0-€92526-', AYE 
NT-481643 w/30 maf p/m &%. 16042 | teaB3 
-481 64h CAPACITOR, fixed: 10/6/42 RESBALLS 
mica; 280 mmf; 500 vdcw; caee 51/64" 1g max x 15/32" | JAN-C-5 
i 
wd max x 7/32" 4 max; molded bakelice case; twe axlal 
1 . 
wire leads me Sly. I i 
-481644-D2 CAPACITOR, fixed: 10/6/42 REMBALLS emocp2tic pte aa 309280 cD 5R cw BS-692527-6ie81 | AYE 
NT-481644 w/280 mmf p/m 2%; temp coef ltr D. JAN-C-5 
“481645 CAPACITOR, fixed: 10/6 fu2 REYBALEL 16-C-41575-8325 CH | LOLA cw an/rps-12 
paper dielectric; 6,000 mmf plue 10 minue 3%; 600 RE13A488 cD DM (2) 
vdew; HS phenolic cage; case 13/16" lg x 13/16" wd x CTD | Dp 
5/16" thk; mineral eil impr; pig tail term at each 
end; no int gnd connectione, 
-481645-10 CAPACIT@R, fixed: 10/6 7k2 RELBALOG 16-6-41596-B340 |wi6-c-10855-1 Cw | TOhA CG [x-83g059-7revo |~ 
NE-481645 w/6,000 mmf p/m i0. REL3AKBE +c | 1DMODE. cW ; BS-692527-16 
- | Con't 
1 
T \_. 7 
. | 28 ae 
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— = 
NAVY OWG Y STANDARD NAVY ESO ASO SIGNAI CORPS MANUFACTURER'S Con. CONTRACTOR'S DWG EQUIPMENT 
SEeleNATion: NAME AND DESCRIPTION OR SPEC NO JAN NO ‘STOCK NO" STOCK NO stock NO stock No [MF&R | parr NUMBER [rRAcroR OR PART KO USED iN 
-481645-20 CAPACITOR, fixed: 10/6/ue2 RELBAIOS 16-C-41627-5117 [y16-c-1085 3DA6-46 cw | Koka cw | =Sx-638975-93 [AYE 
INT-461645 w/6,000 mmf p/m 20f. RE13A488 CD | 1DM6D6 CW | ESK-657806-34 | pF(18) 


cw |ESK-654024-34 |sg-1(26) 


Cw | ESX-649369-3 SL(8) 
cw | BS-696993 SL-a(12) 
CG =| K-430459-6revO | SL-1(12) 
cw | BA-10258-2 8s(4) 
Nove: SV (24); SV-1 (6); QBF (2); QUA (3); QUB (2); |MK-13Mod 8) (2); MK-27 (10) SEE NOTE 
-481646 CAPACITOR, fixed: 10/7/42 REBA122 
Inica; 10,000 mmf, 6,000 vdcw, 20 amp at 3000 kc, 22 | 16choO 
lamp at 1000 kc, 15 amp at 300 kc, 8.5 amp at 100 kc, 
1k amp at 34 kc; case 3" h x 3 1/2” diam; ceramic 
case; one elliptical end term ea end w/two 17/64" 
diam holes in ea 4 1/4" c toc. 
~481646-B5 CAPACITOR, fixed: 10/7/42 FEL AA122 16-C-33620-4262 cD | PL-1278-505 ca =| P-7762163-P3 TAQ-10 
IRT-481646 w/10,000 mmf p/m 5%; temp coef ltr B. 16Cho ‘h 
-461647 CAPACITOR, fixed: 10/9/k2 RE4GA138 16-C-52947-1840 3DEA50-73 CD | DYRB-60055 


paper dielectric; two sect; 50,000 mmf plus 10 minus | RE13A488 
3% ea sect; 600 vdcw ea sect; HS metal can; case 
1 13/16" 1g x 1" wd x 3/4" h o/a; oil impr end 
filled; three solder lug term 3/8" h on bottom of 
case 1/2" from c to c; no int gmd connections; two 
mtg ears 3/8" wd integral w/bottom of case w/two 
13/16" diam mtg holes on 2 1/8" ctr. 


a eat ae 


-461647-15 CAPACITOR, fixed: 10/9/42 RE4GA138 16-C-53002-4315 |N16-RC-13781 CD | DYRB-60055 cw MK-9 
INT-481647 w/50,000 mmf p/m 15%. RE13A488 MK-10 
NOTE: MK-10 Mod 5; MK-16; MK-19; MK-29 Mod 2; ME-34 [Mod 3; ME-|34 Mod 4. SEE NOTE 
-461648 CAPACITOR, FIXED: 10/11/k2 JRE48A305 16-C-54.733-5174 CSL |KIRMI6-h-h-1 


paper dielectric; 3 sect; 4/k/k mfd piue 10 minus 3% {RE13A488 
lea sect; 6@0 vdcw ea sect; HS metal can; case 4" 
he x 21/2" wa x 4 3/4" nh; mineral oil filled and 


impr; 4 rivet lug term, located on tep; no int gnd 
j connections; 2 removable spade lug “J” dkt,; spades | H | 
H#1.0-32 thd extending beyond base of case 1/2", 
| -serereno CAPACITOR, fixed: 10/11/22 RE4GA305 16-C-547 34-3162 CSL | ELRMJ6-h-4-4 CFT |F36927-14 DAQ 
NT-461648 w/k/k/4 mf p/m LO RE13A468 
-481648-20 CAPACITOR, fixed: 10/11/42 RE4BA 305 16-C-547 35-2953 DAU (2) 
NT-481648 w/k/k/4 mf p/m 20%, RE13A488 DAU-1 (2) 
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SHEET 48 - 566 


a. AVY 7 CTURER® Con. contractor's ows | EQUIPMENT 
fae ree, NAME AND. DESCRIPTION teed Gan-ine” — | pTagieaae: fener fe revere | carson. | BiGNAL cons: [rrsn | MANUrACTUners | or /coureserons owe, eure 
7 
-481649 CAPACITOR, fixed: 10/12/42 REGSA1L3 1 
mica; 1845 mmf; 50@ vdews case 3/4" lg x 3/4" wa x l16cho | 
ik” a; molded bakelite case; two axial wire leads. | 
aera fs Bes H {_ : } 
~481649 -D2 CAPACITOR, fixed: 10/12/42 FEY8A1Y3 16-C-31686-8h14 {N16-C-10230 DD IRS CFT |F-39009-1 iseA | DAU 
operons w/1845 mmf p/m 26; temp coef ltr D. 16C4O | L DAU-2 
rH % 7 ed 
~481650 CAPACITOR, fixed: 10/12/42 REYBALY3 
mica; 920 mmf; 500 vdew; case 53/64" ig x 53/64" wd x 
9/32" a max; molded bakelite case; two axial wire 
| 
leads. : 4 % 
-.81650-B1 CAPACITOR, fixed: 10/12/42 RESALE 16-C-30947-5275 cD 1RS CFT |F-39008-1 taeh | DAQ 
NT-481650 ¥/920 umf p/m 1%; temp coef ltr D. 16che CSL |MWSDW DAU 
CMR | PW DAU-1 
~481650-D10 CAPACITOR, fixed: 10/12/%2 RESSALL3 © | CM30D921E 16 -C-30958-5174 |N16-C-20081 cD 1RS 
INT-481650 w/920 mmf p/m 106; temp coef ltr D. JAN-C-5 CSL | MWSDW 
CMR [PW 4 
Zz 401653 CAPACITOR, fixed: 10/12/42 IRELBAZLY 
oy > mica; 10,000 mmf; 300 vdcw; case 1 1/4" 1g x 5/8" wi [Scho 
on = x 1/4" thk; molded bakelite case; twe solder lug 
vy ‘term; two 9/64" diam moles in case en 1 1/4" mtg/c. 
ac] : — | t 
= 2 
my ~481652-BS CAPACITOR, fixed: 10/12/42 RELGACLT | 116-¢-33617-5354 yale C= toute cD 8LS-381 CFT |F-39007-1 issA /DAQ 
< NT-481651 w/10,000 mmf p/m 5%; temp coef ltr B. 46chO : H cAW {1461LS {DAU (4) 
Ne) i 
2 S L DAUA1 (4) | 
a ee ae ae i 
he pa -481651-B10 CAPACITOR, fixed: 10/22/42 RES8AQ17  ; |16-0-33622-5833 N16-C-10491-12 30372 cAW | 16418 CRY | P-720567-7rev35 | ARB (3) 
a wey Wr-481651 w/l0,900 mmf p/m 10h; temp coef Ltr B. 16ChO | { | CSL | MHAW 
os a ee stances sens as +~ ssf el 5 onl mn 4 
> -431652 CAPACITOR, FIX# 10/13/42 RRELGA303 
= paper dielectric; 100000 mf; 6909 vaew; HS metal canjRZ13AK83 
% 2/16" h x 3 7/8" lg x 1 3/4" wa, exclucing term and 
mtg bkt; oil impr and filied; 1 stud term on standoft | 
ina 2 1/16" 1, o/a, 1 solder lug tera spaced 2” H 
ic’ to ¢, on vottem; no int snd c tions; 2 integr { 
tg Kbt, 1 ea end on bottom, ea bkt w/two 9.213" i 
diam holes spaced 5/8" Loc, & 3/3" ¢ toc 
ir vkt. 
a = a : Sano 
CAPACITOR, FIXED: 10/329/k2 RTKBA303 | 5786-4289 CBY  JA7160 
Navy Type 481652 w/10000 mmf p/m RELZAKBS 
oa " ” cane Dae 
+ — i | 
a = = t ze i 
i | { 
L Jt. aL 
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SHEET 48 - 567 
NAY’ r 1. 7 MENT 
DESIGNATION NAME AND DESCRIPTION on sree wo | JAN NO | STARQEP NOY’ | stock ‘No stock No | Sted RO” [MGR | "PART NUMBER frmcton | “Con Pant NO” [USED IN 
-481653 CAPACITOR, fixed: 10/28/42 RELBA2Z2L 
mica; 9000 mmf; 600 vdcw; case 1 1/4" 1g x 1 1/8" wa 
x 23/64" d max; molded bakelite case; two lug term ea 
w/one 0.173" diam hole; two mtg holes in case 0.144" 
diem 1 5/16" c toc. 
-481653-B1 CAPACITOR, fixed: 10/28/42 REWBA221 16-C-33426-9810 {N16-C-10484-48 CAN | HL-1290 CG K-359292-4 sc-2 
NT-481653 w/9,000 mmf p/m 1%; temp coef ltr B. 16Ch0 cD Ab SC-3 
-_ 
-481653-B5 CAPACITOR, fixed: 10/28/42 RE46A221 {CM45B9G2T 16-C-33433-1476 {N16-C-10484-55 CAN | HL 
NT-461653 w/9,000 mf p/m 5%; temp coef ltr B, JAN-C~5 cD Ab 
-481653-B20 CAPACITOR, fixed: 10/28/42 RELGA221 {CMESBQOOM 16-C-33443-L436 | N1@-C-10485-50 cD 4uL 
NT-81653 w/9,000 umf p/m 20%; temp coef ltr B. JAN-C-5 caAN | EL 
-481654 CAPACITOR, fixed: 10/28/42 RE13A468 16-C~53320-3954 cCAW [430-0 
paper dielectric; two eect; 250,000 mf plue 10 minus |RE48A128 
3% ea sect; 400 vdcw ea sect; HS metal can; case 
2 13/16" lg x 1" wa x 3/4" b ofa; mineral oil impr 
and filled; three solder lug term 3/8" & on top, 
epaced 1/2" c to c; no int gnd connections; two mtg 
ft 3/8" wd flush w/dottom, w/ 3/16" diam mtg holes 
spaced 2 1/8" c toc, 
-481654-15 CAPACITOR, fixed: 10/29/k2 RE13A488 16-C-53426-4566 [N16~C-11343-32 CAW | 430.97 crt | F-37825-1A DAH-2. 
NT-461654 w/250,000 mf p/m 15% ca sect. REYGA128 cD DYRT-6022-2 DAK-3 (11) 
DAH-2 (4) 
-481655 CAPACITOR, fixed: 10/28/42 RE46A306 16-C-45765-6024 ca | 25F475 
paper dielectric; 100,000 mf plue 10 minue 3%; 7,500| RE13AK88 
vdew; HS metal can; case 3 7/8" lg x 1 3/k" wa x 
3 43/64" b; ofl impr and filled; one etud term 
2 1/32" bh on por pillar and one solder lug 7/16" h, 
both on top, epaced 2" c to c; ne int gnd; two re- 
movable "J" bkt w/two 0.213" diam holes in ea ft 
5/8" apart, 4 3/8" c to c. 
-481655-10 CAPACITOR, fixed: 10/28/h2 [RELGA306 {16-0-15786-602h [n16-c-11328-73 CG [25FL75 CG «[x35a755-Areva [sc-2 (4) 
INT-481655 w/100,000 mmf p/m 10%. IRE 3A488 sc-3 (4) 
SK-3 (4) 
; vC-1 (4) 
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SHEET 48 - 568 
Pr ze | 
NAVY TYPE Y DWG S pR'S | Con. | CONTRACTOR EQUIPMENT 
DESIGNATION NAME AND DESCRIPTION ot seth | yan no | S™ScK No | stock (No stock "No | erocn wo [MTOR MORAY “Konuen” |racton| on pant wo” | USED. IN 
-481656 ICAPACITOR, fixed: 10/28/42 IRBLBA159 16-C-45765-6029 
paper dielectric; 100,000 mf plus 10 minus 3%; 7500 {Re13A488 | 
lvdcw; HS metal can; case 3 7/8" lg x 1 3/4” wa x 
i, 3/64" hn o/a; pyranol impr and filled; two ceramic 
ine screw type term 1 61/64" h, located on top 2” ¢ 
to cj; no int gnd connections; two mtg fl on bottom of 
case ea w/two 0.213" diam mtg holes 5/8" apart, 
! . 
L 4 3/8" c toc, LL {of rt rn 
~481656-10 ICAPACITOR, fixed: 10/28/42 RELBAIS® 16-C-45766-6034 |N16-RC-13898 ce 25FA7H CG OLK-~350757-lrevs | SC-2 
INT-481656 w/100,000 mmf p/m 10%, IREL3A483 §C-3 
| SK~3 
-481657 CAPACITOR, FIXFD: 10/3¢/i2 PFAS AUS 
mica; 1000 maf; 500 vdew, i0C0Ov DC test; case 51/64" 116-0-bo 
le max x 15/32” wa max x 7/32" d wax; molded low loss 
Ibakelite case; 2 axial wire lead term located on ends 
I 
term mtg. | 
-481657-Al® CAPACITOR, fixed: 16/30/42 REABALES 16-C-31090-4071 3DA1-1b CAM | 1468 cw lpr (2) 
NT-481657 w/100@ mf p/m 10%; temp coef ltr A. 16c40 cD SW CHW | CN-O0004chg0 
CSL |é® CHW /(M-0024 shgA 
cMR |e 
CMF jDomugaloer | | 
2481657 -BS CAPACITOR, fixed: 10/30/42 RELBALES “ls 16-0-31085-3596 |N16-C-10083-79 |R16-C-10083-75 CAW | 1468LS } 
NT-481657 w/1000 mmf p/m 5%; temp ceef ltr B. 16c40 cst | veBw 
cp /5wis | 
i 
1 CMR | OXM 
ie 
-481657-B10 CAPACIT@R, fixed: 10/30/he RELBAILB 416-C-31090-4076 |N16-C-10084-1 R16-C-10084-35} 3DA1-205 CAN |K CALG SA-2 (2) 
NT-481657 w/1000 mmf p/m 10%; temp coef ltr B. 16cho CAW | 1461S cw {SA-3 (3) 
. | | CSL | MORW. CRR | C-63828-21ssD OBY. (6) 
cD | 5WLS CRY | P-720592-19 BEB. thru 
CMR | OXM RBB~2 
} i e ‘ 
| NOTE: RBC thru RBC-2, PP-270/U. cur | pcmigAl0ex boaw | mom-oo2s SBESNOTE 
ea : ae even 
-482657 -B20 CAPACITOR, fixed: 10/30/42 REWBALYS. 16-C-31095-6556 }|N16-C-10084-11 3K3010224 cD | 5wLs CHL |47BUIO2F-5iseG | 2A 
NT-481657 w/1000 mmf p/m 20%; temp coef ltr B. 16chO CAW | 1468LS cbu | DD-5287-A-1 
CSL | MOBW 
Om! 
is Bee oe) | eae a ie 
-481657-C10 CAPACITOR, FIXED: 5/5/48 REYGALSAE 16-C-31090-4082 CRL | MocW-1427-10. | CRP | 35-5086 50-1 
Navy Type 481657 w/1000 mmf p/m 10%; temp coef 
letter C. 
= om + | H T H 
-481657-C20 CAPACITOR, FIRED: 3/9/50 RELBALLB 116-C-31@05-6562 | N26-C-10084-16-4) CRP-66 
Navy Type 481657 v/1000 wmf p/m 20%; temp coef ltr C, |16-C-kO ACZ-1 
| 
i 4: 
SHEET 48-568 
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SHEET 48 - 569 
NANY TYPE an | 
| Designation | NAME: AND DESCRIFTION [om'sree'no | 2an no | Etec wo” [stock to stocn No | “srock no” {MFGR { MARUTACTUSEES foancroe| Cow pant NO” { “Useo IN 
-481657-D2 CAPACITOR, fixed: 10/30/42 REOAlhS 1G-C-31080-2126 |N16-C-10083-78 |R16-c-10080-50! 3x3010223 cAW 4 1k69 
int-481657 w/1000 mmf p/m ad; temp coef ltr D. 16C40 cs. | MOSDW 
: cp |5RS 
| | CMR | PO 
- 481658 CAPACETOR, fixed: 10/30/42 }REABA307 16-C-48887-3925 tea forrery : 
‘\paper @ieLectric; 1.25 mfd plus 10 mimus 3%; 330 IREL3A488 
twacw, 60 cycs US metal-can; 2 25/32" 1g x 1 3/8" dian i 
\pyrenol impr; two ins wire leads 6" 1g protruding H ‘ j f | | 
from eide of can close to end; no int gnd connections; | j | 
‘clamping fl 1 1/2" diam x 2" wd x 2 11/32" 3g w/two 
9.213" diem mtg holes on 1” ctr. | Hl | 
=481658-10 JcAPACITOR, fixeas 10/30/42 RELBA307 16-C-LE90B-3910 n16-C-11384-75 CG /21F2Th CG /K-R30210-Irevi SN 
‘Wwr-481658 w/1.25 mf p/m 10%. [RE13A488 |yve-2 
481659 CAPACITOR, fixed: 12/3/42 frelOa148 
, mica; 390 mmf; 500 vdew; case 51/54" lg max x 15/32" |FAN-C-5 | ' 
wd max x 7/32" d max; molded bakelite case; two i f 
axial wire leads. 
=481659-005P5 .|CAPACI OR, FIXED: 11/3/42 JREWBALLS | '}16-C-29898-3616 3D9390-9 CAW [ik69Tr CRY |8881.735-1 sub 5 |AN/GRC-13 
Navy Type 481659 w/temp ‘coef @ to 5@ parts per JAN-C-5 : 
‘million per °c, ; ‘ 
-481659-B2 CAPACITOR, fixed: 11/3/42 (fRELGA148 —[oM20B391¢ 46-C-29893-2116 IR16-C-2.0004-90 cD SWLS 
iT-481659 :w/390 mmf p/m 26; temp coef ltr B. \JAN-C-5 jcaw 4681s | 
CMR |OxXM 
: | CSL |MOBW : \ | 
-481659-B5 CAPACITOR, fixed: 11/3/he IREYGAL48 |cM20B3910 16-C-29898-3596 [N16-c-10004-21 /R16-c-10004-93 |3K2039112 CMR |OxM cG K-27 J362-136rev6|sc-2 
InT-481659 w/390 umf p/m'5%; temp coef ltr B. JAN-C ~5 ICsL |MOBW j 
co |swus | 
; CAW  /1468LS 
-481659-B10 CAPACITOR, fixed: 11/3/42 IRELGAL48 = |cM20B391K )26-C~29903-4076 |N16-c-10004-19 |R16.C-10004.2103K2039121 cD 5SWIS 
NT-481659 w/390 om? p/m 10%; temp coef ltr B. JJAN-C-5 CSL |MOBW 
|caw |2468Ls 
‘Town ‘lox 
~481659-c2 CAPACITOR, fixed: 11/3/42 [REYBALLB = |cM20C391G {6-C-29893-2122 R16~-C-1.0004~91:1382039133 cD 5RS 
}NE-481659 w/390 mmf p/m 2%; temp coef ltr C. JAN-C-5, | cAW | 1469 
\ |CMR ||PO 
| 
| est jMoscw j 
-481659-C10 _ |CAPACTTOR, ‘fixed: 11/3/42 RELGALKB —[cmeoc391K 26-C-29903-4081 ‘la 6-c_10004-17-1 382039132 cp [5Rs 
INT-481659 w/390 mmf ‘p/m 10%; temp coef 1tr.c. JJAN-C-5 CAW |1469 
csL |MOScW 
i ' i : {cmR }Po : { 
-481659-D2 CAPACITOR, fixed: 12/3/42 (REYBALL8 |cme0n3916 16-C-29893-21226 |w6-0-2.0004-35  |R16-C-1000h-92'] 3x2039243 icp | 5Rs 7 
INT-481659 w/390 umf p/m 2%; temp coef 1tr'D. JAN-C-5 i cCAW  |1469 
cuR |/P0 
| ‘ |csL :|MosDW 
SHEET 8-569 
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= = 
oebicnaTion MAME AND. DESCRIPTION Se aE fo]. RANTES. HP NIEE Ogee me. dC gre ae iM eaEy GUE | neal MOM Scrum | Mt | iiaaciare ve eRuiee 
-481659-DS CAPACITOR, fixed: 11/3/42 GALE jOM20D391 7 1E-C-29698- 2606 |ii6-C-1064-30  |R16-~C- 3K2039142 CMR IPO ‘es (011-21revD 
ir 4816! i 3 t C z -C-5 
nN 59 w/390 mf p/m 5%; temp coef ltr D JJAN-C-5 | 10004~97-500 CSL = (MOSDW | 
{ i i | i cp SRS ! i 
H ! H a i 
| L caw |1h69 | 
-481659-D10 CAPACITOR, fixed: 11/3/42 REYBALLS ener 16-C-29903-4086 jN16-c-10004-18 |R16-C-10C04-12; “TomR [PO | 
WE-481659 w/39C mmf p/m 10%; temp coef itr D. JAN-C-5 CSL |MOSDW 
cD SRS | 
L cAW [1469 i 
ame } __t 
~481659-D20 CAPACITOR, fixed: 11/3/42 REKBAI48 — |CM20D391M 16-C-29908-6566 |N16-c-10004-20 cMR [PO 
INT-481659 w/390 mmf p/m 20%; temp coef ltr D. JAR-C-5, [CSL |MOSDW 
| i cD {SRS { 
| CAW 1469 
-— t + — 4 
-481660 CAPACITOR, fixed: 11/3/42 JREYBALUS | ap Tv 
mica; 510 mmf; 500 vdew; case 51/64" 1g max x 15/32" |JAN-C-5 
wé max x 7/32" d max; molded bekelite case; tve 
Z jaxial wire leada. j | | 
= | Saeee 
> -481660-A5 CAPACITOR, FIXED: 12/6/48 as CM20A5115 16-C~30188-4991 im MK-25 
S Navy Type 481660 w/510 mf p/m 5%; temp coef Moa 2 
=I letter A. 
=5 Ss + : — —— ra SE ng el REE ETS 
Nn -4@1660-B5 CAPACITOR, fixed: 11/3/42 REQBALKS =| cM20B5110 16-C- 30168-4996 | N16-C-10025-3 -5 | R16-C-10026-5 | 3K2051122 CSL | MOBW 1 cG K-~275362-lulrevG 
NT-481660 w/510 mmf p/m 5%; temp coef ltr B. JAN-C-5 1CMR | O24 H 
8 | |CD | SWLS 
os) i ; | jcaw | 1k66Ls i | 
= = : l | i aie Bs. 2 on 3 
oO -481660-B10 CAPACITOR, fixed: 11/3/42 RESGALLS — |CM20B52.1K 16-C- 30193-5476 |N16-C-10025-13 3D9510-15 CSL  }MOBW cay |T-7610992~12 SR (6) 
SO: INT-481660 w/510 mmf p/m 10%; temp coef ltr B. JAN-C-5 CMR {OXM CAY [T-7610944-2 GR-5 (6) 
> cb SWLS cAY | P-7610947~1 WEA (2) 
er | 
cCAW | 1468LS CBM [744-722 
CMF |503M eG |x-279362-142rev6] | 
~481660-B20 CAPACITOR, fixed: 11/3/42 REYSALLB ~~ |CM20B511M 116-¢-30198-7956 |N16-C-10025- R16-C-10026-16, jest MOBW 
NT-481660 w/510 mmf p/m 20%; temp coef ltr B. JAN-C-5 CMR =|0XM 
jcD | 5WLS 
! 
| CAW {1468LS 
-481660-C5 CAPACITOR, fixed: 11/3/42 IRELGAILE = |CM20C511T 16-C- 30188-5001 R16-C-10026-10 | 3K2051132 cD TSRS 
INT-481660 w/510 om? p/m 5%; temp coef ltr C. JAN-C-5 CAN [1469 
JCM /PO 
L CSL MOSCW 
-481660-C10 CAPACITOR, FIXED: 4/18/49 RELGA 48 16-C~30193-5482 MK-39 
Navy Type 481660 w/5le mmf p/m 106; temp cecf lir Cc. Med 3 
af 
-481660-D2 ICAPACITOR, fixed? 11/3/42 FREYA145 — {CM20D511G [t6-c-30183-3526 Peeters R16-C- 3K2051143 cD 5RS 
T-481660 w/510 mf p/m 2%; temp coef Itr D. JJAN-C-5, 10430-10-660 CMR = /PO 
icSL MOSDW 
caw 1469 
Ak <4f con't , 
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SHEET 48 - 571 
SeNenaTon NAME AND DEBERIFION oitreetmo | san no [PNB WS | abc So | side uo | MENSECSRE™ [roe | MARPACTUTN [ttn] SOtmetsiar’ won? | *zud"SAT 
-481660-D5 CAPACITOR, fixed: 11/3/42 REK8A148 —|CM20D5110 16-C-30188-5006 |N16-C-10025-11 |R16-c~ 3K2051142 CSL |MOSDW 
NT-481660 w/510 umf p/m 5%; temp coef ltr D. JAN-C-5 10026-10-25 cur |Po 
cD |5RS 
caw |1k69 
-481660-D20 CAPACITOR, fixed: 11/3/42 TREWaA1L8 _[cMBODS21M 16-C-30198-7966 |N16-C-10025-7 cd 6 |5R8 ei) 
INT-481660 w/510 mmf p/m 20%; temp coef ltr D. \JAN-C-5 CMR |PO 
CSL jMOSDW 
| caw 11469 
-481661 CAPACITOR, fixed: 11/9/42 [REL8A127 
mica; 2000 mmf; 5000 vdcw, 10 amp at 3000 kc, 9 amp 16c40 
Jat 1000 kc, 5 amp at 300 kc, 2 amp at 100 kc; case 
115/16" lg x 2" wa x 15/8" bh; cast metal case; one 
screw term 3/4” h on top, one side of capacitor gnd 
to case; two mtg fl on bottom ea w/one 3/16" diem 
hole on 2 3/16" mtg/c. 
-481661-B5 CAPACITOR, fixed: 11/9/42 RE48A127 16-C-31799-5434 |N16-C-10261 crv |uc-2616 
INT-481661 w/2000 mmf p/m 5%; temp coef ltr B. 16cho 
aa ——— a po 
-481661-B10 CAPACITOR, fixed: 11/9/h2 FELBA127 16-C-31804-5914 |N16-C-10261-30 cRV |UC-2616 
INT-481661 w/2000 mmf p/m 10%; temp coef ltr B. 26cho 
| ene ———ae| 
-481661-B20 CAPACITOR, fixed: 11/9/42 RE4GA127 16-C-31809-8394 |N16-C-10261-75 cRY |UC-2616 
NT-481661 w/2000 mmf p/m 204; temp coef ltr B. 16cho _ | 
[usiecs —-— lennon, Fixer T7972 fRaueanod ht = SS 
Imica; 30,000 mmf; 2000 yacw 18 amp at 3000 kc, 40 emp {16C40 
lat. 1000 kc, 28 amp at 300 kc, 12 emp at 100 kc; case 
2 1/o"wa x 2 1/M1gx 29/16"; cast metal case; one 
piller term on top 2" h ctr shielded, one side gné 
to case; two 1/4" diem mtg holes in base on 3 1/k" 
nte/c, 
~W81662-BS CAPACITOR, fixed: 1179 /h2 TREGGALOS 16-C-34726-5601 |N16-C-10581 cRY [UC-2 755K 
In?-481662 w/30,000 mf p/m 5%; temp coef ltr B. i6cho 
481663 CAPACITOR, fixedr it/o/ue FELGALS7 16-C-49184-.9h01 SL 
paper dielectric; 2 mf plus 10 minus 3%; 4000 vdew; |RE13A488 
I#S metal can; case 5 3/4"h x 4 9/16"wa x 3 3/k"thk; 
mineral oil filled; two stud and nut term on por 
pillars 2" and 2"c to c on top ctr line; no int gnd 
connections; two removable mtg bkt, ea w/two 1/2"h 
}#190-32 tha spade lugs 2 1/2" c to c and 4 3/16" c to 
c from bkt to bkt. 
Con't 
a 
is 
| i 
ai 
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SHEET 48 - 572 
= 
VY TYPI z = 
BeLEAuE se ncaa [seat | Favones [PRP LE igen Ger | Gan DENA OR™ ren] MARU Oe Rime ey, coms Crean genome “[MeuIRNEG 
~481663-10 CAPACITOR, fixed: 11/9/42 (REL GALB7 16-€-.9205-9391 |N16-KC- 14409 CSL |XUMJAWO-2 CW J ES-682065-1 iss2\sL 
INT-481663 w/2 mf p/m 10%. [REI 3A488 SL-a 
SL-2 { 
ss 7 hots ea are ee etene ears aes es 4 as 1 ! i i J 
¥BL66K CAPACITOR, flxed: Lifre/he 126ChL 
mica; 36 mmf; 600 vdew; case 29/64" diem x 1/16" RE4LBA398 
1 
thk; metal case; one lug term 9/32" 1g x 3/32" wd oa i 
side of case spaced 18@ deg apart on 3/32" rad; add 
1 
suffix indicating capacity telerance in per cent, | “| 
" ma a 4 
-481664-10 CAPACITOR, fixed: 11/12/h2 16C4L 16-C-29824-4072 jwi6-c-10002-6 CER = |3707 cw ies SL 
NT-481664 w/3@0 omf p/m 10%. RELBA396 CER |612-000sub0 AN/TPS-1B 
| (27) 
= = 
~481 664-20 CAPACTTOR, fixed? {1/13/03 ToCeT ECs 5-552 [yi6-Re-1002-12 cer (3707 Cw |BO-10108-20 S-T (hy 
INT-461664 w/360 omf p/m 20%. RELBA398 CER {612-000sub9 SL (4) 
NOTE: SL-a (4); SL-1 (2); MK-8 Mod2 (4); MK-10 ane MK-8 (14); MR-8 Modl ((4); MK-19 (5); M| K-27 (4); MK-16 | (4); MR-28 (5). | I. {SEE NOTE 
~481665 CAPACITOR, fixed: 12/13/42 REUBALIG 
mica: 5000 mmf; 1CO0C vdews 22 amp at 3000 kc, 30 amp /iSche 
at 1000 kc, 20 emp at 300 kc, 10 amp at 100 kc; case | 
5" diam x 4" h; ceramic case; one fl elliptical end | 4 
term ea end, two 3/5" diam holes in ea term 5 3/b" | | | 
\ if Hl } ] 
c toc, | 
~UB1665-Bo CAPACITOR, fixed? TITS TIO TIG=C=32OOI-9963 CD y 181-51 fore rev = 
NT-481665 w/5000 mmf p/m 2%; temp coef ltr B. 16CHO i it 
ee lb sa an 7 oa ES ares fi, 2 
~481665-B5 CAPACITOR; fixed: 11/23/42 REWBA116 | (16-C-32697-2h50 cb {161-51 
INT-481665 w/5000 mmf p/m 5%; temp coef ltr B. 16chG 
1481666 CAPACITOR, fixed 11/13/42 REUBAS3T ~ r ry | 
mica; 5,000 maf; 20,000 vdew, 25 amp at 3000 kc, 30 |16040 | 
emp at 1000 kc, 20 amp at 300 kc, 15 emp at 100 ke ! 
case 5 3/4"n x 5"diemj; ceramic case; two fl elliptical] | 
end cap ea w/two 0.377"diam holes 5 3/k" c to c. | L | | 
~hB1666-BS ~~ |CAPACTTOR, Fixed: TI/T3/WB [RESBAES7 TE-O- 38052-OL65 [ep [5-52 joc fau-7h68520- tev 
INT-481666 w/5000 mmf p/m 2%; temp coef itr B. 16c40 _ 
~481666-B5 CAPACTTOR, fixed? TI/ T3745 RE T= SEOIT- TINE | H {cD ~52 
wP-481666 w/5000 me »/m 5%; temp coef ltr B. 16040 i | aa 
~bA166T CAPACITOR, fixed: 71/13/k2 RENBAILO ~ 
mica; 11,000 maf; 6000 vdew, 25 emp at 3000 kc, 4&9 36ch0 i 
lamp at 1000 kc, 27 emp at 300 kc; 15 amp at 100 ke } i 
case 5“diem x 4"h; ceramic case; one fl elliptical 
end term ea end, two 3/8" diam heles in ea term | 
| 
5 3/u" c tec. | 
{ at ; Cen't 
i 
oo aes } 
= r | | 
—e i— ——| 
4 zs \ | 4 mak | | | | 4 { 
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| ee a a ee 
Ce NAME AND DESCRIPTION deere na dew ae EE ed ee Be | GR ee: | PONE Ste’ Lacen | auurACTiars | Sen, | commerors, oe ERRMENT 
~481667-Be CAPACITOR, fixed: Ta/13/ee BENOALIO | TI] ToD ~ PESS6=ST [C® | M-7uG0505-3rev0 [TCG 
JNE-LO1667 w/11000 maf p/m 26; temp coef ltr B. j6cho ; 
17481667-B5 CAPACITOR, fixed: 4713/2 REGBALLO 16-C- 337 25-300L cD (1336-51 
INT-LBi667 w/11,000 umf p/m 5%; temp coef Itr B. 16cko 
-482668 \capacrtor, Pixeat 1a/rh/ he TRELBA308 | 
{micas 9000 umf; 500 véew; case 1 7/16"1g x 3/h"wd x [ROCKO 
13/8" thks molded bakelite case; two wire leads. 
| -482668-D5 |CAPACTTOR, fixed: 11/14/4e RE4BA308 16-C-33432-9734 cSL |xBSCW crt |F-40165-1 DAE 
Jwr-481668 w/9000 mmr p/m ‘5%; temp coef Itr D. x6cho ‘ aie 
DAK-1 
—481669 |CAPACITOR, fixed? 13/14/42 RELBAZ8 
micas 10,000 mmf; 500 vdews case 1 7/16"2g x 3/4"wa 16Ch0 
{ |x 3/8" tik; molded ‘bakelite case; two wire leads. 
‘| -461669-B10 CAPACITOR, fixed: 11 /1h7ue RELBA308 16-C-33622-700) [N16-C-10494-3 csi |xpaw 
i jnr-481669 w/10;000 mmf p/m 10%; temp coef ltr B. 16cho 
| -481669-D5 CAPACITOR, fixed: Vi /ik ee REBEAZO8 CERRO 3DAI0-113-3 (CSL /XBSCW Crt = /F-LO166-18 DAH-2 (2) 
hwr-481669 %/10,000 mmf p/m '5%; temp coef ltr D. 160 DAK (2) 
thru 
DAK-4 (2) 
- 481.670 CAPACITOR, fixed: 11/14/he FRELBALOD 
: mica; 20,000 maf; 500 vdew; case 2"lg x 1"wa x 9/16" jLECKO 
i ‘thic} molded ‘bekelite case; two wire leads. 
t 
/-481670-B10 CAPACITOR, -fixed: 11/th/be RELBA309 16-€-38334-9023 CSI. |XBBW Crt |F-40167-1A DAH-i. 
‘Iyr-482670 w/20,000 mmf p/m 10%; temp coef ltr B. nécho 
2481671 CAPACITOR, fixed? 1i/i6yhe TRENGADSS 
mica; 300-mf; 2000 vdew,7 amp at 27000 ke, 1.5 amp |t6C40 
lat 4000 kc, 1.1 -amp at 3000 kc, 0.35 amp at 1000 kc, 
0.2 amp at 300 kc, 0.03 amp at 100 kc; case 2 9/16" 
diam x 1 1/164; ceramic base; two elliptical end 
| ‘plates ea-w/two 0.196"diem holes 3" c to c on sides. 
= 3 a i 4 
| -481671-35 CAPACITOR, fixed: 11/16"42 REWBAL55 16-C-29661-9600 cD PL-1299-54 cG M-7467658-1rev0 | TBC-4 
NT-481671 w/300 mmf p/m 56; temp coef ltr B. 16che TBC-5 (4) 
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Fe = 
o = % CON. FR, UIPMENT 
Bee NAME AND DESCRIPTION cite | van no [FTA MAY | cece to | arbce no | Maree Tne” [wran [MEANT *Suumen® [rsctan| “Seam xo"? | “ugea i 
-481672 CAPACITOR, fixed: 11/16/42 RELGA258 
Inica; 100,000/100,000 mmf; 2000 vacw, 33 emp at H6c4o 
26000 kc, 36 amp at 3000 ke, 34 amp at 1000 kc, 32 | } | | | 
lamp at 300 kc, 27 amp at 10) ke; case 7" lg x 4 1/2” i ] i | | { 
wa xh 3/4” bh} metal case; two tab term 1 3/k" 1g ea 
w/one 13/32" diam hole 4" c to c; eight 1/4"-20 
tapped holes 1/4" d, four in front, four in back on 
i 
6 3/8" x 3 1/k" mtg/c. L ! 
pe t— ele : t a Tay 
-481672-85 CAPACITOR, fixed: 11/16/h2 REKBADSS 16-C-39434-482. | cD L-1298-132A |CG = | P-7764725-1 TBC-4 
NT-481672 w/100,000/100,000 amf p/m 5%} temp coef ltr}16Cc#0 TBC-5 (2) 
Be ne : ~ | a foe ie \ to je 1 at a| 
-481673 |CAPACITOR, variable: 43/17/k2 16-C-57603-8201 [N16-C-12239-105 |R16-D-163093 {3D900eV-2 cw |D-163093 CW | ESL-6368591e81 1 SL 
lair; neut type; concentric type; 0.8 to 2 mf; 250v {SJ-1 (3) 
DC; case 1 3/32" 1g x 7/32" dian ofa; one wire leed, 8s 
land thd bushing term; single hole mtg by 5/32” diam | ST (7) 
mtg bushing; glasa ina; adj by 7/8" lg screw. sv (5) 
NOTE: SV-1 (3); AN/TPS-1B (7); M8 (3); ME-8 Mod 1 |(4); MRW8 jiea 2 (4); MR-B]Mod 3 (3); MK-13}Mod 0 (3): MK~19](3); MK-27 (3) SEE NOTE 
b lis 
-4B16T4 CAPACITOR, fixed: 11723702 |e 86 16-¢-53115-6222 cp | D¥RP-6011 ; 
} 
paper dielectric; two sect; 100,000 mmf plus 10 minus jRE4SA128 | 1 | 
3% ea sect; 600 vdew ea sect; KS metal. can; case ! 
1 13/16" 1g x 1" wd x 3/4" h e/a; mineral oil filled; } | 
three solder lug term 3/8" hn on top, spaced 1/2" 
© toc; no int gnd cennections; two mtg ft 3/8" wi 
flush w/bottom, w/ 3/16" diam mtg holes spaced 2 1/8" ' : 
e toc. | [ 1 
i = i" t i f — H 
j -481674-10 CAPACITOR, fixed: 11/23/k2 REiaANGS f 1 16-€-53359-5470 [3pxai00-186 fen | pyrr-6011 
JNT-481674 w/100,000 mmf p/m 106 ea sect. RE4BA128 | ie i 
-481674-15 CAPACITOR, fixed: 11/23 /4e RE13A488 16-C-53192-8247 |n16-¢-11303-575 i 3DA1C0-272 cD DYRT-60i1 Cw £80-682063-8is61; SL(9} | 
NT-481674 w/100;000 am? p/m 1% ea sect. RELGAIS \ cBY |RLCN-621@-3 crr DAH(2) 
' 
CSF | OXBMRTW6-.1-15 + DAE-1(2) 
| caw | PB'TT-566C PAK(2) 
CTD | 630T-.1-.2 DAK-1 (2) 
NOTE: DAK-2 (2); DAK-3 (2), DAK-4 (2); OAN (2); SL-a] (5); SL-1 | (5); AN/TPS-1B;| MK-34 Mod 3; MK-| 34 Met 4. | SEE KOTE 
passe LC | cs Dene 4 { 
| - ara pele es — ——- eee aa s 43 7 
_ t H | ! 
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sao 
NAVY TYPE 
DESIGNATION 


NAME AND DESCRIPTION 


Wavy pws | | 
OR SPEC NO 


STANDARD NAVY 
JAN NO STOCK NO +} 


ESO 
STOCK NO 


ASO 
STOCK NO 


SIGNAL CORPS 
sTOcK NO 


i 


] MANUFACTURER'S 
PART NUMBER 


Con. 
TRACTOR 


CONTRACTOR'S DWG 
OR. PART NO 


EQUIPMENT 
USED IN 


-481675 


CAPACITOR, fixed: 12/7/42 
paper dielectric; 250,000 mmf plus 10 minus 3h; 2000 
lvdew; HS metal can; case 2 1/8" hn x 113/16" wa x 

1 1/16" thk; dykanol impr and filled; two etud and 


Inut term on por pillars 7/8" b and 13/16" ¢ to ¢ on 
top; no int gnd connections; adj and removable mtg 
bkt w/two mtg holes 21/4"c to c. 


RELBA283 
IREL3A488 


16-C-46333-2859 


cD 


TJU-200025 


-481676 


CAPACITOR, fixed: 12/1e/ke 
mica; 500 mmf; 500 vdcw; case 1 1/16" 1g x 15/32" wa 
x 7/32" 4 max; molded dakelite case; two axial wire 


leade; retrace characteristic 0,02. 


~481676-F2 


CAPACITOR, fixed: 12/10/ke 
q 
NT-481676 w/500 mmf p/m 26; temp coef itr F. 


NOTE: RBC thru RBC-2. 


16-C-30156-9532 


CER 
CAW 


mhJ-500 
1379 


CRV 


P-721081- Biased RBB thru 


REB-2 
SEE NOTE 


-481677 


CAPACITOR, fixed: 12/29 ue 
ceramic dielectric; 185 mmf; neg temp coef 48 (tol 


Oo 
Ip/m 5) mmf /mf/~c; 400 vdew; case 0.625" 1g x 0.863" 
diem; radial lug term ea 1/l" 1g; one #6-32 tapped 


hole 3/16" d located in ctr of one end; steatite 
case; add suffix indicating capacity tolerance in per 


cent. 


-481677-1 


CAPACITOR, fixed: 12/29/42 
NT-481677 w/185 umf p/m 14. 
NOTE: TCZ-1; TCZ-2. 


16-C-17607-8685 | 


CBN 


841-001 


coL. 
coL 


GA-1433iesC 
913 0033 00 


ATC 
TCZ 
SEE NOTE 


-481678 


CAPACITOR, ASSEMBLY : 12/29/ke 

c/o three ceramic capacitors pi-network connected 413 
mmf p/m 1%, 4OOv RMS working, number one capacitor 
280 mmf p/m 10%, 4OOv RMS working, number two 


capacitor 400 mf p/m 10%, 400v RMS working, number 
three capacitor 200 mmf p/m 10%, 400v RMS working; 
capacitor number one 0,863" diam x 3/4" d, capacitor 


number two 0,663" diam x 1" d, capacitor number three 
0.863" diam x 5/8" d; mtd on aluminum plate w/two 
holes #6-32 tha. 


16-C-66216-4376 


CBN 


8kL 


coL 


913 1300 OOrev3 


ATC 
TCZ 
TCZ-1 
TCZ-2 
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SHEET 48 - 576 
MAYY TYPE NAVY. DWG. STANDARD NAVY ES ©. AS Oo SIGNAL CORPS MANUFACTURER'S: Cons. |; CONTRACTOR'S awe EQUIPMENT 
DESIGNATION NAME AND DESCRIPTION: OR spec N@ |i JAN NO STOCK NO STOCK. NO” stoce: na |: stock. na EMFOR') parr NuMBER | rnactor on PART NO. USED: IN: | 
1 : =f : t “7 
-481679 CAPACITOR, variable: 12/2g)se 116 -C-64343-9701 |Nr6-c-12570-75 |RLE-C-8397" 3p9h6ov ean, | 826-006 CoE /'927" 6130 00° ATC" 
ceramic dielectric; compreesion type, 6 sect; 400 to cBN | 21754 TCZ (2) 
460/240 to 300/125 to 185/60 to 110/35 to 85/18 te TCZ-1. (2) 
30 mmf; 4OOv RMS at 2.0 to 2.4/2.4 to 5.0/3.0 to WCZ-2 (2) 
3.6/3.6 to 4.0/4.0 te 4.8/4.8 to 6.0 mc; temp coef 
minus 80/800/825/790/714/700 (tod p/ia 190) mf/mt/*ec; 
case 1.6875" lg x 1 9/32" diam; six solder lug term; 
two #6-32 NC-2 etude extending 19/32" at ea end: 1 
1 ' 
screw adj; ceramic: ina. 5 i 
—t to i 1s sa! 71 
-481680 CAPACIT@R, variable: 12/29/42 16-C-6434@-8251 fNiS-C~12570-50 fRIG6-C-12196 3p92h0N-2 can | 826-003 CeL j917 5120 00 ATC 
7 | 
ceramic dielectric;. compression type, 5 sect3: seat.1, i" CBN. |A-2l752 +f TCA ji 
9 tc 85 ome, sect. 2/3/4/5, 55 to 2h0 mmf ea;: 3007 ; TCZ~1 
IRMS. at 1500 kc/1100° kc/110@ kc/360: kc/360° kc;. neg : j 'TCZ;-2 
i 
temp coef 500: (tol. p/m. 100) mnf/mt/%C3: case: 1.4" lig: E 
x. 1 9/32" diam; five solder tab term;: two. #-32 NC-2 ; 
etude: extending: 19/32" at ea end; screw adj;; ceramic. |j : 
ina. mits 7 
-481681 CAPACITOR, variable: 12/a9/4e 16-C-63961-9921 [HL6-C-12558-75 cen. |€22-009 COL, 4947" LoL0: 00 Tz, 
ceramic dielectrics, retamy: type, L sects, } ta 13; mg; ! , can |A-21752 lrez-1. 
4.00 RMS' at. 7.2! mey: neg. temp coef’ 725 (tok p/fn 150) i ; TeE-2 I 
mm fin? /°C, case 27/32" Ve x 411/6ie" we x. 5/16" bs. two: | ; 
colder lug term; two 0.120" diam holes in base. 0.437"! H , : ‘ 
c to cj acar slot. adj; ceramic base. ! f f 
ae z = a + : es a 
| - 481682 CAPACITOR, fixed: 1afe9/4e ; 
ceramic dtelectric,, 150 mmf; neg temp: ecef 660 (tok ; { ! 
2 ll 
plus 100 minus: 303)ame/mr/*C; 300. RMS; v working at. \ 
700 ke; case 0.86" Ig x 0.16" diam; radial wire ; i ' 
d 
Teade; untneulated. a | d | | 
7 { z : 
-481682-2 ‘CAPACITOR, fixed: 12/29/42 i 16-C-17389-1 789 tcaN: [810.250 COL, {913 0017 00: ATC f 
INT-kB1682 w/150: umf p/m 2h. f ps 
NOTH: TOZ-15 72-2. | i I a2 paar, NOTE: 
3 ~ a a i. SHEET 48-576 ~ aie E _ 
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plus 15 minve 61) mof/mf/°C, 300v RMS working at 1.1 


mc; 1.8" 1g x 0.34" diam, ofa; mtd by radial wire 


leada. i 


— = = ; = a3 
seinen NAME AND. DESCRIPTION [tt arene eee ae" [ae Gon | ae Gig, | Mea eee paren | mentors |e een are ore ue 
a 
-481683 CAPACITOR, FIXED: 12/29/u2 
lceromic dielectric; 250 mmf; neg temp coef 700 (tol 
plus 1@0 minus 312) mmf/mfa/°C; 500 vdcw; case 0.86" 
ig x 0.25" OD; radial wire leads; uninsulated; add 
suffix indicating capacity tolerance in per cent. 
181683 -2 CAPACITOR, fixed: 12729 7k2 16-C-17771-3806 | Nlo-C-O272-100 | 1 309250-46.3 |CBN | 810-200 Teor 1913 0024 00 ATC 
NT-481683 w/250 mmf p/m op. Tz 
NOTE: 02-1; 12-2. SEE NOTE: 
~481684 CAPACITOR, fixed: 12/29/42 
ceramic dielectric; 125 mmf; pos temp coef 110 (tol 
Iphus 30 minus 70) mmf/mf/°c; 300 vdcew; case 1.3” lg 
x 0.28" diam; radial Wire leads; uninsgulated; add 
suffix indicating capacity tolerance in per cent, 
|. 
-48168h-2 CAPACITOR, fixed: 12/29/42 16-C-17227-2821 |N16-c-82h8-5 CBN | 814-106 COL |913 0001 00 ATC 
NT-461684 w/125 mf p/m 2. TCZ 
NOTE: CZ-1; Tcz-2, SEE NOTE 
-481685 CAPACITOR, fixed: 12/29/42 
ceramic dielectric; 300 mmf; neg temp coef 30 (tol 
plus 30 minus 79) amf/mf/°C; 500 vdew, 1000v DC or 60 
cyc AC test; case 1.8" 1g x 03k" diam; radial wire 
leade; uninsulated; add suffix indicating capacity 
tolerance in per cent. 
————— ens a 
-481685-2 CAPACITOR, fixed: 12/29/42 16-C-17835-3288 W16-c-8293 CBN | 816-035 COL {913 3307 00 TC2( 3) 
NT-481685 w/300 omf p/m 2%. '} tez-1(3) 
” >— —— — 3305 + ee ee ce eon eeeeneee 716) ay 
-481685-5 CAPACITOR, fixed: 12/29/42 Meseol BR? CEN | 816-035 ATC 
NT-481685 w/300 amf p/m 5%. 
+ r aT i 
-481686 CAPACITOR, fixed: 12/29/42 
ceramic dielectric; 350 mmf; neg temp coef 330 (tol 
plus 50 minus 170) mmf/me/°c; 500 vacw, 1000v DC or 
60 cye AC test; case 1.8" lg x 0.34" diem; radial 
wire leads; uninsulated; add suffix indicating 
capacity tolerance in per cent. 
+ ‘| 
-481686-2 CAPACITOR, fixed: 12/29/42 16-C-17931-3675 |N16-C-8299-50 | R16-c-8366-30 can | 626-042 con | 913 0014 00 CZ 
wr-481686 w/350 mmf p/m af. TCZ-1 
— 4 | 707.2 
-481687 CAPACITOR ASSEMBLY: 12/29/42 16-C-66216-7632 |N16-C-12700-2 COL | 913 1200 00 ATC 
c/o three capacitors, CEN type #816-0k3 in parallel, con | 913NA2 TCZ-1 
total cap, 880 mmf p/m 1%, neg temp coef 32 (tol TCZ-2 
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a — - 
x ; She S e 7 1 UIPMENT 
Gesuaren NAME AND DESCRIPTION a ee] aan No. BTAHOARO NAYS steck No EADS COS, | simeats ake: | eon: eAnUrAc Une icourh] comers ons ome gues 
-L81688 CAPACTIOR ASSEMBLY: 12/29/42 | : 6-4916 |N16-C-12692 CBN 1616-044 COL | LOL7A-' 
c/o three ceramic cavaciters, Contralab type #916-e4h | | | COL )943 i 
in parallel, total cap @30 mmf, neg temp coef 150 | | j 
(tol plue 15 minue 67) mf/mfd/°C, 300 RMS working | | \ 
i j | ! 
voltage at 1.5 mc, capacitors assembled on mtg block, i I 
Collins Rad type #X-5895, w/two term voarda, Colline 
Rad type #X-5891. 1. 
~481689 CAPACITOR, fixed: 18/29/ke ! 
la i 
ceramic dielectric; 25 mnt; zero temp coef (tol p/m 
30) mmr/mt/°C; 2500v at 2 mc; case 0.75" lg at 0.766" 
diam; #@-32 tapped heles ea end for tera and mtg; ; 
I 
ceramic ine; add suffix trdicating capacity tolerance \ { I 
in per cent. \ 
_ -- —{ —~- _— a 
-481689-10 CAPACITOR, fixed: 12/29/ke | 1@-C-16223-€7/59 |N16-C-8137-ho 399025-53 cay |850-001 COL 7923 4253 20 ATC 
NE-481689 w/25 maf p/m 10f. | Tz 
| 
NOTE: ‘T0Z-1; TC2~2. | (SEE NOTE 
| -#0i690 CAPACITOR, fixed: 12/29/42 | 
ceramic dielectric; 50 mmf; neg temp coef 750 (tol { i 
i 
p/m 110) ome/mt/°c; 2500v at 2 mc; case 0.75" lg x | | 
0.766" diam; #6-32 tapped holes ea end for term and | | 
mtg; ceramic ins; add suffix indicating capacity i 
tolerance in per cent. 1 H } | 
eae ee ees = = a xe | Bs | at 
~4.81690-10 CAPACITOR, fixed: 12/29/42 16-C-16575-6837 |yi6-c-6143-1 R16-C-8276 cBN } 850-002 con 1913 4503 20 ATC 
NT-481690 w/50 mut p/m 106. \ CFT [{NCP-116~2-7-3 tTces-6 
1 i cuz | CO-865-Bh TCSs-14 
| | co. |913NL50Creve TCS-15 
i ! 
cEP | CO-865AK-c Tez (3) 
i 
NOTE: TCZ-1 (3); 702-2 (3). \ : SEE NOTE 
t- “ ‘3 4 t + } 18 + 
-481691 CAPACITOR, fixed: 12/29/k2 
ceramic dielectric; @7 mmf; neg temp coef 750 {tol 
p/m 100) mmf/mr/°C; 2500v at 2 mc} case 0.75" lg x 
0.766" diam; #@-32 tapped holes ea end for term and 
i | 
mtg; ceramic ins; add suffix indicating capacity- Hy | 
7 
tolerance in per cent. ' 
iF ae cea 
-481691-5 CAPACITOR, fixed: 12/29/k2 }16-C-16774~7021 |N16-C-8166 R1e-C-8301-75 CBN {850-003 COL |913 4673 10 TCZ (3) 
NT-481691 w/@7 anf p/m 5%. TCZ-1 (3) 
TCZ-2 (3) 
- 481692 -10 CAPACITOR, fixed: 10/29/ke j 16-C-167 74-8921 cay }850-00%3 COL 4913 .4673 20 ATC 
INT-481691 w/67 umf p/m 1@f. SQ 
r [ [ [ _ 1 
1. - s Le i a at 
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SHEET 48 - 579 
= 
NAVY OWG STANDARD NAVY Bs 0 s E . | CONTRACTOR'S 0} N 
See NAME AND DESCRIPTION a ras | cane de | ee GES eee oe 1 at a ee [oan | aneecnnans| Gm ericson a Rau Re 
-481692 CAPACITOR, fixed: 1/18/43 
ceramic dielectric; 10 mmf; neg temp coef 750 (tol 
p/m 112.5) onf /mfa/°C; 500 vdew; case 0.562" lg x 
@.25" OD; axial wire leads; ceramic ins; add suffix 
indicating capacity tolerance in per cent. | 
-481692-5 CAPACITOR, fixed: 1/18/43 [zeeereneekee N16-C-8088 cen |N750K10p/m.5 
INT-481692 w/10 mmf? p/m Hh. $ ; 
-481692-10 CAPACITOR, fixed: 1/18/43 16-C-15924-9890 N16-c-8089 R16-C-7862-560 CER N750K10p/m1 CG K-345238-7050 FC 
NT-481692 w/10 mmf p/m 106. w16-c -8090-8 revo |FD 
CAUR { A-43-16iss0 DAG 
CIA | D5498.1B-188 QBG 
CEF | 270-159 QBG-1 
NOTE: TS-202/u (3). a SEE NOTE 
-4.81692-A CAPACITOR, fixed: 4/12/44 ] 
ceramic dielectric; 10 mmf; neg temp coef 750 (tcl 
p/m 75) wmf/mfa/°C; 500 vdew; case 0.562" 1g x 0.25" 
OD; axial wire leads; ceramic ins; add suffix 
indicating capacity tolerance in per cent. 
+ 6-0 8 1 | 
-481692-A5 CAPACITOR, FDCED: 4/12 /4u 16-C-15917-193 
Navy Type 461692 w/10 umf p/m 5h; temp coef letter A. 
5 
-4.81692-A10 CAPACITOR, fixed: 4/1274 16-C-15924-9802 In16-c-8089-9 N750E10p /ml P-7763930-67 MK-26M0d3 
INT-481692-A w/10 mmf p/m ob. rev]? | MK-26Modh 
CRV | K-885477-26 
cG K-34J238-7050 
revO 
CIA | D5498 .1B-188 
CAJR | A-43-16is80 
crv | K-874805-7 subd 
-481693 CAPACITOR, fixed: 1/26/43 REYBALLS 
mica; 200 mmf; 300 vdew, 600v DC test; case 1 1/4" 1g{16cho 
x 7/8" wa x 3/8" nh ofa; metal clad; three lug term, 
one on ea end connected to one side of capacitor, 
other side connected to lug on the side, ea w/one 
5/32" diem hole, two lugs at end sre turned up 3/8" h} 
-481693-B20 CAPACITOR, fixed: 1/26 /h3 RELBAZES eee cD} The cwQ | L7K329 RBF-3(6) 
NT-48i693 w/200 omf p/m 20h. 16046 H 
7 j— 
_-| 
i 
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Ve ‘ N CTURER'S Con. CONTRACTOR'S ows | EQUIPMENT 
DESIGNATION NAME AND DESCRIPTION of SPEE NO yan wo | TANCE No stock ‘No gtock “No | SrocK NO [MFCR | “Parr “NuMBER [raacron| OR PART NO Useo. in 

481694 CAPACITOR, fixed: 1/28/43 RELBA2B6 LG-C -47283-2864 cp TJH-20005 
paper dielectric; 500,000 maf plug 10 minus %;3 REL3A4G8 . CAW | 2009-MSB-.5 
2,000 vdew; HS metal can; case 2 7/8" h x 1 13/16" 
wd x 1 1/16" thk; castor ofl or dykanol impr and 
filled; two stud end nut term on por pillars 7/8" 
lh x 13/16" c to ¢ on top; no int gd connections; 
two removable "L" type mtg bkt w/two #10-32 thd spade 
lug studs 2 1/16" ¢ toc. { | 

-481694-10 CAPACITOR, fixed: i 1/28/43 REYGA2E6 16-C-47304-2864 [n16-RC-14160 3DA500-247 cD Taom=20005 cw FSL-662052-3is83| SL 
NT-4B1694 w/500,000 umf p/m 10%. RELZAKSS | CAW |2009-MSB-.5 CHS |V12-219-P3355 | SLva 
NOTE: SL-1; Sv; MK-8 Mod 3; ME-13 Mod 0; MK-34 Mod 2!; ME-34 Mo]d 3; MK-34 Mod [bs SEE N@TE: | 

cout | ss — 

-481695 CAPACITOR, variable: 1/29/43 16-C-59827 8941 | N16-C-12226-11 ' CFT [ F~34356-2-3 CFT | F-36316-1 1asC | DAH(3) 
air; plate meshing type, aingle sect; 5 omf min to 50 DAH-1 
mmf max; SIC; 0.0195" air gap; case 1 1/k" ig x sates 
15/16" wa x 1 7/32" a shaft assembled w/collar and ant (3) 

Z nut 9/32" diem x 5/16" 1g o/a; ocdr adj; seventeen DAB-2(3) 
> silver pl brass plates; 360 deg rotation; ceramic: ing BAK-1( 3} 
Qe post term for stator, lug term for rotor on top; two thre 
Cm 
vu j DAK-! 
x ae mtg etude 2/32" le w/#i-Ho tid on 22/32" mtg/c. ee El t 4 co nK-H(3) 4 
Mm oo ~481696 CAPACITOR, variable: 1/29/43 16-C-50733- 3901 |N16-C~12376 CFT | 12AG-100-AG1B jcrr | F-41846-2-1 iss) DAH-1 
s air; plate meshing type single sect; &.3 to 100 mmf; —_ 
Zs SLC; 0.0245" air gap; case 1 29/32" lg x 111/16" wa | ek 
HO x 112/16" h shart 1/4" diam x 1/2" 1g bushing 13/32” 
= : 
> g } 1g x 3/8"-32 thd; round shaft adj; fourteen silver DAK-1 
TAN plated brass plates; ceramic ina; lug term; single DAK-2 
> hole mtg by 3/8" diam mtg bushing, or base mtg by DAK -3 
HT 
| 
2 mtg feet ea w/ one #6-32 tapped hole on 1 13/32" DAK-4 
atg/c. OAN 
ja _—+— b 4. ———t —- T bs oe 

~481697 CAPACITOR, fixed: 1/29/43 RECALLS 
mica; 2,610 mf}; 500 vdew; case 53/64" lg x 53/64" — fascho 
wa x 11/32" d max; molded bakelite case; two axial 
wire leads = _| 

sa op —+ 2 aE oo —— a 

~481697-D1 CAPACITOR, fixed: 1/29/43 16cho 16-C-32081.-7470 csi | Mwscw CFT | F-42858-1 ieaB | DAH-1 
NT-481697 w/2,610 ome p/m 1%; temp coef ltr D. | REABALA3 4 +t 

481698 CAPACITOR, fixed: 1/29/43 REYSBALYZ csL | MWSCW CFT | F-41856-1 iaeB | DAH-1 
CANCELLED: léche 
same as NT-484206, | ml | —4 

| [ L 
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NAVY TYPE 
DESIGNATION 


-481700 


-481701 


NAME AND DESCRIPTION 


WAVY DWG 
OR SPEC NO. 


STANDARD NAVY 
JAN NO STOCK NO 


SIGNAL. CORPS ae 


MANUFACTURER'S 
PART NUMBER 


Con. 
TRACTOR 


CONTRACTOR'S DWG 
OR PART NO 


EQUIPMENT 
USED IN 


CAPACITOR, fixed: 1/30/43 
paper dielectric; 2.5 mf plue 10 minue 3; 600 vacw; 
iS metal can; case 1 7/8" 1g x 1" wa x 3 1/2" hb o/a; 
ipynancl impr and filled; two ceramic ins screw type 
term 1 3/32" h, located on top 13/16" c to c; no 
int gnd connections; two mtg fl on bottom of caee 
ea w/two 0.213" diem mtg holes 13/32" apart,2 3/8" 


ce toc. 


CAPACITOR, fixed: 11/30/43 


IHS metal can; case 3 7/8" 1g x 13/k" wi x 5 7/8" bh; 
pyranol o11 impr and filled; two screw type term 

1 1/8" hb on top, spaced 2" c toc on por pillars; no 
int gnd connections; one mtg bkt on ea side ea w/two 
10.213" diam holee on 5/8" x 4 3/8" mtg/c. 


paper dielectric; 10 mf plus 10 minue 3%; 1,400 vdew; 


RE13A488 
RE46A159 


REABAL73 
REL 3 A468 


16-C-51841-4420 


16-C-49366-3366 


ce 


cG 


26F491 


26F453 


CG 


cG 
CRV 


K-7889233rev1 


K-7887806rev1 
K-876436rev2 


ME-11 
ME-11Mod1 


MK-11 


CAPACITOR, fixed: 1/30/43 
paper dielectric; 400,000 mmf plus 10 minus 3%; 
10,000 vacw; HS metal can; case 3 7/8" 1g x 4 9/16" 
wa x 5 1/2" h; of] impr and filled; two ecrew type 
term 1 15/16" h on top, spaced 2” c to c on por 
pillars; no int gnd connections; one mtg bkt on ea 
side ea w/two 9/32" diam holes on 3 3/8% « 42/2" 
intg/c. 


RE48A173 
RE13A488 


16-C-46905-8812 


ce 


26F432 


ce 
CRV 


M-7468341r-ev1 
M-422782rev1 


MK-11 


-481702 


CAPACITOR, fixed: 1/30/43 
paper dielectric; 1.25 mf plus 10 minue 3%; 330 
vacw, 600 vdew; HS metal can; case 2 5/16" lg x 


term located on end; no int gnd connections; two mtg 
feet w/two 0.177" diam holes in ea on 1 11/16" x 
2 3/16" mtg/c. 


1 13/16" wd x 11/32" hb; pyranol impr; two solder lug 


RPLBA312 
REL3A468 


16-C-48887-3910 


ce |} 


25FKO1 


ce 


K-7888232r6v1 


ME-11 
MK-11 Modif 


| 


-481703 


CAPACITOR, fixed: 1/30/43 
paper dielectric; 200,000 mf plve 10 minus 3%; 


10,000 vdew; BS metal can; case 3 7/8" 1g x 2 1/k" 
wa x 5" bh o/a; pyranol impr and filled; two ceramic 
ina screw type term 1 15/16" h, located on top 2" 

c to c$ no int gnd connection; two mtg fl on bottom 
of case ea w/two 9/32" diam mtg holes 1 1/k" apart, 


4 1/2" ¢ toc. 


REKBA159 
RE13A488 


+ 
16-C-45145~8637 


4 — 


IN164C-11340-30 


cc 


26F433 


cG 
CRV 


M-7468520revO 
M-2278lrev1 


MK-11 
MK-11Mod1 


MK-26Mod3 


MK-26Moah 
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SHEET 46-588 


tid X ue °° T MANUFACTURER'S Con- COKTRACTOR'S OWG EQUIPMENT 
DESIGNATION NAME AND DESCRIPTION on spec NO yan no | SNCS No sock ‘No stock No} UsTocK NO FMFOR OR “NUnBER” |racron] OR PART NO USED IN 
4. re 
-481704 CAPACITOR, fixed: 2/1/43 
ceramic dielectric; 2 wmf; zere temp coef (tcl p/m : i i | 
30) amt /ac/*o; 500 vdew; cues 7/16" ig x 7/32" dian; | 
axial wire leads; ceremic ins; add suffix indicating 
H capacity tolerance in per cent. 
-481704-1O CAPACITOR, fixed: 2/1 /i3 |16-c-15431-4632 }N16-C-8057-5 NPOK2p/m.2 Cw ¥5-682049-71886 | MK-3 
t 
NT-481704 w/2 mf p/m .2 mmf. CW | BA~10062-21 MK-8 Mod2 
MK-8 Mod3 
< ~ - SE - : 
-481L704~12 CAPACITOR, fixed: eT 7k3 i 16-C-15432-3573 |Ni6-C-6057-~14 CER | NPOK2p/m. 25 cw | 3-692529-7 
[ T-481704 w/2 mmf p/m .25 omf. | | igoM( 12) 
amid ae sae r 5 az ‘ 
~4B1704-25 CAPACITOR, fixed: 2/1/43 36-C-15435-8073 | N16-c-2058 3D9002-221 CMR | NPOK-2p/m.9 cHZ | C0-601 BL-1 (A) 
NT-481704 w/2 mel p/m .5 ome, | BL-2 (2) 
i 
NOTE: BL-3 (2); BL-4 (2); BL-5 (2); BL-6 (2). | i j i SEE NOTE 
~481705 CAPACITOR, fixed: 2/1/43 EVGA 233 i 
mica; 340 amf; 500 wew; case 1 1/16" ig x 15/32" wa POCMO 
x 1/32" thk; molded vakelite cases two axtal wire 
leads. 
|. \ fs. S125 3} a, 
-481705~-Di CAPACTIOR, fixed: a/i/ka REYBA233 9734-1820 | N16-C-9998 cFw | BSC ce K~7677485-54 MK-2.1 
NT-481705 w/340 mmf p/m 1p; temp coef ltr D. 16cho cb jor MK-11 Mod, 
cAW | 1479 
5 ; 3 =: t om == J 
~4BL706 CAPACITOR, fixed: 2fr/er ork $0233 
mica; 1,325 mmf; 500 vdew; cage 1 1/16" 1g x 15/32" [26c4o 
wi x 7/32" thk; molded bakelite case; two axlal wire | 
H 
leads. 
== vee is 
-4817@6-D1 CAPACIT@R, fixed: 2/3/43 REYBAZ33 16-C-31.368-4713 crw {BSc cc K~787 7485-59 MK-11. 
wr-481706 w/1,325 mmf p/m 14; temp coef itr D. 16cho cD 2K MK-11 Mod1 
| caw 41479 
at = . t | “=f 1 
“481707 CAPACITOR, fixed: 2/1/43 REYSAZ33 | 
mica; 250 maf; 590 ydew; case 1 1/16" 1g x 15/32" 
wd x 7/32" thk; moldcd lew-lowa bakelite case; two 
axial wire leade. | 
-481707 -13 CAPACITOR, fixed: 2/1/43 RELGA233 16-0 -294-75-4@23 CFW | BSC oG R-7677485-57 MK~-11 
Nv-48L707 «/250 emf p/m 3%; temp coef ltr D. echo cb |e TCK thru 
CAW [1479 TCK -6 
NOTE: MK-12 Mod 1 (3). { SEE NOTE 
-4.81707~-D10 [CAPACTTOR, fixed: 2/1/43 ane: lomaspe5uc {26-C-29481-4082 | cFW | BSC DAG: 
NT-461707 w/250 mmf p/m 10%; temp coef ltr ¥. JAN-C-5 | | cD OR 
CAW 1479 
| = \. \ a 
_ ~4 
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SHEET 48 - 583 
a tT F ‘ 
ee , WANE AND DESCRIPTION oi timeco | san no | PARROT | erbck Ro | srbcx vo | MEER SRET® | ron (MEtie*CUNteR® frcton] Yuw"enet xe"® | *Sacan 
-481708 CAPACITOR, fixed: May 43 #4 BA233 
mica; 1,575 mmf; 500 vdew; case 1 1/16" 1g x 15/32" hécuo 
wi x 7/32" thk; molded low-loss bekelite case; two 
| jaxtel vire Leads. 
-481708-D1 CAPACI OR, fixed: May 43 REWBA233 16-c-31580-5810 |NL6-C-10195 CEW | BSC eo = | K-7877485-51 Mi-11 
NT-481708 w/1,575 mmf p/m 1%; temp coef ltr D. 16cho cD} eR rev8 | MK-11 Modl 
| caw |1479 
-481708-EL CAPACITOR, fixed: May 43 REYSA233 16~-C-31580-5815 CFW | BSC ery |K-885477-6 MK-26 Mod3 
NT-481708 w/1,575 mmf p/m 1%; temp coef ltr E. 16ch0 cb jer MK-26 Mod} 
caw 41479 
me L 
-481709 CAPACITOR, fixed: 2/1/43 retae33 
mica; 2700 umf; 500 vdew; case 11/16" 1g x 15/32" fiécho 
wa x 7/32" thk; molded bakelite case; two axial wire 
leads. 
-481709-D1 CAPACITOR, fixed: 2/1/43 RE4BA233 16-C-32134-5310 | N16-C-10325-26 CEW | BSC ce | K-7877845-53 MK-12 
NT-481709 w/2,700 mmf p/m 1%; temp coef ltr D. 16ChO cp for revl@ | MK-11 
cAW {1479 Mod 1 (3) 
-481709-EL CAPACITOR, fixed: 2/1/43 RE4BA233 16-C-32134-5315 Cra | BSC CRV | K-885477-17 MK-26 werd 
nT-481709 w/2700 mmf p/m 1%; temp coef ltr E. 16C40 cD 2R MK-26 Mod! 
caw | 1479 
~481710 CAPACITOR, fixed: 2/1743 1480233 
mica; 300 mmf; 500 vdew; case 1 1/16" le x 15/32" wa 
x 7/32" thk; molded bakelite case; two arial wire 
leads. 
-481710-D3 CAPACITOR, fixed: 2/1/43 RE4BA233 16-C-29660-1423 {N16-C-9990-7 CFW {BSC cG K-7877485-58 ME-11 
In -481710 w/300 mmf p/m 34; temp coef ltr D. 26ck0 cp jor MK-11 Med 
caw |1479 
| -bea7i0-p5 CAPACITOR, fixed: 2/1/43 RPAGA233 [CM25B301T 16-C-29660-9402 {N16-C-9990-11 3K2530122 cw {BSC 
\an-c-' 
NT-481710 w/300 umf p/m 5%; temp coef ltr D. 3 cD eR 
CAW 11479 
-481710-E3 CAPACITOR, Pixed: 2/1 /h3 RELBA233 16-C-29660-1428 cFW |BSC CRV | X-885477-15 MK-26 Mod3, 
INP-481710 w/300 mmf p/m 3%; temp coef ltr E. 16cho MK-26 Mod 
~481711 CAPACTTOR, fixed: 2/3/43 REHBA321 16-C-42721-5591 
Ipaper dielectric; 10,000 mmf plus 10 minus 34; 1500 {RE13A468 
ydew; BS metal can; case 1 1/k 1g 23/32" diem; 
mineral o1]1 filled and impr; two axial term studs 
9/32" 1g w/11/64" 1g insulators and soldered radial 
term 13/16" 1g; no int gnd connections; wrap around 
mtg strap. 
Con't 
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SHEET = 48 - 5dh 
r r x wal con | conrasctons owe | EQUIPMENT 
OESIGNATION NAME AND DESCRIPTION orsree no | JAN NO | STARE SY | stock ‘ho stock No | Sock NO EMFSR MERRY “RUMBER |rmcten| on PART NO USED IN 
[WaT CAPACITOR, fixed: = EYAWL} REBOAJEL Tecc-bayha—sog1 [wie-RC-L3501~— | Roa ae Gav | M-66092-50leub7 | MK-1i 
Nv-481712 w/10,000 mmf p/m 10f. RE13A488 4 | L i 
i ee pS EE eS acy oy ss a me fer See Oe eee eee Coe inl RUE eer eee ee P es OeP eee Eke aio 
J si i 
-hOL712 CAPACITOR, fixed: 22/5/43 i 
paper dielectric; 3 mf; 330 vacw; HS metal can; case RE23A423 
3 3/4" h x 2 1/16" diam; of] filed; two solder lug 
term located on top, spaced 13/16" ¢ to c; no int 
@nd connections. i | 
= if = ee | rape | Tt T as ~y 5176-1 4 
~481712-8 CAPACITOR, fixed: 2/5/43 RE4BAL85 16-€-49546-9810 | N16-c-11524 CAW | 641 CW | BA~10176-1 iss2 | MK-9 
NT-4817i2 w/ 3 of p/m OA. REL3AK88 caw | 15009 rev O MK-18 
NOTE: MK-19; MK-28; MK-29 Mod 2. } | SEE NOTE | 
to — = —— : 2 en ti sears ae : s | 
481713 |capacrror, fixed: 2/8/45 REKGAZ41 | 16-C-1.9718-9857 NL6-0-9677-4 {CRY | M-253011-1L0subi0} CRV-55ACX 
electrolytic; 20 mf} 450 vdew; working temp range REI3A549 cRV | 72067-5012 
minua 209°C to plus 65°C; case 4" ig x 1 3/8" diam; i 
metal case; two solider lug tera 1/2” h on top; beth i } 
\ 
term ine from can. ia H i | 
it tos Sit : 
“KELLY CAPACITOR, fixed: 2/8/43 REUBA2IG 16-C-43485-60i4 |v16-C-11105 CRV-55ACX 
paper dielectric; 30,000 of plus 10 minue 3%; 7500 {REIL3A486 
vdcw; HS metal can; case 3 7/8" lg x 1 1/2" diam; 
pyranol filied; ome etud and nut term 2 7/32"h en | | H 
if 
| 
por pillar at one end, ine aolder lug term at other { i 
end; no int gnd connections. { 
1 — A oe —}- - [ee 
~481714-10 CAPACITOR, fixed: 2/8/43 RELBADIO [18-6-13308-Goas | 10a | 23F73 CRY | R-877690eub0 CRY-55ACK 
_ Wr-461714 w/30,000 anf »/m 104. =. __ pa 30488 jo | 4 
-481715 CAPACITOR,. fixed: 2/9/43 RELBA2T3 16-C-54092-6217 CRV~55ACK 
paper dielectric; two eect; 4/4 mf piue 10 minus 3%; [REL3AL88 } 
500/5@0 vdcw; xB metal can; case 3 9/64" h x 2 1/6" 
wd x 2 3/32” thk; castor ofl impr and filled; three 
stud and nut term 3/4" h on vottom; one aide of ea 
sect is cemmen, but not int gnd; two integral mtg 
ft at bottom w/ twe 3/16" diam holes 1 1/k" ¢ toc 
in ea ft and 2 5/8" c toc from ft to ft. a | | iL | 
-481715--15 CAPACITOR, fixed: 2/9/43 |REY8A273 16-C-54097-1364 |N16-C-11584-8-2 |R16-c-11626 CRY |P-72067-50leub1i | CRY-55ACX 
a 4 5%. B13A488 
[Nt 481715 w/ 4/4 wef p/m 15% ay [REL3 = = { 
a — pus ~ 1 Ss) = an ss eee i 
| i 
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SHEET 48 - 585 
: _ — — o— ; 
[ ears | name ANG DESCRIPTION Ee ee ee ad da 
-481°71.6 CAPACITOR, fixed: 2/10/43 REYBAL6O 16.C-49072-4K79: |NLE-C-11457 
paper dielectric; 1.75 mfd plus 10 minue 34; 50 vdew; |REL3A488 
HS metal can; case 1 3/8" 1g x 3/4" wi x 1 15/16" hy 
castor o1l impr and filled; two solder lug term on 
top 5/8" c to c; no int gnd connections; two mtg bkt 
on both aides ea w/ one 5/32" slot, 1 7/8" c toc. 
-481716-20 CAPACITOR, fixed: 2/10/43, RE48A160 16-C- 49127-3154 CRV | B-72044-501rev15| TBS (2) 
NI-481716 w/ 1.75 mfd p/m 20%. REL3A488 thru. 
{ TBS-8 (2) 
-481717 CAPACITOR, fixed: 2/10/43: RELBAZE3 16-C-51837-2076 3DBIO-75 cD |-p70-6100 
‘paper dielectric; 10 mf plus 10 minus 3%; 600 vdcw;: |RE13A488 : 
HS metal can; case 4 5/8" h x 3 3/4" wa x1 1/h" thk; 
dykanol filled; two stud and nut term on por pillars 
7/8" h x 2" c to c on top; no int gnd connections;. 
adj and removable mtg bkt w/ two holes 4 3/8" c. to c; 
same as NT-481717-A except 600 vdew. 
-481717-10 CAPACITOR, fixed: 2/10/43 RE4BA283 16-C.51858-2081 |N16-C-11670 3DEBIO-47 cD TJO-6100 caw | 20-153 PD-1 
INT-481717 w/10 mf.p/m 1¢¢. REL3 A488 CEF |-609. QB: (2)° 
QBG-1. (2) 
-481717-A CAPACITOR, fixed: 8/1/45 REKGA283 16-C-51840-2312 GD }.tyU-10100 TRA 
paper dielectric; 10 mf plue 10 minue 34; 1,000. vdew; [RE13A488 j 
BS metal can; case 4 5/8"1g x 3 3/4" wa x 1 1/4" thik; 
dyksnol impr and filled; two stud and nut term on 
por pillars 7/8" h x 2" c to c ontop; no int gnd 
connections; adj end removable mtg bkt w/ two holes 
4, 3/8" c to c; same as NT-481717 except 1000, vdew. 
-481717-A10 CAPACITOR, fixed: 8/1/k5: RELAA283 16-C-51861-2432 CD: eRe 
NT-481717-A w/10 mf p/m 10; same ae NT-481717 except |RE13A468 
1000 vdew. 
SHEET 48-585: 
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: T 
NAVY TYPE NAVY DWG STANDARD NAVY IGNAL CORPS JUFACTURER ‘ CON. CONTRACTORS EQUIPMENT 
ie DESIGNATION NAME AND DESCRIPTION OR SPEC NO JAN NO: = STOCK NO srock ‘NO sree We a STOCK NO ror | MoART NUMBER | OR PART HON” USED IN 
is 2 
-48ry18 CAPACITOR, fixed: 2/10/43 IRELBAZE3 16-C-49176-3179 ‘cp —- |ETU-6020 CHG OBE 
Ipaper dielectric; 2 mf plus 1@ minus 3%; 600 view; frei 3A488 
IHS metal can 2 7/8" h x 1 13/16" wa x 1 1/16" thk; 
dykanol filled; two stud and nut term on por piliare 
17/8" » x 13/16" c toc on top; no int gnd connections; 
lad} and removable mtg bkt w/two holes 2 1/4" c toc. i L 
{. 
-481718-1e CAPACITOR, fixed: 2/18/43 REY8A263 16-C-49197-3109 3DB2. 609-2 cD TJU-6020 ecs | 6-415 PB-1 
NI-481718 w/2 mp p/m 1c. RE13A488 CABL | #45B40009re vO FH(2) 
| iz L CRR_} 0055544-3revg | PU(2) 
-481719 CAPACITOR, fixed: 2/10/43 REYBA31L1 16-C~20179- 5421 r cD BRH 151 in ccs | 6-565 PD-1 
electrolytic; 10@ mf; 15 vdcw; working temp range RELZASUE DYR can PH 
minus 2@°C to plue 65°C; metal can; solder lug term CD J AVL-10148 po 
w/ins term 3/8" aax h located on side of can; two mtg! 
ft on bottom, 3/16" diam hole in ea. | | 
4+. — acd 
481720 CAPACITOR, fixed: 2/10/43 RE4SAL 33 16-C-49176-3870 cD DYER-6200 
paper dielectric; 2 mf plus 10 minus 3%; 600 vdcw; REL3A488 
HS metal can; case 2" ig x 2" wd x 1 1/8" h; dykanol i 
impr and filled; two solder lug term 3/8" h on end | t 
1" c to ¢; no int gnd connections; two mtg ft 3/8" | 
wd, fluah w/bottom w/ 3/16" diam mtg holes 2 3/8" | 
c toc. 
—= 4. aur ES an 
1 
-481720-10 CAPACITOR, fixed: 2/10/43 REMOAL33 16-C-49197-3870 cD | DYER-6200 Me) 
NT-461720 w/2 mf p/m 10%. RE13A489 PE 
-481721 CAPACITOR, fixed: 2/10/43 REWBA311 — |cR63R2507 16-C-19781-5581 |N16-C-9679-5 3DB25-39 cb BR252A in cc M-7472876-2re v4 | PD-1 
electrolytic; 25 mf; 25 vdcw; working temp range \TAN-C-5 DR can |CZ2C }50881880 PG 
oO ab 
minus 20°C to plus 65°C; case 1 13/16" 1g x 1" wa csF |1970-1 ccs [6-484 QFB (4) 
x 13/16" h; HS metal can; two. solder lug term w/ins, cD AVL- 10138 CoQ | B-Ce-703 QFB-1 (4) 
term 7/16" h spaced 1" c to c, term located on side cTD | ZCDR-45 CBM | 748-304 8C-1 
of can; term ina from case; two mtg ft on bottom, ceu |N-5088 Tax-8 
3/16" diem hole in ea, on 2 1/8" mte/c. j | | 
|, 4 T 
-481722 CAPACITOR, fixed: 2/11/43 FRE80233 
mica; 215@ mar; 5@0 vdcw; case 1 1/16" 1g x 15/30" — fLOCKO 
wa x 7/32" tok; molded bakelite case; two axial wire 
leads. om 
~481722-D1 CAPACITOR, fixed: 2/ri/43 RELBA233 \ 16-C-31870-721@ cD eR cG K-7877485-50 MK-11 
NT-481722 w/2,150 mmf p/m 1%; temp coef ltr D. 16che CFW | BSC MK-1iMod1 
caw {1479 
t t i . ~ : \ 
abn 
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MANUFACTURER'S | con. | Contractor's DWG 


1 
EQUIPMENT 


NAVY DWG STANDARD NAVY Eso ASO 
DESIGNATION NAME: AND? ‘DESCRIPTION. OR SPEC NO JAN NO STOCK NO a STOCK NO sTocK NO a) sea nee MFGR } paRT NUMBER | Tractor OR PART NO USED iN 
-481723 CAPACITOR, PAPER: 1/27/50 IRE 8a299 16-C-44281-9110 CD {RIGAGSS CCS] O-4E D=I 
paper dielectric; 50000 mmf plus 20 minus 10%; 600 RELZAL8S cD 21716-1 
lyacw; HS metal case; 1 5/8" 1g x 23/32" diem case; cD 21716-2 
IDykenol A oil filled; 1 solder lug term ea end; no 
ind gnd connections; 1 tangent mtg bkt w/alot 1/4" 
wa x 3/8" 1g. 
-481723-10 CAPACITOR, fixed: 2/11/43 RENBA299 16-C-44257 -4908 CD } RL4AGSS ccs | 6-482 PD-1 
NT-481723 w/50,000 mmf p/m 10%. RE13A488 ; cp | 21726-1 PH(2) 
cD 21716-2 Pg 
-481724 CAPACITOR, fixed: 2/11/43 IREWBA163 
paper dielectric; 10,000 mmf; 600 vdew; HS metal can [pp)3,h88 
w/ins tube; case 1 11/16" 1g x 25/32" diem max; 
mineral oil or dykanol "A" impr and filled; two axial 
wire leads; no int gnd connection. 
fos ak i Es 4 4 ; 
-481724-10 CAPACIOR, fixed: 2/11/43 RELBA163 16-C-42737-2605 CD | Re5A6S1 ces | 6-479 PD 
NT-481724 w/10,000 mmf p/m 10%. RE13A488 cD 21716-1 CDU | 3-434 PI 
caw | 689Mx 
{ cD 21716-2 
iz 
-481724-A CAPACITOR, fixed: 8/3/44 IR 48A163 
paver dielectric; one sect; 10,000 mmf; 2000 vdew; RE13A488 
tubr metal case w/ina cardboard tube; 13/16" diam x 
1 11/16" 1g; mineral o11 impr and filled; two axial 
wire leads; no int gnd connections, ie 
: = 
-481724-A10 CAPACITOR, fixed: 8/3/44 REYBA163 16-C-42 744-2656 caw |2089mxP cw |BA-10055-389 PO 
INT-48172-A w/10,000 maf p/m 10$. IREL3A483 { CSL | xXT1M20-01 ies 15 
a 
481725 CAPACITOR, fixed: 2/11/43 IREKBA163 
paper dielectric; 20,000 mmf; 600 vdew; HS metal can (RE13A483 
w/ins tube; case 1 5/8" 1g x 25/32" diam; dykanol "A" 
impr and filled; two axial wire leads; no int gnd 
connection, : 
-481725-10 CAPACITOR, fixed: 2/11/43 RE48A163 16-C-43117-2338 iN16-C-11022-6 CD | Ra5A682 ccs [6-480 PD-1 
NT-481725 w/20,000 maf p/m 10%. RE13A488 cD 21716-1 PH(2) 
| cp__|21716-2 PJ(2) 
-481726 CAPACITOR, fixed: 2/11/43 EYSALE3 
paper dielectric; 50,000 mmf; 600 vdcw; HS metal can jrm13A488 
w/ins; case.1 5/8" 1g x 25/32" diam; dykanol "A" impr 
and filled; two axial wire leads; no int gnd 
connection; same as NT-481568 except has ins tube. 
-481726-10 | caPacttor, fixed: 2/11/43 RELBA163 16-C-44257-2348 CD | R25a685 ccs | 6-481 PD-1 
NT-481726 w/50,000 mmf p/m 10f. RE13A488 cD 21716-1 PH(2) 
cD 21716-2 PJ(2) 
SHEET = 4-587 
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; SHEET 48 - 588 
NAVY TYPE |, NAVY it a x. 
| {DESIGNATION (NAME “AND (OESCRIPTION onsree wo] = AN NO | TARR NEY cack Ne stocx ‘No | stock WO” [MPR ARET “NUmaem” [reacron] “COR PART we eee | 
i TREUBAIG ] 
-461727 CAPACITOR, fixed: 2/11/43 7 ! 
IaR13AL88 
paper dielectric; 5000 mmf; 600 vwicw; HS metal can 
w/ins tibe; case 15/8" 1g x 25/32" diam; dykanol"A” 
impr and filled; two axial wire leade; no int end 
connection. | 
-481 727-10 ‘CAPACITOR, fixed: 2/11/43 REL8A163 16-C-41217-2338 cD R2SA6D5 ccs | 6-478 PD-2 
NT-481727 7/5000 mmr p/m 106. RE13A488 cD | 21726-1 
L ep} 2176-2 
-4827268 CAPACITOR, fixed: 2/11/43 RELSA263 
{paper dielectric; 2000 mmf; 600 vdew; HS metai can — jpp1 34488 
w/ins tube; case 1 5/8" 1g x 25/32" diam; dykanei"A” } 
impr and filled; twe axial wire icads; ne int gnd 
L | connection: same as NT-461267 except has ins tube. 4 
~481728-10 CAPACIYOR, fixed: 2/1. 43 RESBA163 16-C-40027-2338 cd | Ra5a6D2 cos | 6-477 PD-1 
NT-181728 ¥/2000 mmr p/m 10h. REL 3A488 Pa 
Py 
= hBi729 CAPACITOR, fixed: 2/11/43 IREL3AR88 16-C-42716-1574 csr CFN | 300447.7 BN 
‘ jpaper dielectric; 10,000 mf pius 10 minus 3%; 600 IREYBAL 64 cp BN-1 
pvdew; HS phenelic case; case 1 7/16" 1g x 3/4" wa x CSL BN-2 
43/8" thx; wax impr; pigtail term at ea end; ne int CMR |342 
| 
fobs 1 
gnd connections _} 7 { een De — : 
~481729-10 CAPACTTOR, fixed: B/li/N3 RESBALEL 16-C-407 37-1577 3DA10~219 CMR | 342-17 cc K35J604-3rev2 om(5) 
: {nT-461729 w/10,000 mmf p/m 10%. RE13A488 he mt SM-1(5) 
~481729-20 CAPACITOR, fixed: 2/11/83 REABALOL 16-C~42767-6504 CMR | 342 CFN | 300446. 3rev1 BN 
_Jst-h81729 w/10,000 muf p/m 20f. REL 3A483 4 iZ 4 
-181729-A CAPACITOR, FIXED: 11/21/45 PELZALB8 16-C-42719-6252 CMR | 345-25 ORR | A119256-103 Au/MPR-1A 
paper @3electric; 10000 umf plus 10 minua 3%; 1000 {REABA164 ise 0 
vdew; HS phenolic caee; case dimen'l //16" le x 3/4" 
wd x 3/8" tik wax Smpr; 2 axial wire lead term, ea j 
2" lg; ne int gnd connections; term mtd; came aa Navy 
type 481729 except 1000 vdew. 
-481730 CAPACITOR, fixed: 2/12/43 REABAL6L "]26-0-41396-2695 CMR | 340-25 CG = | K-35u604~5 rev2 
paper dielectric; 5,000 mmf plus 30 mins 10%; 600 |REL3A488 
'vdew; HS molded phomolic case; 1 7/16" lg x 3/4" wa 
x 5/16" thk; wax impr; wire pigtail term 1 1/2" lg at i 
jos end; ne int gnd connections, | | 
HL + = = Ex a ies 
-4817 30-10 CAPACITOR, fixed: 2/11/43 RELBA164 16-C-41217~-1567. CMR | 340-25 SM 
NT-4681730 w/5,000 mmf p/m 10%. RE13 A468 * SM-1 
sh ‘ eS 
H 
zs L _| be Eel | 
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_— — a = eal 
ee ree NAME ANO DESCRIPTION sttectno | van wo [AMBP Ne | gteck Bo | eben | MSS CRE [ron [MARY *RENBEN® [nctta| “CUn"samr’ wa" | "Osto"iN” 
-481731 CAPACITOR, fixed: 2/11/43 REYBALES 16-C-43096-1567 CMR | 345-9 
paper dielectric; 20,000 mmf plus 10 minus 3%; 600 JRE13A468 
vdew; HS molded phenolic case; case 1 7/16" lg x 
3/4" wd x 3/ " thk; wax impr; wire pigtail term 
11/2" 1g at ea end; no int gnd connections; term 
mtd. a 4 
-481731-5 CAPACITOR, fixed: 2/11/43 RE4S8A164 16-C-43075-1567 | N16-RC-13649 CMR |345-9 CG = |K-35J604-6 rev 2/SM 
NT-481731 w/ 20,000 mmf p/m 5%. RE13A488 SM-1 
Sq 
1 
-4$1731-10 CAPACITOR, FIXED: 8/16/49 REY SAL64 16-C-43117-1620 }N16-C-11022-3-1 cur | 345-9 
Navy Type 481731 w/20000 mmf p/m 10%, PEL 3AK88 | 
-481731~20 CAPACITOR, fixed: 2/11/43 [RELBA164 16-C-43147 -6504 3DKA20-65 CMR | 342-114 CMK «| B-250129-3 RcT(5) 
INT-461731 w/20,000 mmf p/m 20%. (REL 3A488 RcU(5) 
; RCU-1(5) 
-481732 CAPACITOR, fixed: 2/1i/43 REYBA164 16-C-41576-1895 CMR 
CANCELLED: see NT-481832. RE13A488 
| -481733 CAPACITOR, fixed: 2/12/43 RE48A159 16-c~49559-8912 cG «=f 23F12 crv |M-418141-12revo {TBS (3) 
paper dielectric; 3 mf plus 10 minus 3%; 1000 vdew; |RE13A488 thru 
BS metal can; case 2 5/8" 1g x 1 3/16" wa x 3 5/8" hb TBS-8 (3) 
o/a; oil impr and filled; two cersmic ins screw type 
term 1 3/32" h located on top 1 1/8" c to c; no int 
gnd connections; two mtg fl on bottom of case ea w/ 
two 0.213" diam mtg holes 13/32" apart 3 1/8" c toc. 
— — |} i 
-481733-10 CAPACITOR, fixed: 2f/r2/43 RE4BAIS9 16-0-49580-8912 [N16-C-11520 3DB3. 32 Ca} e3rle 
NT-461733 ¥/3 of p/m 10. RE13A468 
481734 CAPACITOR, fixed: 2/12/43 RE4BA2E6 16-C-51837-2056 3DB10-75 cD | T3B-6100 ME-16 
paper dielectric; 10 mf plue 10 minus 3%; 600 vdew; | RE13A488 CAW | 609-MSB-10 
HS metal can; case 4 5/8" h x 3 3/4" wa x 1 1/k" thk; ca =J23F249-2 
oil impr and filled; two stud and nut term on por 
pillars 7/8" h x 2" c toc on top; no int gnd 
connections; two removable "L" type mtg bkt w/two 
#10-32 thd spade lug studs 4" c toc. 
Con't 
SHEET 46-589 
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SHEET 4G - 590 
~ : 
NAV ER" i" crows OWG ENT 
[se NAME AN DESCRIFTON ie | van we [TRE AS | arbek Bo | wibek no | USRGE Ra [wren [MN Acchmen® [ustn] COSR"aaer ng” | “Bees 
~YBLTS4-10 CAPACITOR, fixed: 2/12/43 RENSA286 16-C~53.858-2086 | N16-C-11670 ] | 3DB10-16 cb =| TIH-6100 eW | ESX~-638981-13 | @BF(2) 
H | | 
|NP-581734 w/le me p/m lop. |REL3AKE8 | cAW | 609-MSB~10 crv | K695540 SJ-1 j 
| CBM | RSA-682052-4 ss 
i } 4 cw ESX-649368-13 sv 
{ } CW T4805 svV- | 
i 
cH | L-61005-9revk | QFN 
NOTE: QUA (2); QuB (2); TIT; WPA (2); MK-8 Mod 2; MK-|@ Med’ 3; M/K-12 (3); MK-12{Mod i (3)5 MK-27 | | cee NOTE 
~481.734-20 CAPACITOR, fixed: efie/s3 REABA2BE 16-C-51.688-3387 | N1@-C-11670-1 T JU 6308 
ie NT~481734 w/10 mf p/m 20%, REL3A488 \ 6O9-MSB-1LO 
= bac Aas : Borat bs ich eases e . = memes ern 4 a oe ae ate 
-481735 CAPACITOR, fixed: 2/12/43 RELBALBS 16-C-51899-8260 3B1.2-6 cD TJR-10120 
paper dielectric; 12 mf plue 10 minus 3%; 1000 vdew; |REL3A488 { 1 
HS metal can; care 3 13/16" h x 3 3/4" wa x 2 1/4" | | 
thk; e1l impr and filled; two stud and nut term on | ' 

1 ' 
por pillara 7/8" h x 2" c to ¢ en tep; no int gd | | 
connections; t*e removable "L" type mtg vst w/two 

Zz 10-32 thd epade lug atude 4" c tec. 
n = ~181735~-10 CAPACITOR, fixed; 2/12/43 RELGALBE 16-C-51899-8525 | N16-C-11592-7 {cD | TJH-10120 {CW | BSX-638981-12 | QBY 
CM NT-481735 w/12 mf p/m 10%, REL3A4B8 lcaw | 1009-msB-12 cw HSA-682052-5 @Ja | 
a oe jow ESk-649365-12 | q7B 
SS Sf ee “ aes 22 at : = on Ewe = +} -- L a 
aH -481736 CAPACITOR, fixed: 2/12/43 | i 
< lceramic dielectric; 10® mmf; neg temp ceef 150 (tel i j 
Zz as p/m 30) mmP/mfd/°c; 500 vdew; case 1.328" 1g x 0.340" t 
tO OD; axial wire leads; ceramlc ine; add eufflx indicat4 | | 
rege : | 
SHE GS i ing capacity telerance in per cent. | i 
saat SO) ae : + acre | ri —— ae air on rans 7 me any aa Tr 
> KAPACITOR, fixed: 2/12/43 16-C-i7091-1029 {N16-c-8246-28 CER [NisOMl00p/m20 CW ES-d#Zz049-5iead lpr 
oO Wr-481736 ~/1@0 maf pfm 20h. Cw ESX-030975-104 aa 
| Sh Oe4~30 
CW SX -GS4024 ~ 30 
bce eh aS Sas Sh on - a 2 ee ee ee _ oa eae he d _ 
1 481737 CAPACITOR, fixed: 2/12/43 ! 
ceramic dielectric; 20 mmf; neg tomp coef 330 (tel 
p/m 33) omf/mfd/*C; 500 vaew; case 0.562" le x 6.25" 
OD; axial wire leads; ceramic ins; add susfix indicat-| 
ing capacity telerance in por cent. { 
— aa a] 
-481737-2 1/2 | CAPACITOR, fixed: 2/12/43 26-C-16078-2202 CER | 4330K20p/m.5 [CG  } P-7'/63930-81rev4 
NT-h81737 w/20 mmr v/m 2 L/2%. L 
5 z feos i - 
-481737-5 CAPACITOR, fixed: 2/12/43 16-C-16083-9735 | w16-c-8136 CER |330K20p/ml cw ES-682049-eisaS [BF 
NT-481737 w/20 mmf p/m St. cw BSK-538975-16 QUA 
[ Hl [cw [ESx-65he2 ait 
eas eee ; i 
L L t i 
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SHEET 48 - 591 
F == 
iu a CONTRACTOR'S DW MEN 
DESIGNATION NAME AND DESCRIPTION on Thee to | yan No | STANCE ee STOCK NO stock ‘wo | “stock NO |MFSR|MPRRT NUMBER [reactor] OR PART NO” | "UseD o] 
~ 481738 (CAPACITOR, fixed: 2/12/43 
lceremic dielectric; 1180 mf; neg temp coef 750 (tol 
Ip/m 112.5) mmf/mfd/°c; 500 vdcw; case 2” lg x 0.36" 
diam; radial wire leads; unineviated; add suffix 
indicating capacity tolerance in per cent. 
-481738-5 CAPACITOR, FIXED: 3/9/48 16-C-18677-1053 CBN | CChS-UJl127 cs 218873 BE 
Navy Type 481738 w/1100 omf p/m Sp. 
~481738-10 CAPACITOR, FIXED: 2/12/48 16-C-18686-5560 CER |N750F1100 p/m |cW | ES-682074-5 Qua 
Navy Type 491738 w/1100 mf p/m 10%. 110 iss 5 
CW = | ESX-638975-7 
bee 
~481738-20 CAPACITOR, fixed: 2/12/43 16-C-18691-7018 |N16-c-8315 CER {N-750F CW |ESX-638975-7  [@BF(3) 
NT-481738 w/1100 mmf p/m 206. 1100p/m220 {CW | ESA-682074-5isad 
-481739 CAPACITOR, FLAED: 2/12/43 
ceramic dielectric; 500 umf; neg temp coef 750 (tol 
p/m 112.5) mmf/mfa/°C; 500 vacw; case dimen 1.3" le x 
lo.415" OD; radial wire leads; uninsvlated; add suffix 
S indicating capacity tolerance in per cent. [ 
P< i a — tb 
CM ~481739-5 CAPACITOR, fixed: 2/12/43 16-C-18196-9985 jN16-C-8304-59 3D9500-89.4 CER |N-750-D CHZ |CO-695 BL-6 
alan 8 ‘ 
ms) = L NT-481739 w/500 umf p/m SH. i | 
z n” -481739-10 CAPACITOR, fixed: 2/12/43 16-C- 16206-5485 |N16-C-8305-25 CER | N750D500p/m50 | cw ESX-641297-207 | QBF(3) 
mm NT-481739 w/500 maf p/m 104. 16-C -8305 cw ESA -682074-6-5 | Qua(2) 
pa -_ i CHZ |CO-820iss0 OAP 
elec cw | Esx-65402h-14 | an/rPs-1B 
Sb OS 
oO 
_ 06 cw B-10062-8 
“— ‘a 
co-6: 
> aE CHEZ 95, ee J 
= -431740 CAPACITOR, VARTASLE: 2/13/43 16-C-61067-3601 {N16-C-12251-500 CHC | APC-1ke cw | wga-682070-3 FP 
lair; plate meshing type single sect; 6.5 to 140 maf; coc |870-ar iss 34 QA 
ISLC; 0.015" air gap; case 1 25/32" 1g x 15/16" wa cw ESX-638975-8 QUB 
fc 1 7/32" hb shaft w/nut and bushing assem 9/32" dian cw ESX-654024-17 
x 5/16" 1g o/a; ecdr adj; thirty-seven silver pl 
brase plates; 360 deg rotation; ceramic ins; post 
iterm for stator, lug term for rotor on RH side gnd; 
two mtg poste 3/32" lg tapped 0.112"-40 on 21/32" 
mtg/c 31/64" from top; phosphor-crenze gnd strip slot 
filled w/red in nut in indicate plates ‘fully engaged. 
SHEET 48-591 
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‘SHEET «46 - 592 _ 
a = 5 | 
INAVY “TYPE 7 A A = é Qon fs 7 q UFACTURER’S | ‘Cox. | CONTRACTOR'S ‘DWG | EQUIPMENT 
(DESIGNATION SGM: TANDS DESCRIFTION | on sree “No JAN “NO RS cereeraNotent “STOCK "NO iB pO ND | Sook NOP MFGR Baar NUMBER [reactor OR «PART ino USED “IN 
ie to e ; 4 5 1 { 1 
“HBLTEL ‘|CAPACITOR, variable: 2/23/43 16-€-59556-1536 "|w16-c-12230-95 CHC |APC-50-c cw |ESA-G82070-4 — | QBF(3) 
air; plate meshing type single sect; 5 te 42 amg; i coc |861-aT ies26 QGB(3) 
SLC; 0.015" air gap; case 13/16" 1g x 15/16" wi x | CW | esx-638975-3 Qua(3 
17/32" bh shaft w/nut end bushing assen 9/32" dian | i cw ESX-65402h-12 QUB(2) 
x 5/16" 1g ofa; scdr adj; fourteen silver pl brass SL-a 
plates; 360 deg rotation; ceramic ins; post term SL-1 
for stator, lug term for roter on RH side gnd; ‘MK-13Modo - 
! 
two mtg atude 3/32" 1g tapped 0.112"240 on 21/32" 
mtga/e 31/64" from top; phesphor-bronze gnd atrip 
slot filled with red in n bo indicate plates 
fully engaged. 
_{fuity engagi —— +24 a | 
~481 742 CAPACITOR, variable: 2/13/43 cic | APC-100 CW | BSA-682070 isa2h QBF 
CANCELLED: same as NT-48758, cw | 357 ca | P-7761345-19 
i 
} rev25 
i ~ 7 
re i 7 CRY | 1000H-2 alt 
~LBLTA3 CAPACITOR, variable: 2/13/43 26-C-59368-5081 | NLS~C-12246 CHC |.MC-35-S CW | KS-6923ie81 QBF 
air; plate meshing type, single sect; 7 te 33.5 mmf; | 1 cw | ES0-642039rev0 | Qua 
Isic; 0.0245" air gap; case 4 23/32" lg x 1 il/i6" wa | | i cw | ESx-636975-9 
x 111/16" h shart 1/4" diam x 1/2" ig ‘bushing i cw | Esx-#54024-13 
} \ \ 
13/32" ig x 3/8"-32 thd; flattea shart adj; five cad i 
pl brass plates; clockwise rotation; isolantite ins; | i | 
jug term; single hole mtg by 3/8" diam mtg buabing or 
base mtg by 2 mtg ft ea w/one #5-32 tapped hole on i 
7 117/32" mtg/c. : = i it 1} 7 i 
UBT TE CAPACITOR, Fixed: fia] RESOAIO3 —! j i 
paper dielectric; 10,000 wf; 600 ydew; HS metal IREL3A488 | 
can; case 1 1/16" lg x 7/16" diam; mineral cil impr | 
and filled; two axiel wire leads; no int gnd con- 
nections; for replacement uae NT-i82929.. 4 t 
poh s i as 25s) | i L es | 1 
-h81 744-20 CAPACITOR, fixed: 2/13/43 REYEA163 26-C-42767-5401 |N16-C-10997-56 cBY | A-7436 cG K~43g211-4 SM(10) 
NT-481744 w/10,000 mmf p/m 20%. (| REL3AK88 cs | Px2ks CRV | M-95018-5rev5 = | SF(4) 
CIE | rg co | K-439502-1 SF-1(4} 
CBM cHc | 23911 -Lrev2 SM-1(10) 
cBM | 744.662 SP-1M(8) 
L NOTE: SP( 8); SP-5(17); MK-26Mod3 (Ik); MK-26Medlk(4).. { : = SEE NOTE | 
“UBLTAS CAPACITOR, fixed: 2/13/43 REYSA 263 
Ipaper dielectric; 20,000 umf; 600 vdew; HS metal RE 3A488 
can; case 1 1/8" 1g x 1/2" diam; mineral eil impr 
Nand filled; two axial. wire leada; ne int gnd | | 
connections. 
~481745-10 CAPACITOR, fixed: 2/13/43 REGBAL63 higzecWg1 6-885 cay {A-7439 CHC | 2391)-2reve Sx(7 
INT-481745 w/20000 omt p/m 104. IREL3A488 : 
= “ 3 es J - i Cont 
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SHEET 46 - 593 
F a) ; , 
ees NAME AND DESCRIPTION Suieerie |) comm. Wee «| ARRAS RRO Toe A. «| 1 lustich ans j| ata ae moen | Mra [ated Suen tua Tn 
-481745-20 CAPACITOR, fixed: 2/43/43 RREWBALG3 | 16 -C -43147-5709_ | N16-C-11023-75 3DKA20-65 cBy |AT439 icc | K~43d211-5rev2 | sM(4) 
INT-481745 w/20000 mmf p/m 204. JRELZAUSS cG = | K-439502-2 SM-1(4) 
481746 CAPACITOR, fixed: 2/15/43 IR 48A283 16-0-46334-7470 |n16.c-11342-50 | cst um 
paper dielectric; 250,000 mmf plus 10 minus 3%; 3500. [REL3A488 
dew; HS metal can; 2 1/2" 1g x 1 3/16" wa x 3 5/8" ny 
mineral oil impr and filled; two stud and nut term 
on por pillars 1 7/16" h x 1 1/8" c to c on top; no 
int gnd connections; adj and removable mtg bkt. w/two 
slots 3" c toc. 
~481746-5 CAPACITOR, fixed: : 2/15/43 RE48A283 16-C-46313-7480 CSL | XLUMW35-25-520 | CG M-32J704-revl sm(4) 
NT-481746 w/250,000 mmf p/m 5p. RE13A498 SM-1(44) 
-481747 ‘CAPACITOR, fixed: 2/15/43 R 48173 16-C-45765-8787 |N16-C-11329-25 CSL | XUMAW 
paper dielectric; 100,000 mmf plus 10 minue 34; R 13A488 
10,000 vdcw; BS metal can; case 4 1/2" 1g x 2 3/k" wal 
x 4" h; mineral 011 impr and filled; two etud type 
term 2 3/16" h on top, spaced 2 1/8" c to c on por 
pillars; no int gnd connections; two mtg bkt at top 
of case ea w/two 3/16" diam holes, mtg holes on 
5 1/4" x 2" mtg/c. 
=-481747-5 CAPACITOR, fixed: 2/15/43 RELSALT3 16-C-45744-8787 CSL |XJMAWLOO-1 cc M- 329702 SM (2) 
INT-481747 w/100,000 mmr p/m 5h. REL3A488 SM-1 (2) 
-481748 CAPACITOR, fixed: 2/18/43 hé6cko 
mica; 9600 mmf; 200 vdcw; case 1 7/8" lg x 1 1/8" IREuSAz29 
wd x 9/32" thk; molded bakelite case; two wire 
leads ea 1 1/2" 1g. 
~481748-DL CAPACITOR, fixed: 2/18/53 hécho 11 6-c-33558-8810 CH = |402c cH 8-662076-21a610] SE 
NT-481748 w/9600 umf p/m 14; temp coef ltr D. R 48A229 
-481749 CAPACITOR, fixed: 2/18/43 hécko 
mica; 140 mmf; 200 vdew; case 3/4" 1g x 9/16" wa x fae h8a300 
9/32" thk; molded bakelite case; two wire leads. 
-481749-B1 CAPACITOR, fixed: 2/18/43 hécko 16-C-28916-4410 [N16-c-9949-22 
NT-481749 w/140 mmf p/m 1%; temp coef ltr B, IRE4BA 300 
-481749-B10 CAPACITOR, fixed: 2/18/43 hécho 16-C-28927-1050 |y16-c-9949-24 
INT-481749 w/140 umf p/m 104; temp coef ltr B. IRELBA 300 
-481749-D1 CAPACITOR, fixed: 2/18/43 hé6cho 16-C-28916-420 cw | 400c cw | £S-682075-2 SE 
NT-481749 w/140 umf p/m 1$; temp coef ltr D. RELBA 300 ies 1 and 3 
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SHEET 46 - 59% 
— a 
STANDARD NAVY eso as 0 SIGNAL CORPS nm | MANUFACTURER'S | con. | contnactons ows | EQUIPMENT 
SAN) NO STOCK NO STOCK NO STOCK NO STOCK NO MFG! PART NUMBER jynacton ‘OR PART KO USED IN 
| 


NAVY TYPE 
DESIGNATION 


OWG 
NAME AND DESCRIPTION on Sree Wo 


L. 

CAPACITOR, fixed: 2/18/43 
ceramic dielectric; 125 mmf; zero temp coef (tol p/m 
30) amf/mf/*C; 5@® vacw; case 1 1/2" 1g x 17/64" 


~481750 


diem; radial wire leads; uninaulated; add au?fix 


| 
1 \ 
indicating capacity tolerance in per cent. | | 
|. aa mart ce wae ee pean eee eee Ce en Se | 


-48175@-5 CAPACITOR, fixed: 2/18/43 16-C-17232-9736 [N16-c-82k8 CER |NPOE125p/m6.25 |CW  {®S-68207%-1 1eel |SE 
NT-481750 ~/125 ame ¥/m 5B. \ atl 
-481751 CAPACIOOR, fixed: 2/18/43 


céreamic dielectric; 1000 mmf; neg temp coef 750 (tol | | i 
p/m 112.5) mf/mta/°C; 500 vdew; case 2" 1g x 9,36" 


diam; radial wire leads; uninsulated; add suffix 


indicating capacity tolerance in per cent. 


—~ | “| 


~481751~-2 CAPACITOR, fixed: 2/38/43 16-C-18637-2518 | N16-C-6312 CER | N750F10¢0~/m20 

NT-481751 w/l0@0 maf p/m 2%. : 

51 w/ pf nA as me ti | 4 

~481751-3 CAPACITOR, fixed: 2/18/43 16-C- 18638-3035 | N16-C-8311 CER | N750F100p/m30 | caz | CO-687-B BM 

NT-481751 w/1000 umf p/m 3%. BM-~1(2) 

NOTE: BM-2(2); BO; BO-1(2). - - [ i he | We hy ne L i SEE NOTE 

| i SOF: ‘s . 7 s 
-481751-5 CAPACITOR, fixed: 2/18/43 | 16-C-18645-1053 | n16-c-8310 CER | N/S0FLO@Op/m>0 }cWw | BS-682074-2iee1 i 
= NT-481751 ¥/1000_mut_p/m 5%. eens eillee fee emeraraaen) alt Aen epee aerineee tr aos Dees Jj Soeas 4 

~481752 CAPACITOR, fixed: 2/18/43 | 


ceramic dlelectric; 250 mmf; neg temp coef 80 (tol : 
p/m 30) mmf /mra/°C; 500 vdow; case 2” lg x 0.36" 
diam; radial wire leade; uninsulated; add suffix 


4 4 
H 
indicating capacity tolecance In per cent. 


_ L = 4 


~481752-5 CAPACITOR, fixed: 2/18/43 16-¢ 
. __|Nt-481752 4/250 mmr p/m 5%, . 

~481753 ICAPACITOR, fixed: 2/18/43 
ceramic dielectric; 450 mmf; neg temp coef 730 (tol 
p/m 112.5) mmp/mta/°C; 500 vdew; case 1,11" lg x 
0,36" diam; radial wire leads; uninsulated; add ! | 


LT778-9998 | WA6-C -8273-1 308280 -B5 ceR |NOSOF250p/mi2.5}cW | BS-682074~31881 |SE 


hm — os aeeta pe pone ee a —— — — = ———- = =n 


suffix indicating capacity tolerance in per cent. 


—— = 1 os zs = = eas — ro 
-481753-3 CAPACITOR, fixed: 2/18/43 16126-3035 |W16-C-8303+12 CER | N750D450p/mi5 | CW BA-10062-6 SJ-L \ 
N?-481753 w/450 ump p/m 3%. | sv 
NOTE: MK-8Mod2; MK-8Mod3; MK-16; MK-18; ME-27; MK-28; }MK-29Mod2;|MK-34Mod2; MK~3]4Mod3; MK-34Modlj. i | _ i 1 | SEE NOTE | 
-482753-5 CAPACITOR, fixed: 2/18/43 16-C- 18132-9985 309450-3 cER | N750D450./m2¢.4 CW | BS-682074-bisel | SE 
wr-41753 w/450 mur p/m 5p. | , L = fis PORES | gennane ener [ | a 
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SHEET 48 - 595 
taal aaaaee © aan 1 9 
we NAME AND DESCRIPTION Ashen) aN « LMU ON | gece Siar, |» gta as- | mentey ere [ran | MARUrAGT ner | coat | celeron oem | eaurment 
-481754 CAPACITOR, fixed: 2/18/43 
ceramic dielectric; 75 mf}; zero temp coef (tol p/m 
30) mmf/mfa/°c; 500 vdcw; case 1.328" lg x 0.34" diam: 
laxial wire leads; ceramic ine; add suffix indicating 
capacity tolerance in per cent. 
i} 
-481754-2 CAPACITOR, FIXED: 3/3/48 16-C-16843-8388 CER |NPOM75 p/m 1.5 DAE 
Navy Type 481754 w/75 mmf p/m 2. DAE-1 
16-C-16848-9486 
-481754-5 CAPACIT@R, fixed: 2/18/43 CER | NPOM75p/m3.75 |CRM |CA-721 SE 
NT-481754 w/75 mmf p/m St. CW | 88-682049-4ies3 | DAE-2 
-481755 CAPACITOR, fixed: 2/22/43 RELBA16L 16-C-42776-3470 CMR | 340-21 CG =| K-357604-8 rev3 
paper dielectric; 10,000 mmf plus 30 minus 10%;400 RE13A488 CTD |EPC 
'vdcw; HS molded phenolic case; case 1 5/32" lg x 
5/8" wa x 1/4" thk; wax impr; wire pigtail term 
| jt 1/2" lg at ea end; no int gnd connections. | 
-481755-10 CAPACITOR, fixed: 2/22/43 RELGALOL 16-C-427 33-6851 3p281 cuR | 340-21 CNA |E-784-7 NE-55ACC 
: INT-481755 w/10,000 mmf p/m 10%. REL 3A488 cRV | P-727895-161 RBL-2 
sub 2 
-481755-20 CAPACITOR, fixed: 2/22/43 RELGALEL 16-C-12765-5652 [N1@-RC-13551 3DA10-140.2 [CMR | 340-21 CAQI TAS 
NT-481755 w/10,000 p/m 20%. RE13A488 CSL | 340-BLe1 CGG | 8A38382 8M(6) 
NOTE: SM-1(6); AN/APA-6(5). CRY |K-97670-6 SEE NOTE 
~481756 CAPACITOR, fixed: 2/2/43 REMGA315 16-C-19558-9751 csL |pxpr-5010 cG | K-b3gh02-breve | sx 
electrolytic; 10 mf; 50 vdew; working temp range REL3A549 
minus 32°C to plus 60°C; case 1 13/16" 1g x 1" wd x 
7/8" bn; BS metal case; one solder lug term on top 
1/2" from ctr; neg term gnd int; two mtg ft on 
bottom, 3/16" diam hele in ea, 21/8"c toc. 
-481757 CAPACITOR, fixed: 2/26/43 RE13A488 16-C-46331-6253 cay | FL TAB-S 
paper dielectric; 250,000 mf plue 10 minue 34; 1500 |REKGA147 Cay |s1258269 
vdew; HS metal can; case 1 3/4" lg x 1" wa x 1 7/8" 
hj ofl impr and filled; two stud term 7/8" bh located 
jon top 7/8" c to c3 no int gnd connections; two mtg 
ft on bottam of case, ea w/0.190" diem mtg hole 2 1/l! 
c toc. 
-481757-5 CAPACITOR, fized: 2/26/43 RE13A488 16-C-46310-6263 R16-C -11336-45 CAY | FL CAY |45-A-643rev13 | TAB-6 
cay {8125826: 
WT-481757 w/250,000 mo p/m St. RELGAILT 38269 cay | T-7609266-8 TAB-7 
Cay | 7610037-9 TBK-16 
cay |76103784-12 TBL-10(2) 
NOTE: TBL-11; TBU-4. | SEE NOTE 
me ak. I _i. 
SHEET 46-595 ° 
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SHEET 48 ~ 596 


F 
Ree, rl NAME AND DESCRIPTION owtetno | van wo | ARSC SY | arSck So | erbck wo | MESS RE [wron |Manurscruntne [cox 7 comtmcrons, ows Teguirment | 
7 ~~ a L nate i 7 a at ~T H 1 a + ~ eis 7 
~461758 |capacttor, fixed: 2/26/43 RESGA159 £-52026-7997 | i | JEL | | j 
ipaper dielectric; 15 mf plus 10 minus 3%; 600 vdew3 jREL3A488 i 1 | i | 59 257587 i 
HS metal can; case 3" lg x 2 1/2" wi x 4 5/8" hb ofa; 
oil impr and filled; two ceramic ins etud term 2 1/8"| | i | | 
h located on top 1 1/4" ¢ to 9; no int gnd connec- i Hl [ 
tiona; two mty ft on bottom of case ea w/two 0.190" } 
diam mtg holes 1 1/2" apart 3 1/2" ¢ toc. | j | | 
a he } e ah Ai Pontes Cae f oe : 
~481758-10 CAPACITOR, fixed: 2/26/43 RE4BAL59 j16-C~$2047-7992 3DB15~32 leav cay | T-7609266-7 TAB~6 (3) 
wT-481758 w/15 mf p/m 10%. RELZARAS | | Cay 1 CAY |45-D-6huurevl2 | TAB-7 (3) 
{ | TBU-4 
= : {J ann — fos Sra rere 
-481,759 CAPACITOR, fixed: 3/2/s3 E 3 16-C 43255-3510 539 CFI |F-39313-1-1 iesA|DAG 
paper dielectric; 20,000 mmf pius 50% minus 25%; 500 H 
vdew; US metal can; 1 7/32" 1g x 5/16" diam; hyvol 
impr and filled; two axial wire leads; no int gnd } ' | | 
connections. | | | 
~481759-25 CAPACITOR, fixed: 3/2/43 REL3AUBE 16-C-43146-9295 caw | 89 CFT DAQ 
Nr-481759 w/20,000 mmf p/m 25%. inmk8a163 | : | | 
= : fe Mi eee : a [ eae eee ———-| —_____-_} ae ma oh 
-481 766 CAPACITOR, fixed: 2f2 fas REABAIH3 16-C-42635-1155 C. 589 F-39313-1-2 DAG 
paper dielectric; 6,000 mmf plus 506 minus 25%; 900 {REL3ALG5 
vdew; WS metal caae; 1 7/32" ig x 3/16" diam; hyvol | \ 
impr and filled; two axial wire lea no int gnd i | i H i 
connections. | i 
~481760-25 [CAPACITOR ,. Fixed: ~~ 3/2/h3 PESOALG Tochi3s-11i0 | [ To ~lcaw” [Roxy lore ~ TT DAg 
NP-401760 w/6000 mmf p/m 25%. REL 3ALG8 ! 
ene = a ern Le aot i = paca tat z ae paeenes = ieee 
kPa) |CAPACITOR, fixed: 3/2/43 RELBAZBL 16-C-49936-5961 | { i jCSL jKIM DaAQ 
paper dielectric; 4 mP plus 10 minus 3%; 600 vdew; HS|REL3A488 i i | | 
metal can; case 3 5/8" h x 2.1/2" wi x 1 3/16" thk; 
mineral oil impr and filled; two ins stud term w/auts i i | 
1.1/8" 2 to © on bottom; no int gnd connections; | i | | 
four removable "J" bkt w/a spade lug on ea, | 
= ee { : ns \ J x a 4 
-48L761-10 CAPACITOR, fixed: 3/2/43 RE4BA2B1 3Dp4 -26 i CFE jF-40239-14  DAQ 
WY-481761 w/4 mf p/m 106. REL3AK88 : | | i 
- ; Pawar eee al Sieh SS ot jot es far evees eer = es 
alee | Reet ee ee eet ee.) . 4 | 2 : =m z = —4 
J ut opens ee _ L | ai 
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Fr NAVY DWG ce As Ni wall a - Tt ¥ 
Sees MAME AND DESCRIPTION orsecne | aan no [ANREP WS | arbck So | avbck Sno | MSNSECORE [ron [MARPARTUNIN |atea] “ORtanat net? | FSUIEENT 
-481762 CAPACITOR, fixed: 3/3/43 RELZ3AKE8 16-C-45765-6304 }N16-C-11329-1 cCAW }7512 CFT | NCP9-1 DA 
paper dielectric; 100,000 mmf plus 10 minus 3%; 7500 |RE4GA317 CRR /C6220krevA DAK (2) 
vdew; HS metal can; case 4 3/h" h x 21/4" diam; DAK-1 (2) 
hyvol oil filled and impr; two ceramic pillars 1 3/8" DAK-2 (2) 
h w/BH screws 1" c toc on top, all encased w/bake- 
lite cover; no int gnd connections; clamping ring 
mtg w/two slots 13/64" x 5/32" spaced 18 deg apart 
on 1 11/32" rad. 
~481762-20 CAPACITOR, fixed: 3/3/43 16-C-45813-5716 CAN 17512 cre | NCP9-1 DAH (2) 
T-481762 w/100,000 umf p/m 20%. CRR |c6220krevA DAH-2 (2) 
-481763 CAPACITOR, fixed: 3/4/43 RELBALLT 16-0-52087-4720 | CAY {FL TBL-7 
paper dielectric; 16 mf plus 1@ minus 3; 1500 vdew; |RE13A468 Cay 481291789 TBL-7a 
HS metal can; case 6" lg x 21/h" wd x 7" h; oil impr TBL-10 
land filled; two screw type term 11/8" h lecated on 
top 3 1/k" c to ¢} no int end connections; two mtg ft s 
on bottom of case, ea w/0.190" diam mtg hole 6 1/2" 
ic to c, 
-481763-10 CAPACITOR, fixed: 3/4/43 RELBALKT 36-C-52087-4940 R16-C- CAY |FL cay | 45-D-643-11rev10}TBL-10 (2) 
NT-481763 w/16 mf p/m lof. REL3A488 11661-550 CAY |81291789 CAY | 761.0037-10 TBL-11 
-48176k CAPACITOR, fixed: 3/k/a3 RELGALLT 16-C-507 04-3547 cay |FL TBL-7 
paper dielectric; 6 mf plus 16 minus 34; 2500 vdew; |RE13A468 cay |s$1291255 TBL-7a 
gS metal can; case 6" 1g x 1 3/k" w2 x 7" h3 of] impr TBL-10 
and filled; two screw type term 1 1/e" h located on 
top 3.1/4" ¢ to c} no int end connections; two mtg 
fl on bottom of case, es ¥/0.190" diam mtg holes 
61/2" c toc. 
-481764-10 CAPACITOR, fixed: 3/4/43 RELGALAT 16-C-50725-3547 R16-C- cCAY |FL CAY = |45-p-643-7rev10 | TBL-1o (2) 
INT-461764 w/6 mf p/m 1Op, REL3A488 11666-500 CAY {81291255 CAY |T-7609336-23 TAB-6 (2) 
CAY |7610037-11 TAB-7 (2) 
cay |7610384-12 ‘)BL-11 
NOTE: TBE-16 (2); TBU-4. i SEE NOTE 
L | ale 
SHEET 48-597 
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NAVY TYPE 
DESIGNATION 


-481765 


—4 


NAME AND DESCRIPTION 


SHEET 


48 - 598 
— 


NAVY OWG 
OR SPEC NO PAN ND, 


RESTRICTED 


STANDARD NAVY 
STOCK NO 


SIGNAL CORPS 
STOCK NO 


MANUFACTURER'S | Con 
PART NUMBER deed 


CONTRACTOR'S OWG 
OR PART NO 


——— 
EQUIPMENT 


= 


USED !N 


CAPACITOR, fixed: 3/6/43 
electrolytic; three sect; 8/8/8 ar; 450/450/450 vdew; 
working temp range minus 20°C to plus 65°C; case 4" 
1g x 1 3/8" diem; tubr metal case; six color aoded 
wire leads w/luga on top; term ine from can; single 
hole mtg w/thd wushing 1/2" 1g furnished w/palnut 


land flat washer, 


+ 


REA 8A 318 
REI3A549 


1 
16-C-2246@-1119 Ty 


L 


CMA 


RM-265 


cc 


v-8049652rev0 


0s-2 
jos 
08-1 


-481766 


CAPACITOR, fixed: 3/6/43 
paper dielectric; two sect; 20000/30000 mmf plue 10 
Iminus 3% ea sect; 6000 vdew ea sect; HS metal can; 
case 2 3/8" dx 2 3/32" wa x5 1/64"1@; ofl impr; 


three ceramic ine stud term 1 9/16" h, located 
lon end; no int gnd connectiona; mtg kt, four 0.228" 


holes, 4" x 2 21/32" mtg/c. 
{. 


+. 
RE 13A488 


IRE4BA322 


+ 
16-C-52864 -4940 


N16 -C-12700-1 


CRY 


4-86070-503sub10} SB-4 


-481767 


CAPACITOR, fixed: 3/9/83 
micas 4300 mmf; 300 vaew; case 53/64" 1g x 53/64" wi 
mts 9/32" d3 molded bakelite case; two axial wire leada| 


: 


RELGALES 
1é6che 


481767 -B5 


CAPACITOR, fixed: 3/9/43 
INn?-481767 w/4300 umf p/m 5f; temp coef ltr B. 


Re4BAI43 
16ChO 


16-C -32535 -9220 


N16-C-10392-34 


2973362 légrev6) SK 
SC series 
i. ean 


-',81767-B20 


CAPACITOR, fixed: 3/9/43 
NT-481767 w/4300 mmf p/m 20%; temp coef ltr B. 


REABALE3 
26ch0 i 


16~C-32536-3160 


N16-C-10392-38 


_ 


-481768 


lcapacrror, fixed: 3/9/83 
paper dielectric; 2 sect; 1@0,000 mf plus 10 minus 
3% term number one to term number two, 500,000 mmf 


plus 10 minue 3% term numeer two to term number three; 


400 vdcw ea sect; BS metal can; case 1 3/4" 1g x 
1 1/4" wa x 7/8" & ofa; oil impr and filled; three 
solder lug term 3/8" h on side, spaced 1/2" c to c; 


no int gnd connections; two mtg ft w/8" wi flush 
w/dottom, w/ 3/16" diam mtg oles spaced 2 1/8" c to 


c; game as NT-481464 except int connections. 


eines | 
REY8A 129 


16-C-53105-8765 | 


4330 


-481768-10 


CAPACITOR, fixed: 3/9/43 | 


NT-481768 w/100,000 omf p/m 10% term number one- to 
term number two, 50@,0@) mmf p/m 1Of term number two 


to term number three. 


REL ZA4ES 
REWBA 129 


16-C-53150-72k2 


CAW 


iF 
430 


CAY 


T-7605996-32 


revi? 


RBM series 


an 


RESTRICTED 
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SHEET 


48 - 599 


RESTRICTED 


NAVY TYPE 
DESIGNATION 


| NAME AND DESCRIPTION 


NAVY DWG 
OR SPEC NO 


STANDARD NAVY 


HR UNO: STOCK NO 


Eso AsO 
STOCK NO STOCK NO 


SIGNAL CORPS 
STOCK NO 


MFGR 


MANUFACTURER'S 
PART NUMBER 


con. | CONTRACTOR'S OWG 
TRACTOR oR PART NO 


EQUIPMENT 
USED IN 


- 461769 


3% term #1 to term #2; 500,000 mmf plus 10 minus 3% 
term #3 to case; 400 vdcew ea sect; HS metal cen; 

1 3/4"1g x 1 1/4"wa x 7/8 ofa; oil impr and filled; 
three solder lug term 3/8"h on side spaced 1/2" c to 
c3; one sect int gnd; two mtg ft 3/8"wa flush w/bottom. 


w/3/16"diem mtg holes spaced 2 1/8" c toc. 


CAPACITOR, fixed: 3/9/43 IREL3A488 
paper dielectric; two sect; 100,000 emf plus 10 minus JRE4SA129 


j16-C-53106-8775 


CAW 


430 


-481769-10 


500,000 mmf p/m 10% term #3 to case. 


CAPACITOR, fixed: 3/9/43 FE13A488 
INt-481769 w/100,000 mmf p/m 10% term #1 to term #2, |RE4GA129 


16-C-53150-7252 


N16-C-12700-7 


CAY |T7605996-33rev17 


RBM ser. 


-481770 


CAPACITOR, fixed: 5/22/43 

ceramic dielectric; 4 mmf; neg temp coef 30 (tol p/m 
30) mmg/mfa/°c; 500 vdew; case 0.562" 1g x 0.25" OD; 
axial wire leads; ceramic insas add suffix indicating 


capacity tolerance in per cent. 


| 


-481770-6 


t— 
-481771 


CAPACITOR, fixed: 3/20/03 
[wr-481770 w/4 mmf p/m 0.25 mmf. 


16-C-15560-7159 


CAPACITOR, fixed: 3/22/43 

ceramic dielectric; 2 mmf; pos temp coef 120 (tol p/m 
30)mnf/mfa/®c; 500 vdew; case 0.562" 1g x 0.25" @D; 
axial wire leads; ceramic ins; add auffic indicating 


capacity tolerance in per cent. 


r 


INOSOKEp/m. 25 


cw ES-O92509~-01 880 


ne 


ZBX 


“UOLTTI=128 


CAPACTION, Pixeds Vee] a 
INT-461771 w/2 umf p/m 0.25 mf. 


=— 


| R16-C-70b4-600 


P120K2p /m. 25 


CW iBS-692509-71986 
CW |BA10062-3718815 


-481772 


CAPACITOR, fixed: 3/22/43 
ceramic dielectric; 20 mf; neg temp coef 750 (tol 
p/m 112.5) mmf/mf/°C; 500 vdcw; case 7/16" 1g x 7/32" 


diam; arial wire leads; ceramic ins; add suffix 


indicating capacity tolerance in per cent. 


N16-RC-11768 


| -481772-5 


CAPACTTOR, fixed: 3/22/43 
NT-462772 w/20 mf p/m 5%. 


16-C-16084 -9890 


NL6-C-8136-7 R16-C-7866 


N750K20p/m1 


cRM [cA-300 
CH J ES-692529- 81806 
CEN |300%42-6 revh 


2Bx 
DAE-2 


-481773 


CAPACITOR, fixed: 3/22/43 
ceramic dielectric; 1.5 mf; neg temp coef 30 (tol 
p/m 30) mmf/mf/°C; 500 vdew; case 7/16" 1g x 7/32" 
diam; axial wire leads; ceramic ins; add suffix 


indicating capacity tolerance in per cent. 


~481773-17 


CAPACITOR, fixed: 3/22/83 
[NT-481773 w/1.5 mmf p/m 0.255 mf. 


16-¢-15400-7159 


R16-C-7778-45 


CER 


NO30K1.5p/m.25 


CW | ES-692529-91as6 


ZBX 


RESTRICTED 
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SHEET & - 600 


RESTRICTED 


NAVY DWG STANDARD NAVY Eso AsO SIGNAL CORPS. MANUFACTURER'S 


EGuipment | 


mica; 1,000 mmf; 500 vdew; case 21/32"ig x 21/32"wd |RE4SA218 : 1 


x 3/16" thk; mo. 


ed wakelite case; two solder lug | i i 


term ee w/one 5/32"d@iam hole 15/16" ¢ toc. 


i 


NAVY TYPE Con. CONTRACTOR'S OWG 
DESIGNATION NAME AND DESCRIPTION Jat SPEC NO JAN NO STOCK NO stock NO stock Ne stock Ne {MSR} part NUMBER | tractor e2 PART NO | USED IN 
— L renee : ea i soe 
-48177H4 CAPACITOR, fixed: 3/22/43 16040 | T 
| 


“| 


t 


~L81774-Ri0 CAPACITOR, Pixedt 37ea/h3 TELS 1B-6-Fi09O-3939 icAW [1465 cD [180-218-5 “y 
NT-481774 w/1,000 mmf p/m 10%; temp coef ltr A. IRESBAL2B | ; | 
~h6177-B10— |CAPAGTTOR, fixed: 3/25 ]3 TZaTo) T6-C- 31090-3950 os a iG 2 ——“Tehw | ThOSts” “Yow” |8S-895589-Cicsi |2Bx 
P-461774 w/1,00 umf p/m 10%; temp coef ltr B. E4GA218 | i | Lx (7) 
~48377 4-820 CAPACTTOR, fixed: 3/22/43 T4010 116-0 31095-6hau |NLO-G-10054-00 } | ~—Teaw 1k65b > 
wt-481774 w/1,000 mmf p/m 20%; temp coef ltr B. IREKBAZIE | 
ee es 2 = { = \ et = ee ae : 
481775 CAPACITOR, fixed: 3/23/43 PUBALES I | | | 
paper dielectric; 1.75 mf; 33@ vacw, 60 cyc; HS metal RELZAG85 
can; cage 2 3/16"lg x 2"diam;oll impr and filled; two 
ins solder lug term on top; no int gnd connections; 1 1 . 
clamping ring mtg not. supplied, 
eS ae [ oe L = 
| lygris-s CAPACTTOR, fixed: 3/23/43 )REKBA185 16-C-49056-3910 + ai cG = \25-F-31862 CrY  [W-306203-290subt | QP 
NP-481775 w/1.75 wt p/m 5%. |RE13AKB88 1 | H [cc |K-€88829revs — jaaB 
foles CS-3126796rev33 | all/GMQ-2 
' | ie eee | 
t 1 if 
1 | 
| ‘ H i rev33 | 
i= st ee a a: pee ! saree |  eeneeerenen 
“E176 lcAPACTTOR, fixed: 3/23/43 \ i 
ceramic dielectric; 50 mmf; neg temp coef 3° (tol p/m | 4 
30) omt/mre/°C; 50@ vdow; case 1 9/64" 1g x 5/15" 
diam; axial wire leadg; ceramic ine; add suffix i 
ltndicating capacity tolerance in per cent, | | { | i 
uth 1. ake pa sind ei ‘ L 
~481776-10 CAPACTTOR, fixed: 3/2373 Ié-c-16571-€168 | CER [O30M50p/n5 cw tRS0-696660-1 [2Bx 
INT-482776 w/50 umf p/m 10%. | | 
4 ss : Saas 2 : 22h Be H Hy ee 
-4BLTTT CAPACITOR, fixed: 3/23/43 i 
ceramic dielectric; 75 mmf; neg temp coe? 3@ (tol p/m } 
30) mnt/mea/%C; 500 vtcw; cave 1.328" 1g x 0.24" OD; | i | 
axial wire leads; ceramic ins; add ouffix Indicating | 
capacity tolerance in per cent. if | 
joan | | : = —— 
~481777-10 CAPACITOR, fixed: 3/23/43 16-C-16859-6188 CER |NO30M75p/m7.5 {CW 1eS0-696600-2rev0 2BxX 
ar-481777 w/75 me p/m 10%. 
| — 4.—~ ~ s ~4 i ~~ 4 
Pees & I | Tt am 
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eave TYPE NAME AND DESCRIPTION ontree'n | san No | SANBEPNSYY | grSck So | arbcx wo | MEME CREPE [mean | MANUFACTURERS |, con | CONTRACTORS OWS [ EQUIRMENT 

-481778 CAPACITOR, variable: 3/23/43 JAN-C-81 jicv12A250 L6xC-64041-4565 CBN |823-Dz CWQ |17A202ie8A RBF-3 
ceramic; rotary type, aingle sect; 6 to 25 mmf; 500 
iwdcw; zero temp coef; case 1.218"lg x 15/16"wd x 
45/64"h; solder lug term at right angle bend; two mtg 
holes tapped for #4-40- mach ecrew 3/16" d on 0.656" 
nte/c; scdr slot adj; steatite base. 

4 1. 

-481779 CAPACITOR, variable: 4/8/43, 16-C-58762-5135 CFT |12AG-20-AFIB  |CFT J|RF-146-1 ised | DAB 
air; plate meshing type single sect; 5.5 to 20 mf; CFT F-39660-12-84a8K| DAK (2) 
SLC; 0.0245" air gap; case 1 23/32" lg x 1 11/16" wi DPAK-1 (2) 
x 111/16" h shaft 1/k" diam x 1 1/16" 1g bushing 
13/32" 1g x 3/8"-32 thd; rounded shaft adj; three 
silver pl brass plates; clockwise rotation;isolantite 
ina; lug term; single hole mtg by 3/8" diam mtg 
bushing, or base mtg by two mtg ft ea w/ one #6-32 
tapped holes on 1 7/32" mtg/c. 

— — — ———} —— 

-481780 CAPACITOR, FIXED: 3/23/43 [RELZA549 N16-C-9694 CSL = |DXDR CG = -|K-35J601-2 sub 3/SM 
electrolytic; 100 mfd; 25 vdew; working temp range /RE48A311 CHZ {00-608 BG 
lo°c to plus 50°C; case 1 13/16" 1g x 1 1/16" wi x 3/M BM 
In; metal can; 2 solder lug term w/ins term 5/16" h BM-1 
spaced 1" c to c, term located on aide; term ins from BM-2 
can; two mtg ft on bottom, 0.187" diam hole in ea, on BO 
2 1/8" mtg/c. BO-1 

~481781 CAPACITOR, fixed: 3/23/43 REGSAZLL 16-C-19588-T497 |n16-c-9671-32 [cSt |DXDR CG /K-353601-3aub3 [SM 

electrolytic; 10 mf; 450 vdew; working temp range REI3A549 
minus 32°C to plus 90°C; case 2"lg x 2"wd x 1 1/8"h; 
HS metal can; two solder lug term w/ina term 5/16"b 
apaced 1" c to c term located on side; term ine from 
can; two mtg ft on bottom, 3/16" diam hole in ea, on 
2 3/8" mtg/c. 

-481782 CAPACITOR, fixed: 3/24/43 IRE48A315 16-C-19563-8746 jn16-c-9669-50 CSL |DXDRT cG K-43gh02-3eub2 {5M 
electrolytic; 10 mf; 150 vdcw; working temp renge IREL3A549 SM-1 
Ininus 32°C to plus 90°C; case 1 13/16"lg x 1"wad x 
7/8"h; ES metel can; two solder lug term on top 
spaced 1" c to c} both term ina from can; two mtg ft 

| on bottom, 3/16" diem hole, in ea, on 2 1/8" mtg/c. 
{ 
ie L ae : : 
ey SHEET 48-601 
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SHEET ins ie 
NAVY TYPE | : ““T wavy ows [STANDARD NAVY = Sco T aso siGNaL cons | Vece [MANUFACTURER'S | Cox. | CONTRACTOR'S ows [ EQUIPMENT 
DESIGNATION } NAME AND DESCRIPTION OR SPEC No | JAN NO STOCK NO STOCK NO STOCK NO STOCK NO PART NUMBER TRACTOR oR PART NU USED IN 
= Scseapinnes eae pee IE ee pi I Se ener aaa 
-481783 lOAPACTIOR, £1xed: 3/2h/43 REYBALOL 16-C-42776-4210 | fOMR 1342-17 co 35I604—-b rov3 | 
paper diolectric; 10,000 mmf plus 30 minus 10%; 600 FRELZAMEB i | j | } } ' | i 
wdew; black bakelite molded cane; i 7/26" lg x 5/16" H H| | 
h x 3/k" wi; wax impr; two axial wire lead torm { | | { | 
1 
{i 1/2" 1g; no int gnd connections, i { 
CAPACTIOR, PIXE Faire) ces ereTES 7 on th: ee 7 Cres 
} | ! 
avy Type 481763 w/10000 mf p/m o%. i | 
bs | ener reee 
= , < T 
. A aaa we |10.87 rer 
~481783-10 CAPACITOR, fixed: 3/24/43 RELBA1O4 16-C-L2737-1567 |N16-C-10997 CMR | 342-17 CEE |10.87 SM (13) | 
NT-481783 w/10,000 mmf p/m 10%, (REL3AN88 | | | | :DAS-1 (2) \ 
} i ' ; | | : ! 
1 NOTE: DAS-3 (2); SM-1 (13). ne me i ee | NOTE 
ome =e Sas Manne ee eee ar t 
-481764 CAPACITOR, fixed: 3/24/43 | RE4GA110 | 16-C-51899-8210 1 ca 25F5ik | | } 
H | 
pepor dielectric; 12 mf piue 10 minus 3%; 330 vacw; | RELZA483 | | ; 
t 1 - 
HS metal can; cane 3 7/8" a x 3 3/k" wd x i fh" a j H : 
i 
e/a; pyranol filled; two solder lug term 7/15" bh | | { | 
located on top, spaced 2c to o; no int end 
connections; bkt mt@ not dupplied, 4 
se S : + i 
-481784-10 CAPACITOR, fixed: 3fok a3 RELBAL1O 16-C 51899-8485 ce | oG K-85) 5b86rev2 | GM : 
‘ t | 
L NY-481764 w/i2 af p/m 1o#, REL3ARB8 { i zs alk ! ze ey aes ! 
alae Meee ee oe : Oe ae a eae es | = aie ! 2 = Le 
481785 CAPACITOR, fixed: 3/26/43 REKGA2B3 | 16-0-49161-7271 | i SN ea | I | 
3 “Th | 1SSAU20 ' 
paper dielectric; 2 mf plus i0 minus 3%; 1500 vdew; | RELZA4G5 | [ erm | Lssavz00 | 
HS metal can; case 4 3/8" nh x 2 if/e wa x b 3/16" | ! H i | { i | 
thk; dykanol impr and filicd; two etud end nut term | j i i | | 
| | | ! | i 
fon por pillare 7/8" h x 11/8" ¢ to c on top; no tnt | { 
gnd connections; adj and removable mtg bkt w/ tuo | H | 
3/16" x 9/32" alote 3" Loc. | | [oa | | 
ae B 4 L_. Ze Ss — ~4. 
t 7 H DB2.1055 TJs 15020 
~482785-10 CAPACITOR, fixed: 3/26/%3 j REUBAZB3 16-C-49202-7272 SUB 1095 ch vite 
NT-4G1785 ¥/2 me o/m LOf. __ | RELSA4G8 - alt _ _ ns J 
4 are ia ch 
481786 CAPACITOR, fixed: 3/26/43 RE13A549 | 16-C-22635-4483 | | cAW | APP 
electrolytic; 3 sect; 20/20/10 mr; 250/50/300 wdew; | RELBAZOH | f i | | H H 
working temp range minus 20°C to plus 65°C; case | | | 
3 1/2" lg x1 3/8" diam; tubr HS metal can; four} ! j i : i 
‘ } 
{ 
| | ‘ 
| vayonet term 0.355" min lg x 0.093" diem; common neg i { | 
connected to term #i and not gnd to can, term 3,5,7 | 
pos; plug in mtg using octal tuve socket. dh I i i 
Came = Seas ea feos eat See Te: wie ES pc” se ofa on es = a econ 
i n 
Searee 2 = H — 
' a ‘a 7 a = z —— ” | i ! 
ia | i L ia | soul, epee ikea j 
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RESTRICTED 


NAVY TYPE 
DESIGNATION 


NAME AND DESCRIPTION 


NAVY DWG 
OR SPEC NO 


STANDARD NAVY 


dAN NS, STOCK NO 


Eso 
STOCK NO 


| 


ASO 
STOCK NO 


SIGNAL CORPS 
STOCK NO 


MFGR 


MANUFACTURER'S 
PART NUMBER 


Con. 
TAACTOR 


CONTRACTOR'S DWG | EQUIPMENT 
OR PART NO USED IN 


] 


-481787 


CAPACITOR, fixed: 3/26/43 
electrolytic; 30 mf; 300 vdcw; working temp range 


minua 20°C to plus 65°C; case 3 1/2" 1g x 1 3/8" dtany 


tubr HS metal can; four bayonet terminals 0.355" min 


lg x 0,093" diam; term #1 neg, term #3 pos, term #5, 


#7 no connection;plug in mtg using octal tube socket 


RE13A549 
RE¥8A294 


16-C-19866-5381 [nie @spsaens 


CAW 


APP 


cAY 


P-7708983-2subl | CAY-23304 


-481788 


CAPACITOR, fixed: 3/26/43 
paper dielectric; two sect; 500,000 mmf plus 10 minus 
3% ea sect; 200 vdcw ea sect; HS metal can; case 
2 13/16" 1g x 29/32" wa x 11/2" hn; oil impr and 


filled; three solder lug term 11/16" h on bottom of 
case 1/2" c to c; no int gnd connection; two mtg ears 
3/8" wa, integral w/pottom of case w/two 3/16" diam 


mtg holes 21/8" c toc, 


RE13A488 
RE48A138 


16-C-53561-2509 


N16-C-11374-51 


CAW 


230A 


CAY 


T-7605996-30 CAY-23304 
aubl6 


-481788-10 


CAPACITOR, fixed: 3/26/43 
NT-481788 w/500,000 mmf p/m 10% ea sect. 


RE13A488 
RE48A138 


16-C-53617-5695 


CAW 


230A 


CAW 


15149 CAY-23304 


-481789 


CAPACITOR, fixed: 4/1/43 
CANCELLED: for replacement use NT-481739. 


T 


N750D5.00 


-481790 


CAPACITOR, fixed: 4/3/43 
paper dielectric; 100,000 mmf plus 10 minus 3%; 3000 
vdew; HS metal can; case 2" h x 2 1/2" wa x 1 3/16" 
thk; castor oil impr and filled; two stud and nut 


term on por pillars 1 1/k" h x 1 1/6" c to con top; 
no int gnd connections; two removable "L" type stg 
wkt w/two #10-32 tha spade lug studs 2 3/4" c toc, 


RE4LBA286 
RE13A488 


16-C-45764-5358 


T 
cD 


TJH-30001 


-481790-10 


CAPACITOR, fixed: 4/3/43 
NT-481790 ¥/100,C0O mmf p/m les, 


_| NOTE: SU; SU-1; MK-8Mod2(3); MK-8Mod3(3); MK-19; MK-2 


RELBALB6 
RE13A488 


Ny 


& MK-29Mod 


16-C-45785-5358 


N16-C-11327 


cD 


TJH-30001 


ES-682052 -62 sJ-1 


SEE NOTE 


-481791 


CAPACITOR, fixed: 4/3/43 
paper dielectric; 250,000 mmf plus 10 minus 34; 3000 
vdew; HS metal can; case 2 1/2" h x 21/2" wa x 
di: 3/16" thk; castor oil-impr and filled; two stud and 


nut term on por pillars 1” h x 1 1/8" c to ¢ on top; 
no int gnd connections; two removable "L" type mtg 
vkt w/two #10-32 thd spade lug studs 2 3/4" c toc. 


j 
REYSGA286 
RE134488 


16-C-46334-5333 


CAW 


3009-MSB 


RESTRICTED 
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ae 
ae | MAME AND DESCRIPTION Tiare | san mo [PARP RE” | orbck So | evtek ho | NETSS*RE™ [wren | "Aer ican [oscen| ““OR"namt ne” | "Cex i | 
-481792 CAPACITOR, fixed: 4/T/a3 REAGALET | 16-C~-4614 3-275 | CAY } S#1302034 | TBM-10 i 
paper dielectric; 200,000 mf plus 10 minue 363; 2000 | REL3ALE2 : i i : | } TBK-16 
Ivdews HS metas case 1 3/4" ig x1" wa x 29/5" | { H TBM-9 
h; of] impr and filled; two screw type term 7/8" h | i] 
} 
located on top 7/8" c to c; no int gnd connections; 
two mtg fl on bottom of case, ea v/0.190" diam mtg t | 
hole 2 1/k" & toc. i i - 
= eae — — { + t———— + t T 
~481792-5 CAPACITOR, fixed: 4/7/43 RELOALUT R16-C-21337-75 CAY | S#1301034 CAY | 45D-643-lerev1ll | TBE- Ie 
NP-481792 ¥/200,000 am? p/m 5%. | RELZAK8S : cay | FL cay | 718374-10 | 
7 | = pe ee i = [ee Neate mm Lt 4 _— 4 + 
-481793 | CAPACITOR, fixed: 4/7/43 REYBALAT 16-C-51463-8175 | CAY | $#1301033 TBM-20 
paper dielectric; & af pius 10 minus 36; 2000 vdew; | RE14A458 TRK-16 
HS metal case; sace 6" ig x 1 3/4" wd x 7" Rk; O11 | | | THM-9 
impr and filled; two screw type term 1 1/8" bi located | 
on top 3 l/h" ¢ to c; no int grd connections; two 
mtg fl on bottom of case, ea ¥/0.190" diam mtg hoie | 
6 12" c toe. ! 
- ~ | ~ _ } a t + | 
~461793-10 CAPACITOR, fixed: 4/7/43 PELGALLT 26-C-52 484-8175 R16-C-11677 cay | FL CAY | 45-D-643-15revll| TBK-16 
NT-LH2793, «/ me v/a 10f. |imea 30438 a | CAY | 5#1301033 | CAY | 7620304-9 i 
[anos CAPACITOR, fixed: 4/T/43 ren l }16-0-52843-7210 B16~C -11682-9 cG 23F120 lee P-7763477-hreva | TCR -4 - 
paper dielectric; 10 mf plus 10 minue 34; 2000 vdew; |REMBAI39 | | i | TDP-i(2) 
HS metal can; case 3 3/k" ig x 4 9/16" wa x 4 19/32" | | ; ' 
hj of1 lmpr and filled; two por ins ucrew type tera | | i | 
| 1 1/32" h, lecated on top, spaced 2" © to c; no int | 
gnd connections; strap mtg not supplied. | nt, : t- { 7 
-481799 CAPACITOR, fixed: G/T/3 RE#GA17 3 1,6-C-52840-2737 | CG | 25PKIS [ 
paper dielectric; 10 mf plus 10 minus 32; 1000 vdew; | REL3A488 
|HS metal can; case 3 7/8" lg x 1 3/4" wd x 5" hy ofl } 
impr and filled; two screw type term 2 1/8" hb on top,| H | 4 
spaced 2" c toc on por pillars;no int gnd connec- 
| tions; one mtg birt or ea aide w/two 0,213" diem 
noles on 5/8" x 4 3/8" mtg/c. | | 
i= — { 4 + 
-481795-10 CAPACITOR, fixed: 4/7/43 RE48AL73 16-C-51861-2717 cc | 25Pk75 CG | K-353757-35 rev3) SM(3) 
ENT -482799 w/o at p/m 106. Ke REL3A488 i sey silts a i" MG) 
| | 
ills : Ee . = 
: ie a pots Vern! (eae eee | 
de 7 a eae —— 
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NAVY TYPE 
DESIGNATION 


NAME AND DESCRIPTION 


NAVY WG 
OR SPEC NO 


JAN NO 


STANDARD NAVY Eso 
STOCK NO STOCK NO 


SIGNAL CORPS 
stock NO 


MANUFACTURER'S 
PART NUMBER 


Con- 
TRACTOR 


CONTRACTOR'S DWG 
OR PART NO 


ay 
EQUIPMENT 
USED iN 


-481796 


CAPACEIOR, fixed: 4/7/43 

paper dielectric; two sect; 100,000 mf plus 10 minus 
36 ea sect; 600 vdcw ea sect; HS metal can; case 

1 13/16" 1g x 1" wa x 7/8" b ofa; 01] impr and filled; 


two solder lug term 3/6" hon top, spaced 1" c to cj 
both sect int gnd; two mtg ft 3/8" wa flush w/bottom, 
w/ 3/16" diam mtg holes spaced 2 1/8" c to c- 


FRI3ZA468 
RE48A128 


16-C-53115-6282 


2xDMRT6-.1 


-481796-20 


CAPACITOR, fixed: 4/7/43 
NT-481796 w/100,000 mf p/m 20% ea sect. 


NOTE: SP(6); SP-1M(4).__ 


RE13A488 
REUBA128 


16-C-53214-7527 |N26-C-11332-38 


2XDMRT6-.1 
A-T715 


CG 


K-350639-6rev3 


5M(14) 
SM-1(4) 
sP(4) 
SEE NOTE 


-481797 


CAPACITOR, fixed: 4/8/43 
lpaper dielectric; 1 mf plus 10 minus 3%; 600 vdew; 
HS metal can; case 1 13/16" 1g x 1" wa x1 9/16" hb 
ofa; ofl impr and filled; two solder lug term 3/8" bh 


lon side, spaced 1" c to c; no int gnd connections; 
two mtg ft 3/8" wi flueh w/ bottom, w/ 3/16" diam mtg 
lnoles spaced 2 1/8" c toc. 


FRE13A488 
IREYBA1L29 


16-C-48796-3094 fix6-c-a34e1-32 


CSL 


XDDMRAW6-1 


-481797-10 


CAPACITOR, fixed: 4/8/43 
NT-481797 w/1 wP p/m LOZ. 


|RE1L3A488 
REYBAI.29 


16-C-4.8817-3099 


csL 


XDDMRAW6-1-10 


cG 


K-437251-4revl 


SM 


-481798 


CAPACITOR, fixed: 4/8/43 
electrolytic; 10 mf; 50 vdcw; working temp range 
minus 20°C to plus 65°C; case 1 3/16" 1g x 11/16" 


|diam; HS metal can y/cardboard sleeve; two axial wire 


leads 3 1/2" 1g; neg term gnd internally. 


REL3A549 
RE4BA340 


16-C-19558-8541 |N16-C-9668-5 


cD 


BR1O5 


CAY 


7609192 -8 


-481799 


CAPACITOR, fixed: ° 10/21/43 
electrolytic; 10 mf; 150 vdew; working temp range 
minus 32°C to plus 90°C; case 1 13/16" lg x1" wa x | 
7/8" bh; Be meta). can; two solder lug term w/ine term 


9/16" h apaced 1" c to c, term located on side of 


can; term ine from can; two mtg ft on bottom, 3/16" 
diam hole in ea, on 2 1/8" mtg/c. 


RE13A549 
RE46A311 


16-C-19563-8741 


csL 


DED-15010 


cG 


K-35J601-8rev10 
M-7473810-lrev@ 
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NAL CORPS |. MANUFACTURER'S | Con. | CONTRACTOR'S ows | EQuieMENT 
' DESIGNATION [ NAME AND DESCRIPTION on sec. No Sock NO | stock ‘No Sierock NO |MEGR | "Eyer NUMBER {rnacron | OR PART NO Gsee in 
-481800 CAPACITOR, fixed: 4/7/43 REYBALBT 16-C-48995 ~4850 j 
paper dielectric; 1.5 mp plus 10 minus 3%; 6080 vdow;| RE13A488 
HS metal can; caee 8" lg x 6" wa x 7" b; of] filled; 
one pillar ins screw type term 2 1/16" bh on top and 
one solder lug term or top, spaced 5 1/2" ec toc; i 
amen C5022 {pj 
~481600-10 CAPACIT@R, Pixed: 4/7/43 RE48A187 16-C-49016-4850 cG | KS-9021 CW | BSL-645480 1882) MK-12 
NT-481800 w/1.5 mf p/m 106. RE13AL68 of _ [eG | aarre ME~L2Mod] 
; T 
~481601 CAPACITOR, fixed: Y/T/43 RENBA30T 16-C-49362-3910 CG 2LFe62 ME-12 
paper dielectric; 2.5 af plue 10 minus 3%; 330 vacw; | REL3ALOS 
BS metal can; case 4 1/2" 1g x 1 1/2" diem o/a; 
pyranol impr; two ins wire leads 15" 1g protruding 
frem side of can close to end; no int gnd connections: 
clamping fl 1 1/2" diam x 2 11/32" 1g w/two 0.213" 
diam mtg holes on 1" ctr_ 
5 r r if 
~481801-10 CAPACITOR, fixed: 4/7/43 RELBA307 16-0-49383-3910 |NL6-RC-14425 cG | 218262 CW | KS-5995-01 ise+ i 
Wr-481801 w/2.5 me p/m 1@h. RELZANES cw | K5-5995-02 task 
4 L a cw._| §8-9999-03. isslt| 1 
aeree ae = ei Pal ta Eee 2 oe Ener er] Ee } , 
7 i 3 5 I 
-481602 CAPACITOR, fixed: 4/7/43 RENSA313 16-C~53836~3720 CG LETS | | ME-12 
paper dielectric; two sect; 1 mf plus 10 minus 3% ea | REL3AK8S 
sect; 3000 vdcw; HS metal can; case 81/216" lg x i H 
4 1/8" wa x 7" hj ofl] impr; two stud term 2" h spaced 
4 1/2" c to c on ceramic pillare and 1 solder lug 
centrally located between stud terms all on top; one 
sect int gnd. 
z I i 4 a 
-481802-10 CAPACITOR, Pixed: 4/7/43 REYSAZ13 16-C-53880-1516 | N16-RC-143C60 cH | KB-s0z2 CW | ESL-645479 Mk-12(2) 
NT-481802 w/1 mP p/m leh ea sect. REL3AK88 - = CW) 14P?5 CW} KS-9@22iae1 MK-12Mod) 
~481803 CAPACITOR, FDOD: 4/8/43 i 
ceramic dielectric; 200 mmf; iiog temp coef 300 (Lol. 
p/m 45) rmf/mri/OC; 500 vdew; cveo dlmor, 9.86" yg x 
K),25" OD; radial wire leads; uninoulated; add suffix 
| 
indicating capacity tolerance in per cent. a 32 | 
i z | 
-481803-1 leapaerion, fixed: 4/8/43 | 16-C~ 17065-3505 cBN |C CG ¥-7892035-lrevo | TOM-2 H 
NT-481803 w/100 mf p/m 1. Tou-2 
ee a : 
z —_ 1 I a 4 
- t i t i | 
h 4 \ L \ lg \ 
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RAVY TYPE 
DESIGNATION 


NAME AND DESCRIPTION 


NAVY DWG 
OR SPEC NO 


STANDARD NAVY 


TAN? NO STOCK NO 


ESO 
STOCK NO 


ASO 
sTOCK NO 


SIGNAL CORPS 
STOCK NO 


MFGR 


MANUFACTURER'S 
PART NUMBER 


con. | CONTRACTOR'S DWG 


TRACTOR 


OR PART HO 


EQUIPMENT 
USED IN 


-481804 


CAPACITOR, fixed: 4/8/43, 

paper dielectric; 10 mf plus 10 minus 3%; 600 vdcw; 
HS metal can; case 3 3/4" 1g x 11/4" wi x 4 11/16" 
fn; pyranol impr and filled; two por ins screw type 


term 1 1/8" h, located on top spaced 2" c to c} no 
int gnd connection; strap mtd. 


RE48A139 
IRE13A488 


16-C-51637-2106 


N16-RC-14492 


cG 


268509 


cG 


K-7890473revl 


MK-11 Modl 


-461804-10 


CAPACITOR, fixed: 4/8/43 
nNP-481604 w/10 mf p/m 10%, 


NOTE: SD-5 (3); MK-26 Mod 3 (4); MK-26 Mod 4 (4). 


IRE4BA139 
[REL3A488 


16-C-51658-2104 


N16-RC-14h92 


CG 


268509 


877hO1-1 


SA-2 (4) 
SA-3 (4) 


SEE NOTE 


- 481605 


CAPACITOR, fixed: 4/8/43 


HS metal can; case 3 3/k" lg x1 3/4" wz 5 3/4" b 
o/a; pyranol impr and filled; two por ine ecrew type 


term 11/8" h, located on top apaced 2" c to c} no 
int gad connections; strap mtg not supplied. 


REY BA139 


lpaper dielectric; 10 mf plus 10 minve 34; 1400 vdew; IRE13A488 


16-C-51641-1400 


INL6-C-11676-140 


cG 


26F510 


CG 
CRV 


K-7890874rev. 
K-877402-1 


MK-11 Modal 
ME-26 Mod3 
ME-26 Mod 


-481606 


CAPACITOR, fixed: 4/8/43 
paper dielectric; 400,000 mmf plus 10 minus 3%3 
10,000 vdcw; HS metal can; case 3 3/4" 1g x 4 9/16" 
hat 5 7/16" h ofa; oil impr and filled; two por ins 


screw type term 2 1/16" h, located on top spaced 2” 


ec to c; no int gnd connection; strap mtg not supplied; 


RE46A139 
RE13A488 


16-~C-46905-8802 


IN2L6-C-11344~78 


cG 


26F511 


CG 


M~7h6889hrev1 


-481607 


CAPACITOR, fixed: 4/g/43 

paper dielectric; 1 mf plus 10 minus 3%; 15,000 vdew; 
HS metal can; case 13 1/2" 1g x k" wd x 11 1/4" hj 
lpyranol impr; two etud term 3 5/8" and 2 1/4" bh 


located on top, spaced 9” c to c on ceramic pillars; 
Ino int gnd connections; mtg f1 4 13/16" from top 
around case w/two holee on either end for 3/8" bolts, 


15 5/8" c toc. 


IRE13A488 
REYBA 320 


116 -C-48806-4399 


cG 


urg1 


K-6369458rev0 


MK~11Mod1. 


-481808 


CAPACITOR, fixed: 4/9/43 
ceramic dielectric; 25 mmf; neg temp coef 300 (tol 
p/m 45) mmf/mt/°C; 500 vdew; case 0.46"1g x 0.225" 
imax diam; radial wire leads; unineulated; add suffix 


indicating capacity tolerance in per cent. 


-481808-5 


CAPACITOR, Zixed: 4/9/43 
NT-461608 w/25 mmf p/m 5p. 


;16-C-16211-8518 | 


i 


CBN 


M-7407312-Lleubl 


TBW-L 


= 


H+ 
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DESIGNATION NAME AND DESCRIPTION on seceno | JAN NO | STANORO Wo’ | stack ‘No stock wo | MetSeK Ne” [MFGR | MANOA | accton| “com PART HO aera) 
~481809 CAPACITOR, fixed: 4/10/43 IREWBAL63 
paper dielectric; 6000 mmf; 600 vdew; RS metal can jREL3ZA48S i ! 
w/ins tube; case 1 1/16" 1g x 29/64" diam; mineral i 
oil impr and filled; two axial wire leade; no int gnd 
I connection. { : 
~481.809-20 CAPACITOR, fixed: 4/10/43 IREYBALG3 16-C-41627-5550 cRV {MII CRY |M-86091-509eub6 | RBB 
Bs NT-481809 w/6000 mmf p/m 206. RE1IAL8S RBC 
-482810 CAPACITOR, fixed: 4/16/43 RBVBAL63 | 
paper dielectric; 10,000 mmf; 400 vdew; HS metal can [RE13A486 
w/ine tube; 11/16" lg x 29/64" diam; mineral o11 i 
impr and filled; two axial wire leads; no int gnd 1 
sonnection, 
-481910-10 CAPACITOR, FIXED: 4 /26/%9 16-C-% ~6475 CBY cwQ | 46x358 RBF-3 
Navy Type 461810 w/ 10000 mmf p/m 10. 
: 4 —, ee 
~4681810-20 CAPACITOR, fixed: 4/10/43 REYBA163 16-C-42765-5272 CRY | MTT crY |M-86091-5lleuv6 | RBB 
NT-~481810 w/10,000 mmf p/m 2@f. REL 3A488 RBC 
~481610-A CAPACITOR, fixed: 7/10/45 {ppuear63 at cas 
lpaper dielectric; 10,000 mmf; 600 vdcw; HS metal can; PRELIALES 
case 1 1/16" 1g x 7/16" diam; mineral oll impr and 
filled; twe axial wire leads; no int gnd connection, 
= inne 
-481810-A10 CAPACITOR, fixed: 7/10/45 REYBA163 16-C-42736-9025 }N16-C-10997-58 CSF | KPX24B13 CH =| co-848iseB3 MK-12 Mod. 
INT-482810A w/10,000 amf p/m lop. REL3AL88 [¥26-c-10997-58-1 
a nae < ate : 
-481811 CAPACITOR, fixed: Afe/a3 16-0-31797-5499 CAM {1864 apod cRV | P-721,747-1 revi | RBB (2) 
mica dielectric; 2,000 mmf p/m 5%; 500 vdew; max RBC (2) 
temp ceef ie 0 to plus 0.01% per °C from minus 32°C | RBB-1. (2) 
to plus 65°C, retrace characteristic is 0.05% at RBB-2 (2) 
25°C; case 25/32" 1g x 25/32" wd x 9/32" d; molded RBC-1 (2) 
low less bakelite case; two axial wire leade 1 1/4" RBC-2 (2) 
lg; minimum @ ie 85 at 30 mc when tested per CRV spec 
. #R-S7HOLN. { oh 
-481612 CAPACITOR, fixed: 4/12/43 16-C-32140-4704 CAW [1464 Spcl CRV | P-721747-2 revl | RBB 
mica dielectric; 2700 mmf p/m 5%; 5@0 vdcw; max temp REC 
coef ie O to plus 0.01% per °C from minus 32°C to RBB-1. 
Iplue 65°C, retrace characteristic ie 0.05% at 25°; RBB-2 
case 25/32" lg x 25/32" wa x 9/32" d; molded low RBC-1 
loss bakelite case; two axial wire leads 1 a/yr lg; } RaC-2 
min @ 48 85 at 30 mc when tested per CRV spec 
W#E-874014. 
L L. oo aoe 
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7 
-4.81813 CAPACITOR, fixed: 4/12/43 16-C-32193-2501 cAW [1464 Spel CRV [P-721747-3 revl [RBB 
Imica dielectric; 3,000 wef p/m 5%; 500 vdew; max RBC 
temp coef is 0 to plus 0.01% per °C from minue 32°C RBB-1 
to plus 65°C, retrace characteristic is 0.05% at 25°; REB-2 
case 25/32" 1g x 25/32" wd x 9/32" a; molded low lose RBC-1 
Ibakelite case; two axial wire leads 1 1/4" 1g; min RBC-2 
lQ is $5 at 30 mc; when tested per CRV spec #K-874014, 
-481814 CAPACITOR, fixed: 4/12/43 16-C-3 3622-5344 CAW {14hIW Spcl crV | P-721747-4 revl | RBB 
mica dielectric; 10,000 mmf p/m 1@f; 300 vdcw; temp RBC 
coef ltr B; case 1" lg x 5/8" wd x 5/16" d; molded \ 
low loss bakelite case; two axial wire leade 1 i/o" 
lg; min Q ie 90 at 30 mc when tested per CRV epec 
#K-87T4O14. 
-481815 CAPACITOR, fixed: 4/12/43 
ceramic dielectric; 200 mmf; zero temp coef (tol plus 
0 minus 30) mmf/mf/°C; 500 vdcw; case 1.3" lg x 0.35" 
max diam; radial wire leads; unineulated; add suffix 
indicating capacity tolerance in per cent. 
-481815-2 1/2 |CAPACITOR, fixed: 4/12/43 116-c-17678-1930 3DK9200-54 CBN IB CG [P-7763767-40 TCK thru 
INT-481815 w/200 mmf p/m 2 1/2. TCK-7 
s ab | + 
-48i815-5 CAPACIT@R, FOOD: 2/16/48 16-C-17680-9636 | N16-C-8270-50 can {B co 
(Navy Type 481815 w/200 mf p/m Sp. 
pea 
~481815-25 CAPACITOR, fixed: 4/12/43 16-C-17700-7857 CBN IB cG = «| P-7763767-40revo 
INT-481815 w/200 amf p/m 25%. | 
-4.81816 CAPACITOR, fixed: 4/12/43 IREYBALS3 
lpaper dielectric; 500,000 mmf; 400 vdcw; cardboard IRELZAY8S 
case; case 2 1/8" lg x 7/8" diam; wax impr and filled; 
two axial wire leads; no int gnd connection, 
-481816-10 CAPACITOR, fixed: 4/12/43 FEL BA163 16-C-47 294-1680 jNL6-C-11771-45 3DA500~138 CMA | TP-431. CG =| P-5986076-90 os 
INT-481816 w/500,000 mmf p/m 10%. REL3A4E8 cD pT -4P5, COL {931 7520 00 OS-1 
INOTE: TCH; TCH-1; TDX thru TDE-4. SEE NOTE 
-481817 CAPACITOR, fixed: 4/14/43 RELGA2E6 16-C-49176-3220 cD =| T3H-6020 MK-3 
paper dielectric; 2 maf plus 10 minus 3%; 600 vdew; {RE13A488 { cG 23F2kuG2 {eich 
Ing metal can; case 2 7/8" nh x 1 13/16" wa x 1 1/16" i i i 
‘thk; dykanol or pyranol impr and filled; two stud 
and nut term on por pillars 7/8" h, 13/16" ¢ to c on 
top; no int gnd connections; two removable mtg bkt 
with two #10-32 thd epade lug sivds 2 1/16" c toc, 
SHEET 48-609 


RESTRICTED 


MalVWW DINOUIOATA = AdAL AAVN JO SOWLVD 


L # LNIW§ldd NS 
(W)601'006 SdIHSAVN 


RESTRICTED 


SHEET 46-610 


= = - - se} 
out NAME. AND DESCRIPTION ortit™mo | van no [SRG MY | arSck Ro | arb Sho | MERE ROT [wren ("EL "Rain [tn] “OaR”on as” | Sac ST 
f= - = tb 
~461627-10 (CAPACITOR, fixed: 4/14/43 REYGA 266 16-C-49197-3114 3DB2 609-2 cb} T7U-6020 CW J ESA-682052-14 I Mk-3 
INT~481617 w/2 mf p/m 10%. IRE13A488 ce 23F2kuG2 fas7|MK-4 
CAW | 609-MSB-2 co |x-9207100rev2 | MK-12 (5) 
NOTE: MK-12 Mod 1 (5); ME-13 Mod 0 (8). | SEE NOTE 
r re 
i 
-481817-20 CAPACITOR, fixed: 4/14/43 {sha 286 16-C-49227-7458 {N16-RC-14369 3DB2 .6020-7 cD TIH-6020 
NT-481617 w/2 mf p/m 20. RE13A488 { | co 23FakhGe 
-481618 CAPACITOR, fixed: 4/14/43 RELBA286 16-C-49936-5949 |N16-C-11554-5~1 cb | tuH-6040-6 
paper dielectric; 4 mfd plue 10 minue 3%; 60 vdcw; {RE13A488 N16-C-11554-5 
HS:‘metal can; 3 3/6" h x 2 1/2" 1g x 1 3/16" wd; 
dykanol impr and filled; two stud and nut term on 
lpor piliara 7/8" h, 1 1/8" ¢ to © on top; no int 
gnd connections; two-removable "L" type mtg bkt w/two 
#10-32 thd apade lug stude 2 3/4" c toc. 
4 
4 
~181818-10 CAPACITOR, fixed: 41h /43 IRELGA 286 16-C-49957-5933 IN16-c-11554-5 cD’ 'TJH-6040-6 ca 83034 MK-3 (4) 
NT-481618 w/4 mt p/m 10%. ; REL2ALES IN16-C~1155h4-5-1 cw | #SA-682052-16 = | MK-4 (4) 
jas? |SP (3) 
CKY [{ L-61005-5revk SP-1M (3) 
cam |7lk-she \WFA=2. | 
i 
NOTE: TDT (3); MK-12 (7); MK-12 Mod 1 (7); ME-13 Modjo (2) SEE NOTE 
~ + 1 —+ + + 
-481819 CAPACITOR, fixed: 4/4/43 IRELGA2B6 16-C-49563-5928 cp TJB-20030 MK-3 
paper dielectric; 3 mf plue 10 minus 3%; 2@00 vacw; |RE13A468 : MK~! 
IMS metal can; case 4 3/#" h x 3 3/4" wd x 1 1/4" thk; 
dykanol impr and filled; two etud and nut term on 
por pillare 1 1/4" h, 2" ¢ to ¢ on top} no int gnd 
connections; two removable "L" type mtg bkt w/two 
4410-32 thd spade lug studs 4" c to c. 
ibe ~ q y 1 | 
-481819-10 CAPACITOR, fixed: 4/14/43 IRELGA2E6 16-¢-89584-5928 cD TIH-20030 CW | BSA-682052-50  |MK-3 { 
NT-481829 w/3 mf p/m 10%. FREL3A488 | i | ‘ {Mi | 
' } } H | 
NOTE: SS (2): MK-12 (2): ME~12 Mod 1 (2). | ml be | SEE NOTE 
~481820 CAPACITOR, fixed: 4/14/43 IRE BA2BL, 16-C-49181- 7262 CD TJL-15020 
paper dielectric; 2 mf plua 10 minus 3%; 1500 vacw; |RELZA408 
HS metal can; case 4 1/8" h x 2 1/2" wid x 1 3/16” 
thk; oil impr and filled; two stud and nut term on 
por pillars 7/5" h, 11/8" c to c on top; no Int 
gud cennections; two removable "I,” type aide mtg bdkt 
w/two 3/16" diam holes 3" c to c. 
ge - 
+ = ye a = = i 
\ aS bo IE = 
+ ~ i + 
ate oh : pees Pe coert 
i ae L 
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-461820-10 CAPACITOR, fixed: 4/14/43 RELSACBL 16-C-49202-7261 {N16-RC-14384 cD TJL-15020 CW | ESA-682057-27 MK-19 
INT-481620 w/2 mf p/m 106. RE13A488 isa5|MK-26 | 
-4816821 CAPACITOR, fixed: 4/14/43 REKBA299 16-C-48885-8310 }w16-Rc-14318 CD  }MC-590 CW  /KS-5978L02 sz 
paver dielectric; 1.25 mf plus 10 minus 363 220 yaoy; |RE13A468 MK-16 
BS metal can; case 3 3/6" 1g x 1 3/8" diam; oil MK-27 
filled; one solder lug term at ea end; no int gnd MK-28 
connections; one tangent mtg bkt w/a alot 1/4" wa x 
1fe" 4. 
~481621-10 CAPACITOR, fixed: 4/14/43, RE4GA299 16-C-48906-8310 |N16-C-11441-75 cD MO-590 CW | KS-5897-L02 SJ 
NT-481821 w/1.25 mf p/m 10%, RE13A488 ss (3) 
NOTE: ST (2); SU; SU-1; ME-11 Mod 0 (5); MK-11 Mod 3 42); M&-22. SEE NOTE 
-481822 CAPACITOR, fixed: 4/22/43 RE48A202 16-C-52087-4600 
paper dielectric; 16 mf plus 10 minua 3%; 400 vdew, {RE13A488 
1200v Dc test; HS metal can; case 4 15/16" 1g x 
1 1/2" wd x 4 3/4" b o/a; aroclor filled; two stand- 
off type term 7/8" bh located on bottom, spaced 1" 
c¢ toc; no int gnd connections; four mtg studs 1/2" 
in x 0,164"-32 thd on 4"-x 3/4" mtg/c on bottom. 
-481622-10 CAPACITOR, fixed: 4/22/43 REY8A202 16-C-52087-4840 CW | D-165577 CW | ESL-6437021e82 | MK-12 
INT-481622 w/16 mf p/m 10p. RE134488 cw | D-165517 CW |IA~700341 isal0 | ss 
CW | D-164163 sv 
' NOTE: SV-1; MK-13 Mod 0. ey, SEE NOTE 
7 7 + 5 1 
-481822-15 CAPACITOR, fixed: 4/22/43 TELBALOS 16-C-52087-5140 |N16-C~11692-96 jew | p-165577 (CW {LA~700341 i6e10 |we-2e (2) | 
NT-481622 w/16 mf p/m 15%. RE13A488 -MK-12 
Mod 1(2) 
-481823 CAPACITOR, fixed: 5/3/43 RESBA321 16-C-42721-5601 MK-11 
paper dielectric; 10,000 mm? plus 10 minus 3%; 1500 |RE13A488 
vdcws HS metal can; case 1 1/4" 1g x 23/32" diam; 
mineral oil filled and impr; two axial term stude 
9/32" 1g w/ 9/32" 1g ins and soldered radial term 
13/16” 1g; no int gnd connections; wrap around mtg 
etrap. 
-481823-10 CAPACITOR, fixed: 5/3/43 RE48A 321 6-C-ho742-5601 |NL6-RC-13591 crv |M-86092-502eub7 |MK-11 
NT-481623 w/10,000 mmf p/m lop. RE13A488 
NOTE: ME-26 Mod 3 (4); MK-26 Mod & (4). SEE NOTE 
ag 
| | eed 
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NAWY TYPE = ¥ eS NAVY DWG a . i He MN CTO Ss DWG Te UIP ENT | 
ee NAME AND DESCRIPTION on SPEC No yan wo | STOCK NO stock ‘NO bs stock No | stock no” [MFSR | "E2ay“NGMaen [emcron| On PART NO USED. IN | 
= a : Sian 2 i eb zs ms ; 4 
~481824 CAPACITOR, fixed: 5/6/43 REN BAL6L 16-C-40436-3302 i 
paper dielectric; 3,000 mmf plus 10 minus 3%; 800 RE13AK8S | | | ! } 1 
vdew; brown bakelite molded case; case 13/26" 1g x | H H j | ‘ i 
5/16" wa x 13/16" & o/a; mineral cil impr; two axial | | 
i | i ! | 
H ' { i 
wire leads 1 1/4" ig: no int gnd connections. i | i 
- 1 Gi ig; m in end conn et1 =m: _t t Bid | fate oe =e | ol t " in ad s 4 = 
~48182h-20 CAPACITOR, fixed: 5/6/43 REYSALGL {16-C-H0489-1043, |y16-c-10818 j 3DA3-34.2 cM | 35A3028 {c | B-409315- 1072 | “Bx | 
Nr-4816824 w/3,000 mmf p/m 20p. RELSANBB | | cb lawn AWS-C7/222 [sa 
' icw | 4OuB | CW | BA-10256-1 sJ~1 { 
| i t 
| | | how | BS-692527-2¢ b-a ‘l) 
: et ect acl | | | | 4 re 
NOTE: SL-1 (4); SV; MK-12 (16); MK-12 Mod 2 (13); MK-|19 (4); MK[-27; MK-23 (4); |MK-29 Mod 2 (4);! | i ; j SEEN 
H H j | | 
[L MK-34 Mod 2 (3; MK-34 Mod 3 (4); MK-34 Moa 4 (4). | | | H | i 
ae ast —|_}+— | 3 
~ 481823 CAPACTTOR, fixed: 5/6/43 REYBALCL 16 c-h2712-58i0 | ] | | | ZBX. ! 
paper dielectric; 10,000 mmf plus 10 minus 3%; 400  jpei3zahas | | | | 
vdew; brown daxelite molded case; case 13/16" lg x j i | 
5/16" wi x 13/16" bh ofa; mineral oil impr; two axial | } } 
} 
wire lead term i 1/%" 1g; no int gnd connectione, ‘ i | 
bee — t 
-481625-10 CAPACITOR, fixed: 5/6/43 RESGA1GK 16-C-42733-5809 cD 1DM352 co K-4 359-11 MK-29 
; 7 H ai q 
NT-481825 w/10,000 mmf p/m 10%. RELZA483 \ | ch] | Moao(2} 
as - ~ ~ — — ~- — | “ 
~481825-20 CAPACITOR, fixed: 5/6/43 RE4BALEL 42765 jt6-c-10990 cw} kouc cw BA-10238-3 2BK 
NT-481825 w/10,000 mf p/m 20%. RY13A488 | cH | 358103 Cw | B-M61S9T FR (2) 
| Cb | LOM4SL cH | B-4O9834-19aM | FSA (6) 
| | | cD | DYR6025 cw | AWsC75/221 MAH (2) 
j orp | DP-.oL cw | BSxK638975-13 apr (2) 
CW | BSAG92527-17 Ih (2) 
| CW | ROX-€5402h~70 | QJ (3) 
cw ESX-655713-21 Sg-1 
i | ' | ce | K-43u459-10 SK-3 (1k) | 
| ! 
NOTE: SL-a (2); Si-1 (2); SP-1m (6); SS (23); SP (4){; sv (13);/S¥-1 (26); MK-8] (3); MK-@ Mod 1} (3); MK-12 (12);/MK-12 Mod 1 (2/7); MK-16 (5)s | } SEE NOTE: | 
MK-18; MK-19 (5); MK-27; WK-28 (4); MR-29 Mod 2 (10);|MK-3i Mod3 | (18); MK-34 Mod] 4 (28); ME-34 Mold 2 (5). | | | 
{= es a "| 
-461825-A CAPACITOR, fixed: 9/8) RBLGALCY 16-C-42715-8326 | | cBY {A-7257 Loran C-1 | 
paper dielectric; 10,000 mmf plus 10 minus 34; 600 | RE13A408 
| | 1 
vdcw; HS molded phenolic case; case 13/16" lg x | 
13/16" wi x 9/32" thk; of impr; pigtail term 1 1/2" i 
\ 1 
lg at ea end; no int end connections; same as i { 
NY-481825 except for 600 vdew. 1 
Hl | Con't i 
| eeeew er” _ eel ay ticeisismed eg Biz aa cag oa = | : | - feed a 
T ; i =y t a - Lo - \ 4 
i | 
| { { , — L ! | 
i 
2 4 — + cD ie 
T t T aes ig = os | 
J = eve clh 
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eae MAME AND DESCRIPTION ortree'to | van no [ANREP | arter Ro | erbek vo | MER CRE [ran | wantracrunens [fom | commmcrors owe | SQUAT 
-481825-A20 CAPACITOR, fixed: 9/8/44 RELSA164 16-C-42767-5117 3DA10-189.2 |cMR [337-10 CMX |B-250129-2 RCT (3) 
NT-481825A w/10,000 mmf p/m 20h. REL3ZA488 RCU (3) 
RCU-1 (3) 
-481826 CAPACITOR, fixed: 5/10/43 RE13A488 Te sleSe. AOS | CSL | XDMRTW6-.2 
paper dielectric; 200,000 mmf plus 10 minus 3%; 600 j{RE4GA128 
vdew; HS metal can; cage 1 13/16" lg x 1" wa x 13/16" 
ih o/a; o11 impr and filled; two solder lug term 5/16" 
ih on top, spaced 1" ¢ to ¢} no int end connections; 
two mtg ft 3/8" wd flush w/bottom, w 3/16" diem mtg 
holes spaced 2 1/8" c to c. 
- zp a 
~481826-10 CAPACITOR, fixed: 5/10/43 REL3A468 16-C-46157-3109 CSL |XDMRTW6-.2-10 Ica |x-353639-7rev5 | SQ 
NT-481826 w/200,000 mf p/m 104. RELGA128 L | 
-481827 CAPACITOR, fixed: 5/10/43 RE13A488 16-0-53334-1408 | CSL | 2XDMATW6-.25 
paper dielectric; two sect; 250,000 mmf plus 10 minus |RE}9A128 
3% ea sect; 600 vdcw ea sect; BS metal can; case 
Zz 2 13/16" lg x 1" wd x 29/32" h ofa; oil impr and 
> : 
=< filled; two aolder lug term 5/16" h on top, apaced 
$F lh" c 40 0} both sections int gnd; two mtg ft 3/8" wi 
= fiush w/bottom, w/ 3/16" diam mtg holes spaced 2 1/8" 
ice) 
c to c. 
Bo -481827-10 CAPACITOR, fixed: 5/10/43 RE13A488 16-C-53390-5589 CSL | SXDMRIW6-.25-10}CPK | 20012 BD (4) 
co) wr-481827 w/250,000 mmf p/m 10% ea sect. RE48A128 | 
4 
oS -481827-20 CAPACITOR, fixed: 5/10/43 [RE13A488 16-C-53461-5766 /126-C-11341-53 CSL |2XDMRTW6-.25-20)CG =| K-35J639-9rev5 |DAS 
> INT-481827 w/250,000 mmf p/m 20% ea sect. EL BA128 cc SP-14 (2) 
wa {sp (2) 
-481828 CAPACITOR, fixed: 5/10/43 
CANCELLED: use NT-481002. L 
1= = } 4 4 
-481829 CAPACITOR, fixed: 5/10/43 RE13A488 16-C-53115-62h2 CSL | 2XDMRTH6-.1. 
paper dielectric; two sect; 100,000 mmf plus 10 minus| KE4SA128 
3% ea sect; 600 vdew ea sect; HS metal can; case 
1 13/16" ig x 1" wd x 13/16" nh ofa; oil impr and 
filled; three solder lug term 3/8" hb on top, spaced 
1/2" c to cj one sect int gnd; two mtg ft 3/8" b 
flush w/tottom, w/ 3/16" diam mtg holes spaced 2 1/8" 
e toc. 
| een seers 
a A29- i : - o 
'481829-10 CAPACITOR, fixed: 5/0/43 RE1L3A486 16-€-53199-5500 fi16-0-11332-50 | 3DA100-133.12 | CSL | 2KDMRTW6-.1-10 } CG} K-359639-11rev5 | DAS 
NT-481629 w/100,000 maf p/m 10% ea sect. RE48A128 | 
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NAVY TYPE | t- rs Quip ie 
DESIGNATION 4 NAME AND DESCRIPTION on eric: NO JAN NO Nes none Stock’ NO oc oNG reTOCH NOs MFOR MORRIS CNUMBERT inicios ae oR PAAT iO ruseac in 
+ 
~481830 CAPACITOR, fixed: 5/10/43 RE13A468 16-0873-2085 | CSL | XPMRT6-1 
paper dielectric; 1 mf plus 10 minus 3%; 600 véew; RE4BA128 
aS metal can; case 1 13/16" 1g x 1" wi x 1 9/16" bj i | 
oil impr and filled; two solder lug term 5/16" h on 
top, spaced 1" c to c; no int gnd connections; two 
mtg ears 3/8" wa flush w/bottom, w/ 3/16" diam mtg 
holee epaced 2 1/8" c toc. 
L 4 
-481830-10 CAPACITOR, fixed: 5/10/43 REL3ZA483 16-C-48817-3094 IN16-C-11422 CSL | XDMRT6-1-10 CG K-353639-4rev5 | SM(7) 
N?-481630 v/1 wf p/m log. REWSAL2B SM-1(7) 
Nore: sp (4); sp-1M (6); SQ (2). 4 4 L i | SER NOTE | 
1 1 
~481631 CAPACITOR, fixed: 5/10/43 RE13AU88 CSL | XDMRT6-25 CG | K-350639-5 rev | SM | 
CANCELLED. REKGA128 
ts | ; r 7 
481832 CAPACITOR , fixed: 5/re/43 REMGA 164 16~C~41575-9410 
paper dielectric; 6,000 mmf plus 10 minus 34; 600 RE13A488 
{ 
vdcw; black bakelite molded case; case 1 5/32" lg x 
1/4" wa x 5/8" bh o/a; wax impr; two axial wire lead i 
term 1 1/4" 1g; no int gnd connections. 
ay + | pears fo See — 
-481832-10 CAPACITOR, fixed: 5/10/43 RESBAL64 16-C 41596-9410 CMR | 340 CNA | E-734-4 | RBL H 
pe e 3 3A4. cuR | 3hOLY?06 CRY [K-C7670-4 cub 11] RBL-L 
N£-481832 w/6,000 um? p/m 10%. eA 88 4 L 34OLY 20: i {0 w | 
-481832-20 CAPACITOR, fixed: 5/10/43 RENBA 164 16-C-41627 -5788 3RA6-45 CMR | 340-24 cG K-350604-9reva | MK~12 
{ NT-481832 w/6,000 umf p/m 206. RE13A488 | 1 ; 
~481833 CAPACITOR, fixed: 5/10/43 REABALGL 1 H 
paper dielectric; 470 mmf; 500 vdew; HS molded FREL3 A488 
phenolic case; case 51/64" 1g x 51/64" wa x 11/32" i j \ | 
thk; wire lead term 1 3/16" lg at ea end; no int gnd | 
{connections. | { | 
+ + 
-481833-10 CAPACITOR, fixed: 5/10/43 RRUBAL64 16-C-39569-2963 CNB | PM6~470K5 j CG KN30788-4irevl | DAS 
NT-481633 w/470 me p/m 1O#. RELZA¥ES ; } | 
i. = £5 fe el 
~481634 CAPACITOR, fixed: 5/10/43 IREKEAL OL | 
paper dielectric; 1000 mmr; 500 vdcw; BS molded REL3AK68 | | 
phenolic case; case 51/64" 1g x 51/64" wa x 11/32" ' } 
thk; wire lead term 1 3/16" lg at ea end; no int gnd t 
connection, i 
a3 oa _ ee = | 
481834 -10 CAPACITOR, fixed: 5/10/43 RE4SAL64 16-C-39695-9152 | CNB { PM6-1@00K5 ce K-4307B5-45rev1, | DAS 
NT-48163% w/1000 mmr p/m 10%. IRF13A488 { 
t = t t~~ le = aa | ee wey 
j i | i i : i | 
{ x 4 dhs s waa Ale, eae ie zl 
H 7 L mi Pe rie — rie 4 iy i 5 1 
i— — ~ + 
4 4 Ss awuseas i : | 
: ; ; 5 eae ae | 
{ i _! 
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ae MAME Ano ORSCRIPTION “petit | van wo [PHBE I] arbck So | abc “ho | PERSECRI Jwron [Meter *icaain® [aces] “urtsar a | SHEEN” 
-4.81835 CAPACITOR, fixed: 5/10/43 RELBAL31 
mica; 8000 mmf; 3000 vacw, 11 emp at 3 mc, 9 amp at 1{LOCHO 
mc, 6.8 amp at 0.3 mc, 3 amp at 0.1 mc; case 2 5/16" 
lg x 117/64" wa x 1 27/32" h; molded bakelite case; 
two stud term on top 7/16" bh x 1 5/8" c to c; two mtg 
| ft_ea w/one 0.187" diam holes 2 5/8" c to c. a |. 3 
~481835-C5 CAPACITOR, fixed: 5/10/43 RE4BAL31 16-C- 33223-3491 |N26-C-10478-235 CAN | FeLS-328 CG {K-35 758-2rev3 | SC-3 
NT-481835 w/8000 mmf p/m 5%; temp coef ltr C. 16cho0 SK-2 
SK-3 _| 
~4.81836 CAPACITOR, fixed: 5/10/43 RE13A468 16-C -45764-5210 CSL | XLMW30-.1 with 
lpaper dielectric; 100,000 mmf plus 10 minus 3%; 3000 |RE48A323 special bracket 
vdcw; dS metal can; 1 3/k" lg x 1" wa x 2 1/K" b; of1 
impr and filled; two stud term 3/4" h located on top, 
lepaced 13/16" c toc on. por pillere; no int gnd 
connection; removable mtg bkt w/2 mtg ft ea w/two 
0.218". diam holes on 2 9/32" x 5/16” mtg/c. 
=4B1036-10 CAPACITOR, fixed: 57OTES RELGASES 16-C-85785-5210 [N16-C-11327-9 3DAL00-689 CSL (XLMW30-.1 With [CG [K-Lisg19rev0 DAS 
INT-481836 w/100,000 mmf p/m lot. RE4BA323 epecial bracket 
-481837 CAPACITOR, fixed: 5/10/43 RE4GAL73 16-C-45763 -2765 cG 258558 
lpaper dielectric; 100,000 mmf plus 10 minus 3%; RE13 A488 
2,000 vdcw; HS metal can; case 1 3/4" lg x1" wax 
21/2" bh; 011 impr and filled; two screw type term 
1 1/8" hb on top, spaced 13/16" c to c on por pillars; 
no int gnd connections; one mtg bkt e8 side ea w/two 
0.213" diam holes on 0.406" x 2 13/16" mtg/c. 
-481837-10 CAPACITOR, fixed: 5/10/43 RE4BALT3 16-C-457 84-2765 cc K-350757-1Lhrev3 |Sq 
NT-481837 w/100,000 mmf p/m 10%. RE13A488 
-481838 CAPACITOR, fixed: 5/10/43 REWBALOL 16-C-41575-8178 
paper dielectric; 6,000 mmf plus 10 minus 3%; 600 RELZA488 
vdcw; brown bakelite molded case; case 3/4" 1g x 
5/16" wai.x 3/4" n ofa; mineral 011 impr; two axial 
wire lead term 11/4" 1g; no int gnd connections; 
for replacement use NT-481645. | 
I om at 7 T i } 
-481838-iC GAPACYTOR, fixed: 5/20/4s RENBALOL | 116-¢-41596-8278 inié-c-20855-1 | top jb iCG = )K-430u59-7 : DAS d 
NT-481938 w/6,000 mmf p/m 10%; for replacement use REL3A483 SQ (2) 
NT-481645-10. 
| | con't 
1 
L ci | 


RESTRICTED 


SHEET = 48-615 


WIaLVWW DINOSLDA1a = AdAL AAVN 40 SOWLVYD 


LNAW3Tdd AS 


L# 


SHEET 48-616 


RESTRICTED 


om ca —— 3 
Ts T ~ | contiactons ows | eQUIPMENT 
DESIGNATION NAME AND DESCRIPTION on spre no | AN NO | AROS SY | stock No stocx Wo | MSGS TNO [MPG EAR “NUMER [resctes | On pant Ne USED in 
= H i 
i a 7 { Bits T ' i t 
~481838-20 CAPACITOR, fixed: 5/30/43 REABALGL 16-C-4i627-5025 |N16-C-10855 cp ica | por (2) 
NT-481838 w/6,000 mat p/m 20f; for replacement use RIL 3AASE i | i SP-im (2) | 
NT-4B}.645~20. _ I 8Q CG} 
-481839 CAPACITOR, fixed: s/ro/i3 RENSALS 16-0-42712 -5698 
paper dielectric; 10,0@) maf plue 10 minue 3%; 400 E13A488 
vdew; brewn bakerite molded cave; case 3/k" 1g x j 
5/16" wa x 3/4" b e/a; mineral of1 impr; twe axial | i 
wire lead term 1 1/l" 1g; no tnt gad connections; for| 
veplacement use NI'-481625. | 
ma +t ee polos ata ote eel i 
-tB1839~-1C CAPACITOR, fixed: 5/0/43 RELBALG4 16-C-427 33-3668 }N16-C-10990-1 cb CG K-430459-LlrevO | DAS 
NT-481839 w/10,00@ mmf »/m 10%; ror replacement use | RBL3A488 SFT) 
NT-4.81825-10. SP~-1M(7) 
| | 
be L + 5a 
~481839-20 CAPACITOR, fixed: 5/0/43 RENGALCK 16-C-462765-4770 | H16-C-10990 op CG | K~#30459-10 8C-3(16) 
Z Nr-481839 w/10,@00 amr p/m 20%; fer replacement use | pny 30486 5K-3(8) 
= NT-481825-20, SK-2(16) 
wn OTR: A): sM-1(4): § Ss 0 i i | 
ae NOTE: SM(4); SM-1(4); SP(2h); SP-1M(22); Q8Q(7). a ee ow BEA NOTE | 
nel -481840 CAPACITOR, fixed: 5/10/43 REBA233 
a / 
mica; 750 mmf; 800 vdcw; case i 1/16" le x 15/32" wa {16C40 
<0 x 7/32" thk; melded bakelite case; two axial wire | | 
fo) | i 
Oo leads. 
= — eaten A ——+} i ana \. ats 
oO ~481640-D5 CAPACTTOR, fixed: 5/10/43 RELBAL33 |16-C-30663-6930 | N16-C-10070-43 CG 1 K-275753-130h | sq 
0 L _}wr-4818%0_w/750 maf p/m 56; temp coef ltr D. hecuo : : Bes6 
> -48.1942 CAPACITOR, fixed: 5/10/43 RELBAD33 
mica; 100 mmf; 800 vdow; case i 1/16" 1g x 15/32" wa [16C&y | 
x 7/32" thk; molded bakelite case; twe axial wire t 
leads, | | 
=48181-D5 CAPACITOR, Pixed: 5/10/43 REGAL 3 1-6-8555 -4980 . ep aR ce |x-27.7753-1308 | $8 
NT-481641 w/100 mmf p/m 5%; temp coef ltr B. 16c40 i | revo } 
~h81ph4e CAPACITOR, fixed: 5/10/83 FREYBAL33 | 
mica; 240 mmf; 800 vdew; cane i 1/16" lg x 15/32" wa [16CKo H 
x 7/32” thk; molded bakelite case; two axial wire 
leads, 
~4@1842-D5 CAPACTTOR, fixed: 5/10/43 16ch0 16-€-29450-3520 cD {aR cG =| K-270753-1309 | Sa 
NT-481842 w/2kO mmf p/m 5%; temp coef ltr D. RELBA233 _ _ revo 7 
a4 =i { 
i 
A { L i 3 
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NAVY . . + 
a een NAME AND DESCRIPTION 7 ee ae lad ee ee ee Oe ee pall aes 
-4.81843 CAPACITOR, fixed: 5/10/43 16cho 
mica; 390 mmf; 800 vdcw; case 1 1/16" 1g x 15/32" wa FRBYBAZ33 
x 7/32" tbk; molded bakelite case; two axial wire 
leads. 
a 
-481843-D5 CAPACITOR, fixed: 5/10/43 16chO 16-C-29898-7320 cD eR CG =| B-273753-1310 SQ 
NT-481843 w/390 mmf p/m 5%; temp ceef ltr D. RELBA232 revO 
481844 CAPACITOR, fixed: 5/10/43 REWBA173 16-C-51837-2595 CG |26F52h 
CANCELLED; seme as NT-482029. RELZALBG | ; I 
-48184b-10 CAPACITOR, fixed: 5/10/43 RE4BAL73 {16-c-51859-2595 |w16-c-11672-50 | 3DB10-67.1 ce l26r5ah CG =| K~43.7308-8rev2 | DAS 
CANCELLED: same as NT-482029-10. RE13A488 3DKB10-47 
3DB10-20 
3DB10-16 
-481845 CAPACITOR, fixed: 5/10/43 \RE48A173 16-C-51840-2712 co = }26F526 
paper dielectric; 10 mf plus 10 minus 3%; 1,000 vdew#RE13A488 
IHS metal cen; case 3 7/8" 1g x 1 3/h4" wa x 5 3/16"b 
oil impr and filled; two rivet type term on bottom 
2" ¢ to cj no int gnd connection; one mtg bkt on ea 
side w/two 0.213" diam holes 0.625" x 4 3/8" atg/c. 
t 
-481845-10 CAPACITOR, fixed: 5/10/43 REM8A173 16-C-51861-2712 |N16-c-11673-9 3DB10-106 co | 267526 CG | K-430308-9rev2 | DAS 
NT-481845 w/10 me p/m 10%. RE13A488 
~481846 CAPACITOR, fixed: 5/10/43 REYBALES cD Type D CRR | A2072 
paper dielectric; three sect; 100,000 mf plus 10 IRE48.A138 
| minus 3%; 600 vdew ea sect; HS metal can; 1 13/16" 1g 
x 1" wa x 7/8" bh; ofl impr; three solder lug term 
9/16" h on bottom of case 1/2" c toc; all sect 
internally gnd; two mtg ears integral w/vottam of 1 
case w/two 3/16" diem mtg holes 2 1/8"c toc. 
-481846-10 CAPACITOR, fixed: 5/10/43 RE13A488 16-C-54486-5217 |NL6-C-11334-8 CSF j2529k CBM | 744-617 RE-5 (5) 
NT-481846 w/100,000 amp p/m 10% ea sect. REUBA136 H CSL | 3H0MRBW6-.1 ccc |8A104870ie80 su (2) 
CIE | 8805BAB CPN |C1011 AN/CPN-6 
CIE | 6BAB111 
-481846-20 CAPACITOR, fixed: 5/10/43 REL3A488 16-C-54463-6465 Jv16-C-11334-50 CSL (3XDMRBW6 CFT |¥F-39307-1 DAS 
NT-481846 w/100,000 mmf p/m 20% ea sect. REKGA138 cre |8805BAB ce =| K-439249-2rev3 | DAU 
CIE | 6BAB112 cG =| K-565874-2 DAU-1 
CBY | A8086 sc-3 
NOTE: SK-2; SK-3; SP (6); SP-IM (6); UE-1 (2h). ; SEE NOTE: 
+ 
u ai 
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NAVY TYPE 
DESIGNATION 


NAME AND DESCRIPTION 


WAVY OWG 
OR SPEC NO 


JAN 


STANOARD NAVY Eso 


ve: STCCK NO STOCK NO 


Aso 
STOCK NO 


SIGNAL CORPS 
STOCK NO 


MANUFACTURER'S 


MFGR | “part NUMBER 


can. 
TRACTOR 


CONTRACTOI 


OR PART 


RS OWG 
ne 


USED IN 


eae 


~481847 


CAPACITOR, fixed: 5/11/43 
paper dielectric; three sect; 100,000 mmf plus 10 
minus 3% ea sect; 600 vdcw ea sect; HS metal can; 
case 1 13/16" 1g x 1" wi x 7/8" b; ofl impr end 
filled; three solder lug term 3/8" h on side, spaced 
1/2" c tec; all sect int gna; two mtg ft 3/8" wt 
flueh w/oottom, w/ 3/16" diam mtg holes spaced 2 1/8" 


c toc. 


RE] 3A468 
RE4BAL29 


16-C-54432-8760 


CSL | 3XBMRW6-.3. 
cD DYR-6111 


+ 
-481847-20 


CAPACITOR, fixed: 5/11/43 
NT-481847 w/100,000 mr p/m 20% ea sect. 


i” 
RE13A483 
REMBALZO | 


4 
ean IN16-C-11335 


CSL | 3XDMRW6~.1-20 
cD DYR-6111 


cG 
CG 


K-4 35251 


-2erev3 


K-475668-2 


DAS 
SK-3 


-461848 


CAPACITOR, fixed: 5/11/43 
paper dielectric; two sect; 100,000 mf plus 10 minus 
3% ea sect; 600 vdew ea sect; BS metal can; case 

1 13/16" lg x 1" wa x 7/8" bh ofa; dykanol impr and 


filled; two solder lug term 3/8" h on aide, spaced 


2" c toc; both sect int gnd; two mtg ft 3/8" wa 
flush w/bottom, w/ 3/16" diam mtg holes spaced 2 1/8" 


| 
c toc. 


RE13A488 
RE48A129 


——--}. 
~481848-15 


CAPACITOR, fixed: 5/11/43 
NT-481848 w/100,000 mmr p/m 15% ea sect. 


RENGA129 


RE13A488 


pie 


16-C-53115-6262 


cD DYR-6011 


16~C-53192-8267 |N16-C-11333 


‘a ——} 
“4816849 


CAPACITOR, vartable: 5/19/43 
alr; plate meshing type, single sect; 20 to 425 anf; 


SLC; 0.024" air gap; case 3 25/32" lg x 1 13/16" wa 
x 17/8" b shaft 7/32" diam x 3/4” le w/ 9/16" le 


groove pin on ctr line of shaft and hole drilled in 
end of shaft 3/8" d; round shaft adj; fifty-five cad 
pl brass plates; 360 deg rotation; ceramic ine; 


solder lug term; two mtg bkt on bottom ea w/two 
#0-32 class 2 tapped holes on 1" x 3 3/4" ngt/c. 


—_— 
16-C-61857-5251 


cD DYR-601i 
CBV | A7966 


K-43g251 


-6rev3 


su(4) 


SM-1(4) 


CRE | 5085346 
CAKE 


CKF 


CcO-797 xr 
Ce-H-797. 


CO-747-B 


evA 
-H 
revil3 


TCS-6 
TS-13 
qes-1b 


-15 


-481850 


CAPACITOR, fixed: 5/11/43 
paper dielectric; two sect; 10,000 mmf term #1 to 
case, 250,000 mnf term #2 to case; 600 vdew ea sect; 
RS metal can; case 1 13/16" 1g x 1" wa x 29/32" hb 


ofa; oil impr and filled; two solder lug term 3/8” bh 
on top, spaced 1" c to c; both sect internally gnd; 


two mtg rt 3/8" wd flush w/bottom, w/ 3/16" diam mtg 


holes spaced 2 1/8" c to c. 


Com't 
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SHEET 48-619 


Tr — = = 
DESIGNATION NAME AND  OEscnIPTION on tese" no san no | TANG wo | piece a ack hap ANSE, PRP” trai | MANIA TUReRe I con, | SOnTANCTORE ee] eaailemene 
~481850-15 CAPACITOR, fixed: 5/11/43 RE13A468 16-C-52866-9138 | N16-C-11005 CSL | XDMW6-.01- CG =| K-43J251-10rev3 | SQ(3) 
NT-481850 w/10,000 umf p/m 15% term #1 to case, RE4GA129 125-15 
250,000 umf p/m 15% term #2 to case. ca |25F600 
~481851 CAPACITOR, fixed: 5/11/43 RE13A488 16-C-54439- 3481 CG f25F513 
paper dielectric; three sect; 100,000 mmf plus 10 REL BA324 
minus 3% ea sect; 3000 vdcw ea sect; HS metal cen; 
case 2 13/16" 1g x 2 1/8" wd x 2 13/64" h; of1 filled; 
three atud term 1" h on ine pillare, three #6-32 thd 
} stud 9/32" h all on top; three sect int gnd. 
-481851-20 CAPACITOR, fixed: 5/11/43 roe 16-C-54466-7611 /126-C-11335-120 co) =| 25F513 cc = |K-44.7391-1revl DAS 
INT-481.851 w/100,000 amr p/m 20 ea sect. wh BA 324 
4 
-481852 CAPACITOR, fixed: 5/11/43 RE13A488 16-C-48794-9645 |N16-C-11406-50 co 23F286 cG P-7765502-6 SX (3) 
paper dielectric; 1 mf plus 10 minus 34; 500 vdew; RELGBA325 cc 23F207-2 CBM =} 744-701 alt 1 T-2 (4) 
HS metal can; case 13/16" wd x 1 5/16" 1g x 1 15/16" TCJ~2 (2) 
hj pyranol impr and filled; two rivet lug term, WFA-1 
located on bottom; no int gnd connections; mtg fl 
cap w/two end slots 3/16" x 5/32", 1 15/16" c to c. 
-481852-A CAPACITOR, FIXED: 4/13/48 Co = | 23F326 
paper dielectric; 1 mfd; 600 vdew; HS metal can; 
1 5/16" 1g x 3/4" dx 2" h, less mtg wkt; pyranol 
impr and filled; 2 rivet type solder lug term on 
vottom w/ 1/8" diam hole, 21/32" h x 5/8" c to 3; 
no int gnd. connections; foeted mtg bkt 2 5/16" lg x 
3/4" wa w/two 0.156" slots 1 15/16" c tec. 
-481852-A10 CAPACITOR, FIXED: 4/13/48 16-C-48796-1153 cG 23F326 cRe |S-35-5152 ies 5 | SG-2 
Navy Type 461652-A w/1 mfd p/m 10%. 
-481652-10 CAPACITOR, fixed: 5/11/43 IREL3A488 16-C-48815-9675 |N16-C-11399-7 ca = j23F286 CG = |K-9207143rev7_ = [DAS 
NT-481852 w/1 mf p/m 10}. RELBA 325 ca = |23F207-2 CRV |M-95661-leubl | SP(5) 
CRY | 889896-2 SP-1M(9) 
NOTE: SR-2(2); UE-1(64); VG(5); VG-1(5); VG-3(5)3 RD|R(5). SEE NOTE 
~481653 CAPACITOR, fixed: 5/11/43 fRELZAKSB 16-C-46326-1088 ! CSL | XEMBW6~,25 } 
paper dielectric; 250,000 mmf plus 10 minus 3% 600 |REL6A325 
vdow; HS metal can; 13/16" wd x 15/16" 1g x1 3/4" 
h; oil imprys two rivet lug term, located on bottan; 
no int gnd connection; mtg fl cap w/two end slots ! 
3/16" x 5/32", 1 15/16" c to cz similar to NT-481969 
except for wider fl and shorter tern. i 
-481853-10 CAPACITOR, fixed: 5/14/43 REL3AK88 26-C-46347-1073 [N16-C-11341-27 jl CSL | XKMBW6-.25 CG] K~#LI33K4-4revo 
NT-481853 w/250,000 amf p/m 10%. fRBkSA325 
~481853-20 CAPACITOR, fixed: 5/11 /a3 RE13A468 16-C-46377-6211 |N16-C-11341-69 CSL | XEMBW6-.25 
INT-481853 w/250,000 mmf p/m 20%. IRELBA325 
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T = = = = = 
NAVY TYPE AVY DW: N. RES NUFACTU \. RACT@RS DWG NT 
DESIGNATION NAME AND DESCRIPTION on SPEC KO JAN NO ieecek Nee eroeK" NO: stock "AG. Prereck Sho” [MEG | MONT ARUMBER [reactor] OR PART NO FOSEO IN 
1 
481854 CAPACI OR, fixed: 5/12/43 RE13A488 216-C-4879 4-968 [3082-017 | ; 
i i 
paper dielectric; 1 mf plug 10 minus 3h; 500 vdew; REWBAR26 |} | i | 
HS metal can; case 13/16"wd x 1 5/16"ig x1 15/16" | 
Ih; oil impr; two rivet lug term, lecated on top; | 
, |} 
no int gnd connections; channel mtg dkt w/two 5/32" { 
| 
x 3/8" slots 1 15/16" ¢ toc. | | 
-481854-10 CAPACITOR, fixed: 57/3 RE13A488 16-£-48815-9685 |N16-C~11399-9 CG 23F215 ed K-hisg334-Srev0 | DAS 
IwT-481654 w/ 1 mf p/m les. REWBA326 cs. SK~ 3(3) 
NOTE: SP(5); SP-1M(10). SEE NOTE 
7181855 CAPACITOR, fixed: Sept. 43 | a a 
ZELLED : ui = . 
CANCELLED: for replacement uee NT-481545 4 a Ps 2 2 
-481856 CAPACITOR, fixed: 5/11/43 | 1 
ceramic dielectric; 1.5 mmf; zero temp ceef (tol p/m Hy 
i i 
30) mmr/me/c; 500 vdew;case 0.46" lg x 0.225" diam; 
radial wire leads; uninsulated; add suffix indicating H 
| 
capacity telerance in per cent. iW 
-481856-33 CAPACITOR, fixed: 5/12/43 16-C-154@2-8093 cBY jD ce K-34J238-2revl | DAS 
NWT-481856 w/1.5 mmf p/m 0.5 mut. i | 
~481857 CAPACITOR, fixed: 5/11/43 i | 
i 
ceramic dielectric; 2.2 mmf; zero term coef {tol p/m \ | 
i 
30) mmf /mf/°C; 500 vdew; case 1/2" lg x 0.225" diam; | 
i 
lradial wire leads; unineulated; add suffix indicating { i } 
capacity tolerance in per cent. i I 
-481857-20 CAPACITOR, fixed: a 5/173 16-C-15466-8921 |816-C-0060-35 $ can |p Toe | godugose-drevo | pas | 
jNT-482657 w/2.2 ome p/m 0.44 nme. “7 E | i 
: a ae, anew eck 
~481858 CAPACITOR, fixed: fr /3 I 
ceramic dielectric; 3.3 mmf; zero temp coef (tol p/m 
30) mmt/mf/°C; 500 vdew; case 1/2" le x 0.225" diam; i } | 
radial wire leads; unineviated; add suffix indicating H 
capacity tolerance in per cent. 
-481858-20 CAPACITOR, fixed: 5/11/43 16-C-15557-6830 [N16-C-8065-15 can |p CG = -F K~3h238-4rev0 | kEACG 
NT~481858 w/3.3 mm¢ p/m 0.66 maf. sC-3 
NOTE: SK~2; SK-3. | Sug NOTE 
a SHEET 8.620 
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—— a 
i eee, NAME AND DESCRIPTION I pean ee og a ee oti ee er pea ae Berea 
-481859 |CAPACITOR, fixed: 5/11/43 
ceramic dielectric; 4,7 mmf; zero temp coef (tol p/m 
30) mmf/mt/°c; 500 vdcew; case 0.46" 1g x 0.225" diam; 
radial wire leads; uningulated; add suffix indicating 
capacity tolerance in per cent. 
=481859-10 CAPACITOR, fixed: 5/11/83 16-C-15594-9461 |16-c-8066-63 CBN |D CG =| K-343236-46rev0 
NT-481859 w/k.7 omf p/m 0.47 mmf. 
-481859-20 CAPACITOR, fixed: 5/11/43 16-C-15598-4961 |N16-c-8066-65 CBN |D 
NT-481659 w/4.7 omf p/m 0.94 ume. 
4 
-481860 CAPACITOR, fixed: 5/11/43 
ceramic dielectric; 15 mmf; zero temp coef (tol p/m 
30) mmf/mr/°C; 500 vdcew; case 0.5" lg x 0.225" diam: 
radial wire leads; uninsu).ated; add suffix indicating 
capacity tolerance in per cent. 
-481860-2 1/2 |CAPACITOR, FIXED: 3/1/48 16-C-15982-1947 can |D cay | T-7610862-P1 SR 
Navy Type 481860 w/15 umf p/m 2 1/a%. a 
ae 
SR-5 
-481860-5 CAPACITOR, fixed: 5/11/43 16-C+15984-8829 |N16~C-8094-35 cBN |D CG =| K-34J236~139rev0] Sq 
INT-481860 w/15 mmf p/m H. UE-1 
-481860-10 CAPACITOR, fixed: 5/11/43 16-C~15994-h25k [N16-c-8094-36 CBN {D cG = | K-34J238-52rev0 [héacg 
INT-481660 w/15 umf p/m 104. IN16-C-8094-35-1 Sc-2(2) 
INOTE: SK-2(2); SK-3(2). SEE NOTE 
~481861 CAPACITOR, fixed: 5/11/43 
ceramic dielectric; 27 mmf; zero temp coef (tol p/m 
30) mmt/mra/°c; 500 vdew; case 1/2" lg x 0.225" max 
diam; radial wire leads; uninsulated; add suffix 
indicating capacity tolersnce in per cent. 
-481861-10 CAPACITOR, fixed: 5/11/43 16-C-16250-4a54 /y16-c-8137-52 [3D9028-7 .1 CBN [D CG | K-34J236-55revO [DAS 
NT-481861 w/27 umf p/m 10h. BG 
[ UE-1 
1 
-481862 CAPACITOR, fixed: 5/11/43 
ceramic dielectric; 33 mmf; zero temp coef (tol p/m 
30) mnf/mf/°c; 500 vdcw; case 1/2" 1g x 0.225" diam; 
radial wire leads; uninsulated; add suffix indicating 
capacity tolerance in per cent. 
-481862-5 CAPACITOR, fixed: 5/11/43 16-C-16304-8754 .{N16-C-8138-17 f CBN {D 
i NT-481862 w/33 mmf p/m 5%. H i i i | 
-481862-10 CAPACITOR, fixed: 57/3 16-C-16314-H254 [N16-C-8138-16 cBN |D Ica | K-345238-56revo | DAS 
_[nT-461862_w/33 mmf p/m lof. SK-3 
— 
-461863 CAPACITOR, FIXED: 5/1/43 
ceramic dielectric; 68 mmf; zero temp coef (tol plus 
30 minus 72.5) mmf/mea/°C; 500 vdew; case dimen 0.86" | 
lg x 0.25" @D; 2 radial wire leads; uninsulated; add 
euffix indicating capacity tolerance in per cent. | 
-481663-10 CAPACTTOR, fixed: i 5/11/43 16-C-16794-4787 |N16-C-8171 cay |c cG K-345238-60rev0 | DAS 
NT-481863 w/68 omf p/m 10%. { i J 
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~481864 CAPACITOR, fixed: 5/11/43 
ceramic dielectric; 10 mmf; zere temp coef (tol p/m 
30) mut/ nfa/°c; 500 vaew; case 0.46" ig x 0.225" 
diam; radial wire leads; unineulated; add suffix 
os indicating capacity tolerance in per cent. | i L 
~481864-5 CAPACITOR, fixed: 5/11/43 16-C-15915-8085 fii6-c-6089-36 CBN |D CG [K-345038-135revolDAS 
NT-481664 w/10 mmf p/m 0.5 maf. 4 | Ub=t 
-481864-10 CAPACITOR, fixed: 5/11/43 16-C-15920-8754 |N16-C-8090 CBN |D CG | K-345238-50 SK-3 (6) 
wr-481869 w/10 mmf p/m 1 maf. zm es UB-1 (2) 
-481865 CAPACITOR, fixed: 5/13/43 | 
ceramic dielectric; 22 mmf; zero temp coef (tol p/m 
30) mmf /mfa/°c; 500 vdew; case 1/2" lg x 0.225" max 
diam; radial wire leads; uninsulated; add suffix 
indicating capacity tolerance in per cent. a 
-481865-5 CAPACITOR, fixed: 5/11/43 16-C-161GE-O75U NI 6-C-81 36-13 CBN | D 0G | K-3hg238-143revol DAS 
L nr-4816865 w/22 mmf p/m 5p. 7 eves bee 
-481865-10 CAPACITOR, fixed: 5/11/42 16-C-16154~-b254 [iié-c-8136-14 }309022-7 cBy |D CAY | T-7610991-40 SP 
NT-481665 w/22 mmf p/m leh. CAKD cc K-34d238-54 SP-1M 
NOTE: SR (2); SR-5 (2). I | SEE NOTE: 
-4.81866 CAPACITOR, fixed: 5/11/43 
ceramic dielectric; 43 mmf; zero temp coef (tol p/m 
30) mmf/mta/°C; 500 vdew; case 1/2” lg x 0.225" max 
diam; radial wire leads; uninsulated; add auffix 
indicating capacity tolerance in per cent. 4 
= NBi866-5 CAPACITOR, fixed? B/I/Ey T6-C-16bSL-B754 [N16-c-8140-68 309043 CaN D CG | K-34u236-150rev0| DAS 
INT..UB1B66 w/43 ome p/m 5%. i 
= = —~ 4 oe bere 
“81867 CAPACITOR, FIXED: s/n rT i 
ceramic dielectric; 51 maf; zero temp coef (tol plus 
30 minus 72) mmf/mta/°C,; 5@@ vdow; case dimen @.96" ; 
Ng x 0.25" OD; 2 radial wire leads; uninsulated; edd 
suffix indicating capacity tolerence in per cent. | i 
-481867-5 CAPACITOR, fixed: 5/1173 {16-0-10595-9087 |Nio-c-Gihk—23 ean |e GG” [R-34.5238-Ts2arevo [DAS 
Wr-461667 w/51 mnt p/m 5%. 4 | | a UE-1. (6) 
5 — a —_ 
~481868 ICAPACIVOR, FIXED: 5/11/13 
ceramic dielectric; 100 mmt; zero temp coef (tol p/m 
30) mnf/mra/°C; 5@0 véew; case dimen @.06" 1g x 0.25" 
diam; radial wire leads; uninsulnted; add sutfix H 
indicating capacity tolerance in per cent. 
Wee the — oe oe 
481 868-5 CAPACITOR, fixed: 5/13/83 16-0-17072-9287 |wi6-C-8230-3 can |c CG |K-340238-159rev0 [DA 
[NT-481868 w/10® umf p/m 5%. UB-1 (5) 
con't 
1 i Sire 
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5 - CONTRACTOR'S OWG EQUIPMENT 
DESIGNATION NAME AND DESCRIPTION om vie ho JAN NO pair tested Noo stock No stock NO Bani io. MFGR MeART HUMBERE deere OR PART NO USED IN 
-481868-10 CAPACITOR, fixed: 5/11/43 16-C-17082-4787 3D9100-150 cen |c cna |D-825C-304rev6 | RAO-7 
NI- 481868 w/100 mmf p/m 10%. Cay |'T-7610991-4 RAO-9 
ce K-345238-62 SR (4) 
NOTE: SR-5 (4); US-1. SEB NOTE 
71481865 CAPACITOR, FIXED: 5/11/43 { 
lceramic. dielectric; 11@ mf; zero temp coef (tol plus 
3@ minus 72.5) mmf/mfa/°C; 500 vdcw; case dimen 0.86" 
hg x 0.25" OD; 2 radial wire leads; uninaulated; add 
suffix indicating capacity tolerance in per cent, 
| 
-481869-2 1/2 |CAPACITOR, FIXED: 2/10/48 16-C-1713h-1978 309110-5 CBN CRM | M-95631-17 DBS 
Navy Type 481869 w/120 mf p/m 2 1/26. 
~481869-5 eee fixed! 5/11 /3 |16-C-17136-9287 |N16-c-8246-100 can ic CG‘ IK-34236-160rev0 [DAS 
-481869 w/110 mmf p/m 5$. 1 
481870 CAPACITOR, fixed: 5/11/43 
ceramic dielectric; 51 mmf; neg temp coef 30 (tol p/m + 
30) mmf/mf/°c; 500 vdcew; case 1/2"1g x 0.225" max 
diem; radial wire leads; uninsulated; add suffix 
indicating capacity tolerance in per cent. 
-481870-5 CAPACITOR, fixed: 5/11/83 16-C-16594-1485 [N16-C-8144-25 CBN iD cG = [K-340236-1152 [Das 
INT-481670 w/51 mmf p/m 5%. reve 
-481871 CAPACITOR, FIXED: 5/11/43 
ceramic dielectric; 75 mf; neg temp ceef 30 (tol plu 
30 minus 78.5) mmf/mfa/°C; 5@0 vdcw; case dimen @.86" 
lg x 0.25" 0D; 2 radial wire leads; wniinsulated; add 
suffix indicating capacity tolerance in per cent. 
. $$ +— 
-481871-5 CAPACITOR, fixed: 5/11/43 16-C-16850-1633 jN16-C-8180-2 cBN jc CG = |K-34238-1156 | DAS 
NT-481671 w/75 mmf p/m 5%. revO 
-481872 (CAPACITOR, FIXED: 5/11/43 
ceramic dielectric; 100 mf; neg temp ceef 30 (tol 
Iplua 30 minus 79,5) muf/mfa/°C; 500 ydew; case dimen 
10.86" 1g x 0.25" OD; 2 radial wire leads; uninsulated;| 
add suffix indicating capacity tolerance in per cent. 
| ere 
-4.81872-5' CAPACITOR, fixed: 5/11/43 16-C-17074-1633 |N16-c-8235-2 3D9100-57 cBN |c ce K-34J238-1159 
NT-481672 w/100 mmf p/m 5%. rev0 
-481872-10 CAPACITOR, fixed: 5/11/42 16..C-17063-6133 |Ni6-c-6235-2 can jc CNA |D-8250-324 
wr-481872 ~/100 mr p/m 10%. 
-481873 CAPACITOR, FIXED: 5/11/43 
ceramic dielectric; 130 mmf; neg temp coef 30 (tol 
Iplus 30 minus 79) mmf/mfa/°C; 500 vdew; case dimen 
lo.86" max lg x 0.25" max diam; 2 radial wire leads; 
huninaulated; add suffix indicating capacity tolerance 
lin per cent. 
-481873-5 CAPACITOR, fixed: 5/11/43 16-C-17266-1633 |N16.c-8249 can |c co K-347236-1162 |DAS 
NT-481873 w/130 mf p/m #%. } ! i rewf 
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= =— as ; 
NAVY TYPE i T z om 
DESIGNATION pee neres icy naeerns | ARN | ee ae | apse Re, | atk Sues | MENA, RR [ran Dru AC erie |, sortie se | evans 
me ! _ _ : 
-heLoTh CAPACITOR, fixed: 5/11/83 i 
ceramic dielectric; 160 mmf; temp coef 0; 500 vdew: | 
noe 1 i/k" 1g x 0.35" max diam; radial wire leads; | | 1 
uninsulated; add suffix indicating tolerance in 
per cent. { 
-481874-5 CAPACITOR, fixed: 5/11/43 16-C-1 7556-1709 |N16-C-6264-7 CBN |B eG | x-3h7233-T1ieh PDAs 
_|Nr-481874 w/160 mnt p/m 56. i i | revo 
8187s CAPACITOR, FIXED: 5/11/43 
ceramic dielectric; 220 mmf; neg temp coef 750 (tol 
p/m 112.5) mmc /mfa/°C; 500 vdew; case dimen 
wire leads; unineulated ' 
indicating capacity tolerance in per cent. } | 
-461875-10 CAPACITOR, fixed: 512443 16-C-17726-5470 jNL6-C~8271-3 3D9220-7.1 cBN jC CG | K-347238-7066 = | BG 
NP-481875 w/220 mmf p/m LOL. | 
} i cay 
4 { { 
CAV 
| + 
sete L 
Z -481875-20 CAPACITOR, fixed: 5/11/43 16-C-17731-6990 309220-7 cen {c CG | K-349238-7015 | DAS 
> N?-481875 4/220 mmf p/m 20h. revo | 6C-3 
< 
wn NOTE: SK-2 (7); SK-3. | 
ae r = ~ ” ee 
= ~481876 CAPACITOR, fixed: 5/11/43 
au 
n ceramic dielectric; 51 mmf; neg temp coef 750 (tol q 
p/m 112.5) mme/me/°c; 500 vdew; case 1/2" lg x 0.225" 
Se) max dian; radial wire leads; uninsulated; add suffix | | H 
| 
OC indicating capacity tolerance in per cent. 
‘ I 
Q -4.81876-5 CAPACITOR, fixed: 5/13/43 16-C-16596-9895 jN16-C-6144-2h 3D9051-9 CBN |D Ca | K-34g9238-7152 | DAS 
‘Oo x 7 8. 
Nr-481876 w/51 mmf p/m 5%. : Me t st Li revo 182. 
> -481 877 CAPACITOR, fixed: 5/12/43 
ceramic dielectric; 91 mmf; neg temp coef 750 (tol 
p/m 112.5) mmt/mf/°c; 500 vdcw; case 1/2" lg x 0,225" i 
max diam;radial wire leads; uninsulated; add suffix 
indicating capacity tolerance in per cent. 
: oie 
~481877-5 CAPACITOR, fixed: 5finfas 16-C-17012-9895 jN16-C-8215 CBN |D cG =| K-349238-7156 | DAS 
Nv-481877 w/91 mmf p/m 5h. revo 
-481878 CAPACITOR, FIXED: 5/11/23 
lcoramic dielectric; 2kO maf; neg temp coef 750 (tol 
p/m 112.5) mmf /mfa/°C; 500 vdew; caso dimen 0.86" lg 
x 0.25" OD; vadlel wire leads; uninsulated; add suffiy | 
H 
indicating capacity tolerance in per cert. | 
+ e _}— 
-481878-5 CAPACITOR, fixed: 5/11/43 16-C-1 7748-9970 | N16-C-8272-56 cBN 4c ce K-34J238-7163 BAS 
NP-481878 w/2khO mf p/m “h. J reve 
= as 1 
| 
t 
a a eee TT a + a Sa t = H rs T } 
t { i : 
=, L { { =e is _t 
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Fi ey MANUFACTURER'S con. CONTRACTOR'S DWG EQUIPMENT 
ea ARE ne NAME AND DESCRIPTION our eeee Na JAN NO Seoek: No stock ‘NO svocK NO Ss erock No” [MFSR [Paar NUMBER [reactor OR PART Ho USED IN 
-481879 CAPACITOR, ‘fixed: 5/15/43 
ceramic’ dielectric; 5.5 mmf; zero temp ceef (tol p/m 
(30) amf/mt/°c; 500 vaew; case 7/16" 1g x 7/32" diem; 
axial wire leads; ceramic insulation ; add suffix 
indicating capacity tolerance in per cent. 
-481879-10 CAPACITOR, fixed: 5/15/43 16-C-15662-1566 |N16-c-8069-32 CER |NPOK5.5p/m.55 IM-1 
yP-481879 w/5.5 mmf p/m 10 mmf. M3 
-481880 CAPACITOR, variable: 5/19/43 16-C-60233-6876 cue |APO-75 CHZ |CO-798rev0 TCs-6 
air; plate meshing type single sect; 4.5 to 75 mmf CRK |ARL-7 CKP |CO-798AK issC RBP (18) 
SLC; 0,015" air gap; 113/32" 1g x 15/16" wa x CAIN CRY |M-4170425-Srevk |7cs-13 
17/32" h shaft 13/64" diam x 1/16" 1g eplit bushing | tcs-14 
7/32" diem x 15/32" 1g w/ 5/16" nut locking type; TCS-15 
acdxr adj; twenty eilver pl braes plates; 360 deg 
rotation; isolantite iusulation; post term for stator 
lug term for rotor on RE side; two mtg atude 3/32" lg 
ww/fh-40_ thd on 21/32" ute/c. 
| + 4 
-481881 CAPACITOR, variable: 5/29/43 16-C-58941-1500 OFW | ARL-21 CKP |CO-799AK issc [TCS-6 (10) 
air; plate meshing type single sect; 3 to 25 mmf; SLcy CRK CHZ | CO-79%1iasC TCS-13 (7) 
0.015" air gap; 7/8" 1g x 15/16" wa x 1 7/32" b CAIM cla TCS-14 (7) 
shaft assembled w/split bushing and lock nut, shaft TCS-15 (9) 
13/64" diam x 3/32" 1g beyond buehing, bushing 9/32" 
diem x 17/32" 1g, locking type; secdr adj; seven 
silver pl brass plates; 360 deg rotation; ceramic 
ineulation; post term for stator, lug term for 
rotor on LH aide; two mtg etude w/#s-hO tha on 21/32" 
mtg/c; rated 1120v De. 
-481881-A CAPACITOR, variable: 6/30/44 16-C-58941-1001 CHC APC -25-C CG P-7761345-lreveG} TCK thru 
air; plate meshing type single sect; 3 to 25 mmf; TCK-7 
SLC; 0.015" air gap; 1 1/32" 1g x 15/16" wi x 1 7/32" 
ih snaft encl in housing 13/32" lg x 5/16" dian 
I 
1 
w/split bushing locking type, enaft 1/8" 1g x 5/32” | 
diam; scdr adj; seven brass plates; 360 deg rotation; 
daolantite insulation; post term for stator, lug 
term for'rotor on RH aide; two mtg studs w/#h-HO thd 
on 21/32" mtg/c; seme as NT-481881 except stator 
support slightly longer and slight difference in 
shaft lg. | 
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NAVY TYPE zi “3 | Com actor's pw | EQUIPMENT 
a OEbIENATION RAME AND. OESCRIPTION [ekSretNio [van mo | RUN we" | erick “to | _srbdk “ho | "SRO R8"® [mron "Akram [wiry] eater we" [con 
-4.81882 CAPACITOR, fixed: 5/21/43 RE4BALLO 16-C-46132-3910 | CG | 25F553 TCs 
paper dielectric; 200,000 maf plus 10 minus 34; 375 |RE13A488 TS-1 
vdew; HS metal can; case 1 3/4" lg x 1" wi x @ 1/4"h; 
ofa; o11 impr and filled; two solder lug term 1/2" h 
Located on top, epaced 13/16" c to c; no int gnd 
connections; ‘bkt mtd. 
+ L + + at 
-481882-5 CAPACITOR, fixed: 5/21/h3 REYBAL1O 16-C-46111- 3910 ca | 25F553 CG | P-7764206-Sreve 
nr-481882 w/200,000 mf p/m 5h. REL3AKE8 
Hn deat ge)? Gad , ph | 
-481883 CAPACITOR, fixed: 5/25/43 
ceramic dielectric; 5 mmf; neg temp coef 30 (tol p/m ] 
30) umr/ £/°C; 500 vdews case 7/16" 1g x 7/32" diam; 
jaxial wire leads; ceramic ineulation; add suffix 
indicating capacity tolerance in per cent. 
t ! + + + | 
~481883-10 CAPACIT R, fixed: 5/25/43 16-C-15628-2659 CER | NO3@K5p/m.5 cw ES-692529-2 AN/ARR-2 
NT-481883 w/S mmf p/m @.5 mm’. | ieaM (19 su-1 (2) 
NOTE: SV; ME-18 (2); MK-27 (2). SEE NOTE 
4 4 Les 
-481884 CAPACITOR, fixed: 5/25/%3 
ceramic dielectric; 5 mmf; neg temp coef 80 (tol p/m 
30) muf/mfa/°C; 500 vdew; case 0.562" lg x @.25" OD; } | | 
axial wire leads; ceramic insulatien; add suffix | 
indicating capacity tolerance in per cent. 1 
3 r 
~481884-10 CAPACITOR, fixed: 5/25/43 16-C-15628-4059 | N16-C-8069-Li CER | NO80x5p/m.5 Cw We-692529-2 AN/ARR-2 
i‘ 5 
INT-481884 w/5 omf p/m 0.5 mmf. iseM (12) | man (4) 
NOTE: SJ-1 (2); SV; MK-27 (2); MK-34 Mod 2 (2) 5 Me-3U)Mad 3 (2)5|MK-34 Mod 4 (2), i SEE NOTE 
L ; ; 3 7 3 : By = ifs a L ec d — ole" ta | S = 
-481885 CAPACITOR, fixed: 5/25/43 j i 
ceramic dielectric; 10 mmf; pos temp coef 120 (tol 
p/m 3@) amf/mfa/°C; 500 vdew; case 0.562" ig x 
0.25" OD; axial wire leads; ceramic ins; add aurrix | | 
{ 
indicating capacity tolerance in per cent. | | 
~481885-5 CAPACITOR, FIXED: . 5/a1/aB “ti6-c-19915-4473_| 3D901e-37.1 [Cm i [BS -092509-3 
Navy Type 4®1685 w/10 mm? p/m 5%, | 
WBTBOS=1.0 CAPAGTIOR, fixed: 37 a5 783 Cir |P120K10p/m1 ~ [Cw “]ES-692529-3 AN/ARR-2 
INT-481885 w/ 10 omar p/m 10%. fas 'M (i2) 
\~ i s. T : 2 [si=a] =. as 
-481886 CAPACITOR, fixed: §/25 p43 
ceramic dielectric; 10 mmf; zero temp coef (tol p/m 
250) mme/mfa/®c; 500 vdcw; case 0.562" lg x 0.25" OD; 
axial wire leads; ceramic ins ; add suffix indicating \ 
, 
capacity tolerance in per cent. H 4 
T + 
~481886-2 1/2 |CAPACITOR, FIXED: 2/24/48 16-C-15932-5868 CER | NPOK YQ 
Navy Type 481886 w/10 amf p/m 2 1/2. { 
T 
-481986-5 CAPACIT@R, fixed: 5/25/43 16-C~15916-1337 |N16-C-8089-6 CER [NPOK~ 10p/m.5 CHZ | CA-24 BL-1 (2) 
NT-481886 w/10 of p/m 5. N16-c-8092 cHZ | CO-603 BL-2 
NOTE: BL-3; BL-4; BL-5; BL-6; Dak-2 (4). i 
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Se NAME AND DESCRIPTION ae a ee ea ee eo al 
\_. 
-481886-10 CAPACITOR, fixed: 5/25/43 16-C-15921-6509 jN16-C-8089-5 -[CER | NPOK1Op /m2. CEN | 300442-5revk AN/ARR -2 
IT-461886 w/10 mmf p/m 10$. cuz |co-1112-a BN (2) 
CRV | M-420506-10 BN-1 (2) 
subl6 | BN-2 (2) 
Cw BS-692529-3 SM 
4e6M(12)} SM-1 
CG = | T-7610882-32 SR (2) 
INOTE: SR~5 (2)3 AN/UFM-1 (3); AN/UPM-1B (3); MK-26 Mo|d 3 (5); M|K-26 Mod 4 (5)- | | SEE NOLS 
—+—— — 
481887 CAPACITOR, fixed: 5/25/45 | 
ceramic dielectric; 10 mmf; neg temp coef 80 (tol 
Ip/m30) mmf/mf/°C; 500 vdew; case .437" 1g x .218" 
diam; axial wire leads; ceramic ins; add suffix 
indicating capacity tolerance in per cent. 
-481687-5 CAPACITOR, FIXED: 11/14/47 JAN-C-20 |CC211H10eD 16-C-15916-4361 AN/ARC~1 
Navy Type 481887 w/10 mmf p/m 0.5 mf, | le | 
ae 
~481887-10 CAPACITOR, fixed: 5/25/45 16~C-15922-5675 CER |NOSOK10 p/m jcw | 9-692529-3 AN/ABR-2 
NT-461887 w/ 10 umf p/m 10%. ieaM(12) 
MAH (2) 
Soeeeeeenees —} $j} $$} 
-1,81888 CAPACITOR, fixed: 5/25/43 [— 
ceramic dielectric; 30 mf; neg temp coef 470 (tol 
p/m 70.5) mmf/mt/°c; 500 vadew; case 7/16" 1g x 7/32" 
diem; axial wire leads; ceramic ins; add euffix 
indicating capacity tolerance in per cent, 
-481888-10 CAPACITOR, fixed: 5/25/43 16-C-16286-1095 R16-C-7876 CHR | N470K30p /m3 CH {| ES-692529-5 AN/ARR-2 
INT-481888 w/30 mf p/m 106, iseM(12) | mx-34 
Mod2(2) 
481889 CAPACITOR, fixed: 5/25/43 
ceremic dielectric; 2 mmf; neg temp coef 30.(tol p/m 
30) mmf/mt/°c; 500 vdcew; case 7/16" 1g x 7/32" diam; 
axial wire leade; ceramic ins; add suffix indicating 
capacity tolerance in per cent. 
-481889-12 CAPACITOR, fixed: 5/25/43 16-C -15432-7159 R1E-C-7868-21. CER |NOBOK2p/m.25 [cw BS-692529-7 AN/ARR-2 
WT-481889 w/2 mf p/m 0.25 mmf. i H { igeM(12) 4 
-481890 CAPACITOR, fixed: 5/25/43 
ceramic dielectric; 2 mmf; neg temp coef 80 (tol p/m 
30) mmf/mfa/°C; 500 vdew; case 0.562" 1g x 0.25" OD; 
axial wire leads; ceramic ins; add suffix indicating 
capacity tolerance in per cent. | | 
“RBIOIS-12 CAPACITOR, fixed: 5/25/43 16-0-15432-8559 icER |NO8cK2p/m.25 |cw | £S-692529-7 AN/ARR-2 
INT-481890 w/2 umf p/m .25 mmf. iseM(12) 
-481890-25 CAPACITOR, fixed: 5/25/43 16-C -15436-4059 cER |NO8dK2p/m.5 MAH(3) 
INT-481890 w/2 umf p/m 0.5 mf. 
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NAVY TYPE 


eis NAME AND DESCRIPTION j havy owe Tyan no | STANDARD NAW [ES O, sibck vo | MEISE SRG [Meo MEXer “nUmaeR | rmcron Soa ne one 
481892. CAPACITOR, fixed: 5/25/63 | ' | 7 | 
ceramic dielectric; 1.5 mmf; pon temp coef 120 (tot | i \ | | } 
p/m) mmf /mfa/°c; 500 vaew; case 6.562" ig x 6.25" OD) | 
axial wire leads; ceramic ins, add suffix indicating ; 
‘4 [eapacity tolerance in per cent. i a - | - ei | | } 
481891-17 CAPACITOR, fixed: 5/25/43 146-c-15399-9053 | jCER PL2OK1.Sp/m.25 |CW | B8-692529-9 jAN/ARR-2 
IWP-481691, w/2.5 mmf p/m 6.25 mf. | eae ile ae L bacon) t | _isom(12) _| 
~481892 CAPACITOR, fixod: 5/25/43 i | 
ceramic dielectric; 1.5 mmf; zere temp cecf (toi p/m | \ | 
30) mmt/ut/°c; 500 vdews case 7/16" 1g x 7/32" dian; | | ' | ; 
jexial wire leads; ceramic insulation; adi suffix | | | f | { 
| indteeting capacity toler in per cent. | : | 
~481892-17 CAPACITOR, fixed: cs S72 16-€-15800-3573 [NL6-C-8056-50 | - i CER [NPOKi.5p/m.25 low | BS-692529-9 Fan/aRr-2 | 
L wE-481892 w/1.5 mmf p/m 0.25 mf. ate | ! 7 { 53 sd a oe oe | taam(12) | 
-481893 CAPACETOR, fixed: 5/25/43 + H \ Hy 
ceramic dielectric; 1.5 mmf; neg temp coef 80 (toi | | i ; [ 
P/ms 30) wmt/nt/°C; 500 vdew; case 7/16" le x 7/32" — | | | | 
diam; axial wire leads; ceramic insulation; add 
} 
[ lsuffix indicating capacity tolerance in per cent. _ | . | 7 _ 2 " fs . aI 
~181893-17 CAPACITOR, fixed: 5/25/43 |16-c_25400.8599 CER |NOGOK1.5p/m.25 | Cw ES-692529-9 | AN/ARR-2 j 
NP-481893 w/1.5 mmf p/m.0.25 mmf. j ; teeM( 22)! 
r ; + a ee 
-481694 ~ lcapactror, fixed: 5/26/43 RE13ALSS 26-~C-49937-7425 r | | Caw | 610 jeRV | 863861-4 | Mi-12 | 
paper dielectric; 4 mf plus 10 ainus 36; 600 vdew; [RBNBA3 30 \ i | i jsp-5 (2) 
GS metal canj case i 2/2” diam x 5 i/¥" hj oth \ | } | 
filled; two rivet lug term, located on bottom; no int | HT 
| | | 
gud cormections; bushing mtg, 3/#"-16 tha 7/16" lg } 
w/ hex nut. 2 | | i ue és I. x : cals : | 
| -481894~10 CAPACITOR, fixed: 5/26/43 RELIALES. 16-C-49958-7509 | NL6O-RC-1bh54-hO | 3DB4 9% caw | 610 {caw 14304 -LrevA 
me-48i8gk w/4 mt p/a Lop. Betas _ t - ; 1 
-481895 CAPACITOR, fixed: 5/27/43 RE13A4.88 16-C-49180~-4132 | 
paper dielectric; 2 mf plue 10 minus 34; 100@ vdew; |REKHA330 
HS metal can; case 1 1/2" diam x 4 2/2" bs ofl filled; 
\two rivet lug term, located on bottoms no int gnd 
cemectiens; bushing mtg, 3/4"-16 tha 7/16" le w/hex I | / 
ee | I —_ L 
-481895 -10 OAS TOR fixed: 5/27 /e3 PRE13A4 88 16-c¢-b9261-4132 | caw |1010 cAW |ik304PT2 revA MK-12 i 
[rr-481895 w/2 mf p/m 106. fais | 4 Z i 2 | 
i 1 i H i | | 
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Pe NAME AND. DESCRIPTION S| SAAN ote | Re RO IT ea“ Jaa e a= | MUNRO ean | manencr aan | aoe | SOpiae eve | eauirent 
-481696 CAPACITOR, fixed: 6/2/43 RE4GA138 16-C-53584-2040 
paper dielectric; two sectj 500,000 mf plus 10 minus |RE13A468 
3% ea sect; 600 vdew ee sect; HS metal can; case 2" 
hg x 1 3/4" wi x 7/8" bh; ofl impr ond filled; three 
solder lug term 3/8" bh on bottom of case 1/2" c to c3 
no int gnd connections; two mtg ears 3/8" wi, 
integral w/bottom of case w/two 3/16" diam mtg holes 
2 3/8" c toc, 
-481896-15 CAPACITOR, fixed: 6/2/43 RELGA138 16-C-53683-4718 |n16-c-11378-1 | R16-C- 3DA500-140.6 |cp  |DYRB-6055 cw | ESA-682063-91 | ME-3 (2) 
NT-481896 w/500,000 am? p/m 15% ea sect. RE13A488 11371-2130] CAW |630B-.5-.5 tes 17/MK-4 (2) 
St 
-481897 CAPACITOR, fized:. 6/2/43 IRE13A488 16-C-53115-6192 CD | DYRB-6011 MK-3 
paper dielectric; two sect; 100,C00 mmf plus 10 minus |RE48A138 CSL |2XDMRBW6-.1 MK-4 
3% ea sect; 600 vdcew ea sect; HS metal can; case 
12 13/16" 1g x 1" wa x 3/4" hs 011 impr and filled; 
three solder lug term 5/16” h on bottom of case 1/2" 
c to c3 no int gpd connections; two mtg ears 3/8" wd, 
integral w/pottom of case w/two 3/16" diem mtg holes 
21/8" c toc. 
~461897-10. CAPACITOR, fixed: 6/2/43 16-C-53159-5400 |N16-C-11332-46 3DALO0-133.10 {CD DYRB-6011 
NT-481897 w/100,000 mmf p/m 10% ea sect, 3DAL00-133.12 |CSL |2XDMRBW6-.1 
~481897-15 CAPACITOR, fixed: 6/2/43 16-C-53192-8207 |NL6-RC-11332-43 |R16-C- 3DA100-272 cD DYRB-6011 CW | ESA-682063-89 8S (2) 
Int-481897 w/100,000 umf p/m 15% ea sect. 11333-96-15 CSL |2XDMRBW6-.1 1ee5|sv 
CAW |630B-.1-.1 SV-1 
cD |RLCL-6210-3 ME-3 (4) 
cGF |7507B ME-4 (44) 
CBY |13M-8-30 ME-13 
CSF |PBTB-597C Mod-0(2) 
~461898 CAPACITOR, fixed: 6/2/43 (REY6A138 16-C-53334-1474 cD =| DYRB-6022 
paper dielectric; two sect; 250,000 amf plus 10 minus [RE13A488 
3% ea sect; 600 vdcw ea sect; HS metal can; case 
L 13/16" lg x 11/4" wd x 3/4" bh; ofl impr and 
filled; three solder lug term 3/6" h on bottom of 
case 1/2" c to c; no int gnd connections; two mtg 
lears 3/8" wi integral w/bottom of case w/two 3/16" 
diam mtg holes 21/8" c toc. 
Con't 
J 
| ears iE 
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yt T 7 a CONTRACTOR'S DWG QUIPMENT 
DESIGNATION NAME AND DESCRIPTION onsree no | san no | STARE NS | stock ‘ho | stock Wo | ee RE furan (“ERET “Numaen [reactor | On pat tio | Usea. iN 
T 
-481898-10 CAPACITOR, fixed: 6/2/43 IRE48A136 16-C-53390-5609 3DA250-20,4 
INT-481898 w/250,000 ame p/m 10f ea sect. JRE13A468 _ | 
pe oe mes! : 
~481898-15 (CAPACITOR, fixed: 6/2/43 ELBA] 38 16 ~C-53433-4134 [Nw16-RC-14102 R16-C- 3DA250-20.2 cD DYRB-6022 Cw ESA-682063-90 MK-3 
INT-481898 w/250,000 omf p/m 15% ea sect. REL 3A488 12338-85-250 CAW /630B-.25-.25 deed )MK-4 
: 3 ; ME ‘ SEE NOTE 
[NOTE: | MK-8 Mod 2; MK-8 Mod 3 (2) : ite I 4 
-481898-20 CAPACITOR, fixed: 6/2/43 RE4BA138 16-0-53461-5676 
NT-481898 w/250,000 mmf p/m 20% ea sect. RE13A488 | 
is | 
-481899 CAPACITOR, fixed: 6/2/43 RE48A136 16-C-53334-1374 ia CSL | 2XDMRBW6-.25 
paper dielectric; two sect; 250,080 mf plus 10 minus} REL3A48S 
3% ea pect; 600 vdcw 0a sect; HS metal cam; 1 13/16" 
lg x 1" wd x 7/8" h; of] impr and filled; three 
solder lug term 5/16" h on bottom of case 1/2" c toc. 
no int gnd connections; two mtg ears 3/ "wd integral 
w/vottom of case w/two 3/16" diem mtg holes 2 1/8" 
c toc. i 
? is 
-481899-10 CAPACITOR, fixed: 6/2/43 REYBA138 16-C-53390-5569 3DA2507158 CSL | 2XBMRBW6-.25 {CW | ESA-682063-96 
NT-481899 w/250,000 umr p/m lof ea sect. RE13A488 t. oh isad 
~481899~15 CAPACITOR, fixed: 6/2/43 RE48A138 16-C-53433-4094 |NLG-RC-14102 R16-C- CSL | 2XDMRBW6-.25 | CW | ESA~682063-96 | MK-3(4) 
NT-481899 w/250,000 umf p/m 15% ea sect. RE13 A488 11338-85-579 CGF | 7508B i ies5 MK-4(4) 
Z i £ CAW | 630B-.25-.25 am MK -SmMod2 =f 
-481899 -20 CAPACITOR, fixed: 6/2/43 RE4BA1 38 16-C -5 31161-5736 39A250-180 CSL | 2XDMRBW6-.25 | CW | ESA-682063-96 
NT-481899 w/250,000 mmr p/m 20% ea eect. REL2A488 { in85 
7 — - = Sere 
-481900 CAPACITOR, fixed: 6/3/43 RELGAL12 16 -C-42716-1626 byi6-C-20910 CW  /D-163104 CW | ESA-6452921 801 
paper dielectric; 10,000 amf plus 10 minus 3%; 600 RE13A488 i 
vdew; HS metal can; 3 13/32" h x 1 1/2" ie x 37/64" 
Wd; wax impr and filled; two hooked wire term ! 
1 1/16" c to c on top ctr line; no int gnd con- 
nections; one #8-32 thd mtg stud in top ct. 5 We E - H _] 
-481900-3 CAPACITOR, fixed: 6/3/43 | RE4BAZL2 16-C-42686-1210 Cw | B-163104 Cw | ESx-638975-12 QaF 
NT-481900 w/10,000 mmf p/m 3%. RE13A488 cw | ESA-645292 isel | QUA 
cw ESX-654024~22 
| e wt ~ ~ <i a a3 Gea | 
ia 8 elle 2 7 
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] EQUIPMENT 


— = ; 2 
DESIGNATION | NAME AND DESCRIPTION on'srec'wo | | JAN NO | STANCE WY stock (NO stock ‘No | “stock wo |MFGR Meee (ee coon PART NO | USED IN 
-481901 CAPACITOR, fixed: 6/9/43 REY8A231 16-C -43106-5955 CD | BT-15A CD | SK-4448rev2 MK-3 
jpaper dielectric; 20,000 mmf plus 10 minus 3%; 20,000}/RE13A488 
lvdew; HS phenolic tube; 2 1/2" diem x 8 1/2" 1g; 
dykanol impr and filled; one 1/4”-20 atud term 1 3/4" | 
ig max in ctr of ea end; no int gnd connections. — 
-481901-10 CAPACITOR, fixed: 6/9/43 RE48A231 16-C-43127-6354 |N16-C~11039 3DA20-118 cD BT-15a 
NT-481901 w/20,000 maf p/m 10%. RE13A488 
| 
-481901-20 CAPACITOR, fixed: 6/9/43 REbGA231 16-C-43154-2203 CD | Br-15A CW | BA-10048-2ias2 | MK-3 
NT-481901 w/20,000 mmf p/m 20%. RE13A488 MK-4 
~h81902 CAPACITOR, fixed: 6/9743‘ [ehGario is crr | F-36695-12 DAH-1 
CANCELLED: seme as NT-481472. JRE13A488 
-481903 CAPACITOR, fixed: 6/9/43 REGALO, 16-C-49939 -8620 |N16-C-11560-24 304-113 Dax 
lpaper dielectric; 4 mf plus 10 minus 3; 1,000 vdew; RE13A488 DAK-1 
HS metal can; 4 5/8" bh x 2 1/2" 1g x 1 13/16"wa o/a; DAK-2 
oil impr and filled; two solder lug term 3/8" h DAK-4 
located on top, spaced 1 1/8" c to c; no int gnd 
connections; bkt mtd. 
~481903-10 CAPACITOR, fixed: 6/9/43 ]RE48A110 16-C-9960-8622 jn16-C-11560-2 cD | F-36694-1 crr |F-36694-1F DAH-1 
frr-81903 w/4 mf p/m 10f. IpE13A488 CFT DAH-2 
DAK-3 
-481904 CAPACITOR ASSEMBLY: 6/11/43 16-c-66259-5312 CG |ML-7351091-1 {cc |P-T76k17Irevl | ave-3 
c/o fourteen mica capacitors NT-4812h7-B2 ea 35 amp 
at.3,000 kc, 45 amp at 1000 ke 35 amp at 300 kc, 19 
emp at 100 kc in a common mtg ins for 15,000v RF 
and arranged for switching to various series or 
parallel comb 3,000 mf p/m 2, 45,000 vdct; 
66 1/16" 1g x 50" wa x 26" bh; ten mtg holes for 1/2" 
diam bolt irregularly spaced, 
LL a= 2! 
\ \ ! | | | 
‘= aes zi een nn — ——- SEE ean ne Sa — won nn ‘+ 
jo 
Fe - 
Se ere b 1 call 
Ea Cod WERE | zi sl { 
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NAVY TYPE NAVY OWG STANDARD NAVY eso AsO SIGNAL CORPS MANUFACTURER'S | Cex. | CONTRACTOR'S OWG | EQUIPMENT 


DESIGNATION NAME: AND: DESCRIPTION: OR SPEC NO PANTENG _{ stock No STOCK NO 4 sTOCK NO STOCK NO MFGR | PaRT NUMBER |rnacron @R PART NO USED IN 


-481905 (CAPACITOR, Variable: 6/21/43 In6-C-59258-1484 | CFT j¥-34481-2-2 crr |F-34482-14188 K ipag 
pir; plate meshing type single sect; 2.9 to 27.5 mmf corr |F-3auO1-2 iss L 
BLC; 0.0195" air gap; i" ig x 15/16" wa x1 7/32" | i i 
ound shaft completely encl in housing 7/32" diam x 
1/16" 1g w/ 5/32" 1g unthreaded bushing 9/32" diem; 
shaft extension w/ecar adj; nine silver pl brass 


inlatea; 360 deg rotation; ceramic insulation; post 


term for stator, lug term for rotor on top; two mtg 
etude tapped for #4-hO screws on 21/32" mtg/c 31/64" 


from top. 


ease be is ts mee De ee | 1 L : 5 
-431906 CAPACITOR, fixed: 6/21/43 IRF4GA138 16 -C -5358% - 3500 CSL | 2XDMBRW6-5 


paper dielectric; two sect; 500,000 mmf plus 10 minua |RE13A480 
3% ea sect; @00 vdew; BS metal can; 2" ig x Oo" wi x 


i" h; oil impr and filled; three solder lug term 


3/8" h on bottom of case 1/2" c to c; no int gnd - | 
connections; two mtg ears 3/8" wd, integral w/bottom 


of case w/two 3/16" diam mtg holes 2 3/8" c toc. Lo 4 


-481906-15 CAPACITOR, fixed: 6/21/83 RELGAI3S. 16-C-53683-4738 | N16-C-i1378-30 . 3DA500-140.3C |cst | 2xDMBRW6-5 for E3A-682063-97 ME-3 
NT-481906 w/500,000 mmf p/m 15% ea sect. RELJANGS aL iso 17 | yg) 


L # LNAW3IddNS 
(¥) 601006 SdIHSAVN 


-481907 CAPACTTOR, variable: 6/20/u3 T6-c-56 721-2365 3D9017VE8 CFE |F-34481-2-3 CRT | F-3482-1-3iseK | DAQ 
air; plate meshing type, single sect; 1.2 to 19.8 mmf; i | 
SLC 3 0.0295" air gap; 7/8" 1g x 15/16" wa x 1 7/32" H 
nh round shaft 9/32” aiam x 11/2" 1g; shaft extension 


adj; seven silver pl brass plates; 360 deg rotation; 
post term for stator, lug term for rotor LH side; 
single 9/32" hole for shaft,two mtg studs tapped for 


#4-40 screws on 21/32" mtg/c 31/64" from top. 


zal al 


-481908 CAPACITOR, fixed: 6/24/43 REL3Z ALES 16-C-49932-3930 jNI6- 11954-8 cc 26F164 ORV |X~-882570-leub2 | SA 
paper dielectric; 4 mf plus 10 minue 3%; 330 vacw; RY48A137 BA-2 
KS metal can; case 2 5/8" lg x 1 13/16" wa x 3 7/16" sa-3 (2) 


5, O/a; pyranol impr and sealed; two solder lug term | 


21/64" h on top of case 1 1/8" from c to c; no tnt 
gnd connections; to mtg bkt integral w/top of case 
«/feur 0.213" diam mtg holes on 13/32" x 3 1/8" 
mtg/c. 
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= 
” 4 RAVY ‘DWG ‘ST AR 4 ER"! I~ ¥ 
ee NAME AND DEBCRIPTION Foe OD ae ee pt ees ee ae rg 
2481909 CAPACITOR, fixed; 6/25/43 REABA34L (16-c-20881-78h2, cSL | DEM |CSL | E-2055te8a YL 
électrolytic; 1000 mf; 25 vdcw; working temp range REL3A549 
minus 20°C to plus 65°C; ‘case ‘4 1/4" 1g x 1 3/8" 
‘\dien; HS metal case; two solder Jug term 1/2" h-on 
a_9/16" : : 
top spaced. 9/16" c toc: term ins from can L |. | 
-481910 CAPACITOR, fixed: 6/26/43 /REL3A549 16-C-19708-9481 | N16-C-11693-o 30B20-28 csL | DXDR csL |E-20551e8eA YL 
electrolytic; 20 mf; 50 vdew; working temp range REGSA311 16-.C-9675-ho 
minus 30°C ‘to plus 75°C; case 1 13/16" ig x 1" wa x 
7/8" n; HS metal can; two solder lug term w/ ins 
‘term 7/16" h gpaced 1" c to-c, ‘term located ‘on ‘side 2 
of can; term ins from can; two mtg ft on botta, 
3/16" diem ‘hole in ea, on 21/8" mtg/c. | 
| 
-481911 CAPACITOR, fixed: 7/3/43 REYBA2B6 16-C-46333-2864 CD | rJH-200025 
paper dielectric; 250,000 mmf plus 1® minus 3%; 2000 |RE13A468 CSL | XLMIW20-.25-10 
vdew; HS-metal can; 2 1/8" nh x 1 13/16" wa-x 2 1/16" 
thk; dykanol or mineral oil impr and filled; two stud 
and nut term on por pillars 7/8" bh x 13/16" c toc 
on top; no int gnd connections; two removable "L" 
type mtg bkt w/two #10-32 thd spade lug etude 2 1/16” 
ce toc. 
Se ee eT 
4 - A : ] z . = 
481911-10 ICAPACITOR, fixed. 1/3/43 REWBA2B6 16-C-46354-2864 {N16-C-11342-39 3DA250-27 cp | rax-200025 ow | BSA-682052-6 AD 
INT-481911 w/250,000 mmf p/m 10%. RE13A488 csi | xtmrw20-.25-10 1009 |SJ-1 (2) 
INOTE: MK-8-Mod 2 (2)} .MK-16 (2); MK-22; MK-27 (2)3 Mic]28 (2); MK)34 Mod 2 (2); M{K-38 Mod 3 (2); |MK-3l Mod 4 (2). SEE NOTE 
a en ee a ee One a eran) SAIS | 
1 -481912 CAPACITOR, fixed: 7/6/43 FEKGA163 Pe yee ae 
paper dielectric; 20,000 mf ‘plus 10 minus 3%; 600 RE13A488 
‘wdew;°HS metal can; 1 5/16" 1g x/11/16" diem; mineral 
oil impr-and filled; two axial wire leads; no int gnd 
connections. 
-481912-5 ‘APACITOR, fixed: 7/6/43 GOALSS TO-C=43079-1093 Cor | 7830- 525-68 OB 
-481912 w/20,000 mmf p/m Sf. IREL3A488 | 
-481912-10 CAPACITOR, fixed: 1/6/43 RELBALO3 16-C-43117-1053 |n16-¢-11022-7 3DA20-96 csi | XTIMW6-.02 cH | BA-10055-24ie813] SM 
NT-481912 w/20,000 mmf p/m 10. RE13A488 CGF | 7830 CSL | P-4597ie6A OBS 
CZE | 525-318 SM-1 
SEE NOTE 
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NAVY TY! Twavy DWG ~T 6 TURER'S | Com | CONTRACTORS owe | EQUIPMENT 
DESIGNATION NAME AND DESCRIPTION OR SPEC NO JAN NO bight won stock ‘No S7oeR oe Pispock Noe MOART NUMBER sacra OR PART NO USED IN 
-481912-A CAPACITOR, fixed: 2/12/45 RE13A488 | { SJ-1 
paper dielectric; 20,000 mmf plus 10 minus 3% REKGA163 | 
‘ pi i 
1,000 vdew; HS metai can w/ins tube; case 1 5/16" lg 
x 11/16” diam; mineral oil impr and filled; two 
axial wire leads; no int gnd connections; same as 
NT-481912 except for working veltage. 
~HBi912-AlO ICAPACT TOR, Pixea: 2/12/45 “hanenes TB--N5120-5O7S [Mb-C-110a3-005 fF XTIMWLO~-.02 \o BA -10055-41 
NT- 81912-A w/20,000 umf p/m 10%. REL 3ALBO issl} 
=f = ae Sue) aeRO 
481913 CAPACITOR, fixed: 7/6/43 REWGAI63 | 
paper dielectric; 10,000 maf plus 10 minus 36; 400 REL3AN88 H ‘ i 
vdew; HS metal can; case i 5/16" lg x 11/16" diam; 
t 
mineral oil impr and filled; two exiai wire leads; 
no int gnd connections; for replacement use 
NT-481913-A. 
r it : ' y r + : 7 
-481913-10 CAPACITOR, fixed: 7/€/i3 RE8A163 46 -C-427 33-7469 |N16-0-10997-50 XTIMW4.O1-19 | CH BA-10055-5ias11] OBA (11) 
NT-481913 w/10,000 mnf p/:s 104; for replacement use |RE13A486 cou | 3-317 SM 
NT-481913~A10. CSL | P-1597iseA SM-1 
NOTE: SP; SP-1M. 7 | | Be SEE NOTE 
-481913-A CAPACLTOR, FIXED: 2/9/uh BAL63 / 
paper dielectric; 10000 mf plus 19 minus 3%; 1000 RELZALGE 
ydew}; ib} metel can w/plastic sleeve; case 15/15" lg | 
x 11/16" diam; 2 axial wire leads, 2“ 1g; mineral oil 
impr end filled; no int gnd connection; term mia; ada | if | | 
suffix indicnting capacity toler in ver cm 
pre et . 4 7 —T. cae | 
-481913-A10 CAPACITOR, fixe@: 2/9/ 4% RE48A163 16-C -42749-5972 XTIMWLO- 02 -l/1 CW BA-10055-01087 | ME-3 
| | 
[ NT-481913-A w/10,000 amf p/m 10%. Ri ales = { i MK-4 
~48191k CAPACITOR, fixed: 7/7/43 R 48A286 16-C-48803-3953 i TJY-20010 cw ESA-6652052-48 
paper dielectric; 1 mf plus 10 minus 3%; 2,000 vdew; |R 13A488 | fsalo | 
HS metal can; case 3 3/8" h x 2 1/2" wa x 1 3/16" | } 
thk; dykanol impr and filled; two stud and nut tern | | 
t 
on por plllare 1 1/k" hx 11/8" c toc on top; no 
int gnd connections; two removable "L" type mtg bxt 
! 
| | 
w/two $10-32 tha apade lug studs 2 3/4" 2 toc, i | 
eee ros ee eee eee ong eae 
-461914-10 CAPACITOR, fixed: T/T/ 3 RELGA2B6 16-C-48624~3953 { N16-C-11437 3DB1.20010-4 | CD TJH-20019 cw SA-682052-48 sg 
NT-4819i4 w/1 mf p/m 106. R 13A488 iss 16 | SJ-2 
NOTE: SV; ME-8 Mod 2; MK-G Mod 3 (3); ME-12; MK-12 Mod 1; we-119; MK~27; ME- | 28; 3 3] MK-3k Mod 3 (3)3) H } | | SEE NOTE | 
i 
MK-34 Mod 4 (3); MK-34 Mod 2. | | 
~ — — ~ —+ + |. - : mele 
~ — = at 2 + ~ — 
af 4 | 7 _| 
- at L J 
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TEQUIPMENT 


T : ; 
RAYY OWG STANDARD NAV" eso °o MANUFACTURER'S con. CONTRACTOR'S DWG 
[ DESIGNATION NAME AND DESCRIPTION OR SPEC NO JAN NO ‘Stock NO STOCK NO stock NO Brock wo” |MFGR | “pany NUMBER | tmactor OR PART NO USEO IN 
-481915 CAPACITOR, fixed: 1/7/43 REYBA286 16-C-49183-5938 3DB2-19 cD TJU-20020 
paper dielectric; 2 mf plus 10 minus 38; 2000 vdcw; FE13A488 
HS metal can; case 4" h x 3 3/k" wi x 1 1/k" thk; 
dykanol impr and filled; two stud and nut term on por 
pillars 1 1/4" h x 2" c to c on top; no int gnd 
connections; two removable "L" type mtg bkt w/two 
#10-32 thd spade lug studs 4" c toc. 
-481915-10 CAPACITOR, fixed: 1/7/43 RELBAZB6 16-C-49204-5928 |n16-RC-14399 3DB2.20020-3 | CD | T3H-20020 cw | Es-682052-49 $3 
NP-481915 w/2 mf p/m 10%. RE13A488 isslO | SJ-1 
NOTE: SS; SV; SV-1; MK-8 Mod 2; ME-8 Mod 3 (2); MK- | 19; MK-27;|MK-28; ME-29 M pd 2. SEE NOTE | 
-481916 CAPACITOR, FIXED: 7/13/43 IREYBAL63 
paper dielectric; 1 mfd plus 1@ minus 3%; 400 vdcw;HS 
sea can; case 1 11/16" 1g x 1.031" diom; oil filled 
and impr; one axial wire lead; one term gnd; mtg 
cap eweated on end for ecrew mtg of #§-32 thd x 
3/8" ig screw, c/o NT-48776 Capacitor w/mtg cap for 
#8-32 thd screw. 
-481916-10 CAPACITOR, fixed: 7/23/43 REYSA163 16-C-48313-9692 | cD | VC-564A 
NT-481916 w/1 mf p/m 10%. RE13A488 Modified 
H -481917 CAPACITOR, fixed: 7/13/43 RE13A488 16-C-43092-6210 cD HC-1250 coq, TBX-4 
paper dielectric; 20,000 mf plus 10 minus 3%; 400 | RE48A327 Modified 
vdew; HS metal can; case 1 1/2" 1g x 7/16" diam; 
axial term, #18 AWG tinned base copper 2 3/8" 1g; 
int gnd; buehing mtg, 3/8"-32 thd 1/4" 1g w/ hex nut; 
c/o one capacitor NT-48774 w/ ins buehing assembly 
sweated on lead end for screw mtg. 
-481913 CAPACITOR, fixed: 7/13/43 [REYBAZ25 16-C-44 236-2862 ] CSL |XEMRBW6-.05 
paper dielectric; 50,000 mf plus 10 minus 3%; 600 IRE13A488 
vdew; Hie metal can; 9/16" wd x 1 3/k" lg x 1" h; 
mineral o1l filled; two rivet lug term, located on 
bottom; no int gnd connections; mtg fl cap w/two 
0.144" holes, 2 1/8" c.to c, 
-481918-10 CAPACITOR, fixed: 7/13/43 RE4K8A325 16-C-44257- 2832 |N16-C-11166-3 3DA50-97.2 cD YAB-6005 cw BA-10071-16 MK-12 
INT-481918 w/50,000 mf p/m 10%. RE13A488 CSL | XEMRBW6-.05-10 ies 3 |SS (2) 
, . CGF | 7700BB SV-1 (2) 
INOTE: MK-~13 Mod O (6). ae 
Con't 
sini t 
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DESIGNATION NAME AND DESCRIPTION oesretno | saw no | PARBP WS | erbck Ro [abc uo | MENSESRET™ [wren [Mater SUR” [natin] “OBAMouRT wo” ey 
~4819..8-20 CAPACITOR, fixed: 7/13/43 RELBA325 162C-44287-7299 Iwi6-c-11166-5 | RL6-C- 3DA50-97 csr | PNB-2E cw | BA-20071-15iea3 | ME-12 (4) 
INT-431918 w/50,000 mmf p/m 20%, REL3A483 [1273-130 | jese | xemRpw6-.05 MK-12 
| 1 cor | 1700 Modal (4 
im j caw | 63.8BC 
-481919 CAPACITOR, fixed: 7/13/43 REL 3A488 | T6.c-45 756-0862 | ees 7 a7 | ee cst, |XEMRBW6-.1 Cw fBA-10071-17 1a83\MK~12 1 
paper dielectric; 100,000 mmf plus 10 minus 3%; 600 |REkba325 | } i CZE 1525-87 1scA 
dew; HS metal can; 9/16"¥d x 1 3/4" ig x1" hs oft 
filled; two selder lug term, lecated on vottem; no 
int gad connections; mtg fl cap w/two 0.148" holes, | 
2 1/8" © toc, | | 
_| pees we ren Be Phd ait i | | laeeanoae 4 
-48191.9-10 CAPACITOR, fixed: 7/13/43 REL3A495 | 46-C-U5777- 2857 NL6-RC-13835 3DAL00-192.1 TEMRBW6- 1 cw BA-10071-17 i683 
INT-481919 w/100,000 mmf p/m 10%. RELGA325 YAB-6010 
| 7/O1BR 
NOTE: MK-12 Mod 1 (3); MK-13 Med © (6). 
-481919-15 CAPACITOR, fixed: ° 7/13/43 RE13A488 TISco=bS 794-7205 | _ CSL | XEMRBWO- .1 CZE | 525-S7iack 
NP-881919 w/100,000 mf p/m 15%. REMBAZ25 H i t [oor 7702 4 . 
-481919-20 CAPACITOR, fixed: 7/13/43 RELZARBS j26-C-45807-7297 NL6-BC~ 3.3836 R16-C- 39K7.0G-2191.3 {CAW  |618-BC cw | BA-3.0071-29 |MK-12 (20) 
NT-482919 w/100,000 mmf p/m 20%. BELG AZE5 12706~-170 cSt | EMRBW6--.1 MK-12 
| le 7101 Mod (20) 
be fees A = _ — . i _| CSF /PNB-3E 
~431920 CAPACITOR, fixed: 1/13/43 REL3AK88 16-C-46326-2837 | \ 
paper dtelectric; 250,000 mmf plus 10 minus 3%; 500 |REXS8A325 i I 
vdew; HS metal can; 9/16" wd x 1 3/¥" Ig x1 1/e" bs } 
oli filled; two solder lug term, located en bottom; 
{ 
no int gnd connections; stg fl cap w/two 0.148" | i ' | 
holes, 21/8" c toc. i | 
of ie es si 
-481920-10 CAPACITOR, fixed: 7/13/43 RE 13A468 16 -C-46347-2862 iN16-RC-14085 CSL | XEMRBWS- .25 CW | BA-10071-18ias3 | SS (2) 
Nt-481920 4/250,090 mnt p/m 10h. REGBA325 CcF | 7702BR sV-1 (2) 
i }CD | YAB-6025 ME-12 
| cAW | 616-BC MK-12 Moa) 
-481920-15 CA ACITOR, fixed: 7/13/43 RES 8A325 176-C-46 364-7099 f CGF |7702 | C2E 585-1161a8A OBS (2) 
JNT-461920 w/250,000 mmf p/m 15%. _FREL3AKES 4 aoe! 4. { 
~481920-20 CAPACITOR, fixed: 7/13/43 REWEA325 16-C-46377-7 309 |N16-C-11341-32 | R16-C- CSL | XEMRBW6...25 cG BA-10071-+3is83 | SP-14 
NT-481920 w/250,000 mmo p/m 20h. REZ 3A483, 11.338-29 -250 cD YAB-6025 CGG TS-34A/AP 
cor | 77COR cw MK-12 (5) 
| | ; caw | 628-Be MK-L2 
«2 Pare les q a a J 7 Mod (5) 
ai ee = ieee StS | 
- 4 fs ae ae oe ey (Le ee] See ee ne _ 
wk ied 
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een NAHE AND DESCRIPTION eto on eee oe ee ee ee 
-461921 \CAPACITOR, fixed: 7/23/43 REL3AK88 716-c-47276-2822 MK-12 
‘paper dielectric; 500,000 mf plus 10 minus 3%; 600 |RE48A325 
vdcw; HS metal can; 9/16" wi.x 1 3/4" 1g x1 7/8" hb; 
oil filled; two solder lug term located on bottam; no | ! 
int gnd connections; mtg fl cap w/one 0.144" diam j 
hole tn ea end, 2 1/8" c¢ toc. 
| -461921-10 \CAPACITOR, fixed: 7/13/43 RE13A488 16-C-47297-2842 |N16-RC-14165 R16-C-11354-15} 3DA500-139.4 CSL | xEMRBW6-.5 CW | BA+10071-19ise3 |SP-1M (2) 
x NT~481921 w/500,000 mmf p/m lof. RELBA325 IN16-C-11357-8 Caw | 618MCB-.5 cw B-10071-340 ss (2) 
CGF | 7703BR sv-1 (2) 
CSF | PNB-5A TS-34A/AP 
cp | XAB-6050 MK-12 
‘NOTE: MK-12 Modl; MK-13 Mod 0 (2). SEE NOTE 
-481921-20 | CAPACITOR, fixed: 7/13/43 RELBA325 16-C-47327 -7299 | N16-C-11359-27 3AA500-139.1 | CSL | XEMRBW6-.5 MK-12 
NT=481921 w/500,000 mmf p/m 20%. IREL3ZA488 CGF | 7703BR MK-12 Mody 
CAW }618MCB.5-120 
cD} YAB-6050 
-481922 CAPACITOR, fixed: 7/13/43 IRE13A488 16-C=48796~ 2812 
paper dielectric; 1 mfd plus 10 minus 34; 600 vdew; |RE48A325 
HS metal can; 9/16"wa x 1 3/4" 1g x 21/2" h3 of2 
impr; two solder lug term, located on bottam; no int 
gnd connections; mtg fl cap w/one 0.144" hole ea end, 
21/8" c toc. 
Vos 
-481922-10 CAPACITOR, fixed: 1/23/43 RE13A488 16-C-48817-2775 |w16~c-11421-18 |R16-C-11419-1 | 3pB1.14-2 CSL |XEMRBW6-1-10 |CW | BA-10071-201se3 | MK-12 (3) 
NT-481922 w/1 mf p/m 104. REKBA325 caw |618CB-1 CRP | 55-5406 80-3 
CGF |7704-BR CW | B-10071-343 so-4 
cD YAB-6100 cw 8-35-5406 S0-12M 
NOTE; SO-12W; SS (10); SV-1 (10); AN/TPS-1B (2); MK-]i2 Mod 1 (|3); MK-13 Mod 0](2); MK-22. SEE NOTE 
-481922-15 TCAPACTTOR, fixed: 7/33/43 RELSANSS | 16-6-4ES3- 7299 \eor T7708 CZE 1525-1691iseA Tops (2) 
INnv-461922 w/l mf p/m 15h. REYBAZ25 
-481922-20 CAPACITOR, fixed: 7/13/43 REL 3A488 16-C-48847-7299 |N16-C-11421-20 lRi6-c-11712-211 3DB1 14-1 CSL | XEMRBW6-1-20 cw BA-10071-3 045 MK-12 (4) 
NT-461922 w/1 mf p/m 20%. RELBA325 cor |7704-BR MK-12 
caw | 618CB-1 p/m 20 Mod 1(4) 
cD | YAB-6100 
7 7 T 
1 
| | 
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7 3 : P mal 
DESIGNATION NAME AND DESCRIPTION ott ao | gan no | SANGRE orl stock NO stock wo | “erecK RO | MFGR | “ALeT “SUnuer” [raactor| “cow pant WO” | USED. IN, 
oP 
-481923 CAPACIT@R, fixed: 7/13/43 JRE1L3A488 16-C-53115-6062 CGF 17706 cPN | C1175 RET 
paper dielectric; two sect; 108,000 mf plus 10 minus jREY8A325 | 
3% ea sect; GOO vdew ea aect; AS metal can; case } i 
9/16" wi x 1 3/e"1g xi 1/2" hy oft impr; three i 
solder lug term, located on bottom 9/1" h; no int | 
gnd connectiona; mtg fl cap w/ one 0.144" hole ea 
end; 2 1/8" c toc, 
ss _ . ae ie —| 
-481923-10 CAPACITOR, fixed: 7/13/43 RE1ZA486 118-0753159-5320 fi6-c-11 332-70 CSL | 2XEMRBW6- .1 K-12 
NT~481923 w/L00,000 umf p/m 10% ea sect. REYBA325 CGF {7706R 
J Eee Ge eae | 4 
~481923-15 CAPACITOR, fixed: 7/13/43 RE13 A488 16-C-53192-8i.77 CGF |7706R CPN |C-2175 RDP 
NT-581923 w/100,000 amp p/m 15% ea sect. REYBA325 cD | YAB-6011 CH | BA-10071-353 MK-13 
CSL | 2XEMRBW6-.1-25 | cw BA-10071-22 1983] Mod 0(2) 
T + + + “7 | 
-481923-20 CAPACIT@R, fixed: 7/13/43 REL3 A488 16-C-5321.4-7447 | N16-RC-13930 3DA500-271 cp YAB-GO1L low BA-~10071-30 1ge3] MK-22 (14) 
NT-481923 w/100,000 mmf p/m 20% ea sect. REYBA325 CSF | PNB-8E CW | BA-10071-355 Mk-12 
CSL | 2xXEMRBW6-.1 Mod i(7) 
i CGF | T706BR 
CAW | 618-BC | 
1. 4 — ie 
-481924 CAPACIT@R, fixed: 7/13/43 RE13A488 16-C-53584-1920 { 
paper dielectric; two sect; 500,000 amf plus 10 minus} KE48A325 ; H 
3% ea sect; 600 vdew ea sect; HS metal. can; case } 
9/16"wa x 1 3/4" le x 2.1/2" h; ofl impr; three ' H 
solder lug term located on bottom 9/16" wa 1/2" 
¢ to ¢; no int gnd connections; mtg fl cap w/one 
O.i44" diam hole ea end 2 1/8" c toc. 
-481924-10 CAPACITOR, fixed: 3/3 RE13A488 16-C-53640-65a1 | N16-C-11378-5 Vest | 2keMRBW6- 75-10 
i _{NT-ABIgen w/500,C00 mmf p/m 10f ea sect. ELBA325 L | zi 
ae: we 1 re ie ~| 
-48192b-15 CAPACITOR, fixed; : 1/13/83 RELBA 325, 16-C-53683-4638 |NI6-C-11378-6  /R16-C-14371-9C] 3DA500-240.3 cm  YAB-6055 cw  |BA-10071-24ies3 [st 
; NT-481924 w/500,000 mmf p/m 15% ea sect. REL 3A488 CSL | 2XEMRBW6-.5-15 |cW | BA-10071-359 SL-1 
car | 77@BR SL-a 
: SEE NOTE 
NOTE; MK-13 Mod O (28) [ L af Zi 48 
-481924~-20 CAPACITOR, fixed; 7/13/43 RELBA325 16--53711-6435 (NL6-C-11378-35 | R16-C- CSL | QXEMRBW6-.5-20 | CW BA-10071-28 MK-12 (6) 
NT-481924 w/500,000 maf p/m 20% ca sect. REL 36488 11710-147 caw | 618-BC MK-12 
cer | 7708 Modl (3) 
CD | YAB-6055 MK-22 (3) 
at — ~ -. 2099 a mand 
— | + me 4 jee _| 
ba at if | |. s — arene 
Eee 7 a, ee 7 = es Bei : eae a a - : 
{ + 4 | + +— 
\ ‘ie i a LL = 
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oe en NAME AND DESCRIPTION awGhetTme | sam no | PANGS NST | erbcR Ro | exbck Sue | MENGE SRET™ furor | MARA [te] SiR ASS [sae | 
a 4 
-481925 (CAPACITOR, fixed: 7/33/43 RE13A488 16-C-54432-8660 R16-C-11336-49 CAW | 618-BC cay | T-7605996-35 RBM(2)thrul 
paper dielectric; three sect; 100,000 mf plus 10 IREYBA325 CAW |7605996-35 aub22 | REM-5 (2) 
minus 3% ea sect; 600 vdcw ea sect; HS metal can; cor |7710BR CAY | 7608011-128 {RES (3) 
case 9/16"wd x 1 3/4" 1g x 11/2" h; of] impr; three cen |c1062 
rivet lug term located on bottom; three sect in- 
ternally gnd; channel bkt mtg x/one 0.144" diam hole 
ea end, 2 1/8" c toc. 
+ 
-481925-15 CAPACITOR, FIXED: afur/s9 16-C-54456-8241 AN/SGC-1 
Navy Type 481925 w/100,000 mmf p/m 15% ea sect. 
of. 
-481925-20 CAPACITOR, fixed: 7/13/43 RE13A488 16-C-54463-6385 jr6-c-1a334-12 R16-C-11707-25) 3DA1@0-126 CSL | 3XEMRBW6-.1 cw BA-10071-261883 | mK-12 (15) 
NT-461925 w/100,000 umf p/m 20 ea sect. REYBA325 3DA100-310.3  |car |771@R cPN {Cleé2 . RDP (7) 
cor | 770 MK-12 
CAW | 618BC Mod 1(5) 
-481926 CAPACITOR, fixed: 7/13/43 RE13A488 16-C-54500-6246 
paper dielectric; three sect; 250,000 mf plus 10 REWSBA325 
minus 3% ea sect; 600 vdew ea sect; HS metal can; 
case 9/16"wd x 1 3/4" 1g x 2.1/2" hb; oil filled and 
impr; three rivet lug term, located on bottom 9/16" 
lg, 1/2" c to c; three sect int g@nd; channel mtg bkt 
w/one 0.144" diam hole ea end, 2 1/2" c toc. 
ee en or 
-481926-20 CAPACITOR, fixed: 7/13/43 RE13A488 16-C-54540-2049 |NL6-RC-14135 3pA250-80 cs | 3xEMRBW6-.25 | cW | BA-10071-27ie83 | mx-12(6) 
NT-461926 /250,000 umf p/m 20% ea sect. RE48A325 ccr {7711 MK-12 
‘ 
_l Mod1(2) 
481927 CAPACITOR, fixed! 7/13/43 13A468 16~C-47276-1075 |N16-C-11352-500 Caw {616 Cay | 'T-7610894-36 VE 
paper dielectric; 500,000 mmf plus 10 minus 3%; 600 |RE48A325 YE-1 
vdew; Hi metal can; 11/16" wi x 1 5/16" 1g x 2 1/16" 
b; oil impr; two rivet lug term, located on bottam; 
no int gnd connections; channel mtg bkt w/one 5/32" = 
3/8" slot ea end, 1 15/16" c toc. 
— ——~ + 
-481927-10 CAPACITOR, fixed: 7/13/43 FE13A468 16-C-47297-1098 |N16-C-11357-9 CSL } XEMRBW6-.5-10 | CW | BA-10071-102iee4 MK-12 
NT-481927 w/500,000 mmf p/m 10$. REN8A325 CGF | 79113 CRP {| 35-5304ie61 sJ-8 (4) 
SJ-la (4) 
VF 4 
1 -4B1927 -26 CAPACITOR, fixed: 7/13/43 RE13A888 | 16-c-u7327-6186 N16-RC-14166 ? 3DA500-198 CsL_ | XKMABW6-.5-20 cw | BA-10071-106 MK-12 
NT-481927 w/500,000 mmf p/m 20%. RE48A325 3DA500-276 Caw MK-12 
CGF Modl(5) 
—f j~——— + 
L Zk ak a | 
oe 
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481928 CAPACITOR, fixod: 7/13/43 RELSANBS | 116 -C-48796-1083 = C) 
paper dielectric; 1 mfd plus 10 minus 3%; 600 ydew; [REYBA325 > 
HS metal can; 11/16" wd x 1 5/16" lg x 2 9/16" b; ofl | ! | = 
jimprs two rivet lug term, located on bottom, 9/16" a, | | | > 
5/16" c to cs no int gnd connection; channel mtg bkt | ise: 
w/one 5/32" x 3/8" olot ea end, 1 15/16" 6 toc. | O 
~~ 
-481928-5 CAPACITOR, FIXED: 3/1/48 16-C-48775-1053 [ 7: lost XKNRB6-1-5 Teay T-7610882-P27 | SR | G) 
Navy Type 461928 w/i mtd p/m %. SR-a 
SR-5 | 
; T | | | /O 
~481928-10 CAPACITOR, fixed: 7/13/43 RE13A488 16-C-48817-1053 CSL | XKMRBW6-1-10 cw Pe | MK-12 Ty 
NT-481928 w/1 wt p/m 10%. RREUBAZ25 car | 7912n sL{2) 
om NOTE: SL-a(2); SL-1(2). ‘ L . 4 = | | al SEE NOTE ma 
-481928-20 CAPACITOR, fixed: 7/13/43 RE13A468 16-C-48847-6186 |N16-RC-14237 CD | WAB-6160 CW | BA-10071-105 MK-12(6) > 
NT-481928 w/1 me p/m 20%, REX8A325 | CSL | XKMRBW6-2-20 cw BA-10071-591 ME-12 
| caw | 79123 Modi (2) << 
ctp | 616CB-ip/m20 =< 
i 2 7 \ " [ese so | oor SPG-601B. [ oD. . _ | 
-481929 CAPACITOR, fixed: 7/14/43 RELZAKBS 16-C-47274-9680 3BA500-97.22 | { H ~< 
paper dielectric; 500,000 amf plus 10 minus 3%; 600 RE48A325 
vécw; HS metal can; 13/16" wi x 1 5/16" 1g x 2” h; U 
oil. impr; twe rivet lug term, located on bottom}: no | T] 
int gnd connectiens; channel mtg bkt «/one 5/32” x { | | 
3/8" slot. ea end, 1 15/16" ¢ to c. = 7 m 
—+— - — — + -{. — i 
-481929-10 CAPACITOR, fixed: 7/14/43 RELIAL8B 16-C~ 47297-L117/N16-C-11357-1 cG 23P213 cG K44I3 34 -3revo 11 
NT-481929 w/500,000 mmr p/m lO. REYBA325 of ' . & ig }— 4 C) 
-481929-A | CAPACITOR, fixed: 5/8/44 RE13A488 f 16-c~47276-1168 3DA500-97. 22 tE-1 — 
paper dielectric; 500,000 umf plue 10 minus 3%) 600 {REM&A325 f 7,0) 
vdcw; BS metal can; case 13/16" wa x 1 5/16" Ig x O 
2" hn; ofl impr; two rivet lug term, 21/32"lg located | i } q 
on bottom 5/8" ¢ te ¢; no int gna connections;channel| 1 He. 
mtg bkt. w/ 5/32" x 3/8" slot ea end; for replacement oO 
| use NT-481929.5. l a mt aaa 
-481929-A5 CAPACITOR, fixed: 578 7aN REL SALES 16-C-W7255-1053 3DA500-232 te CG TK-56IB73-5rev0 | VE-1 
INT-L81929-A w/500,000 maf p/m 5%. IRIELBAIZS ae a cD 4: | a “< 
-481929-B «(CAPACI TGR, fixed: , 9/27/45 REI3ANG8 | |16-0-4 7279-5992 3DA500-104 (ca fasre3é ca [x-8369467 revik > 
paper dielectric; 500.000 mmf plus 10 minus 3%; 1e00 |RELS8A325 3DA500-104.4 4 
ydew; HS metal can; 13/16" wd z 1 5/16" 1g x 1 15/16" m 
hn; ofl filled; two rivet lug term, located on bottan; | ' ra) 
lao int gnd connections; channel mtg bkt w/two 5/32” x | —<—_ 
3/8" slots i 1s/lé" c toc, > 
= L + [— 
2 = = : i ~ 
L aa d | 
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DESIGNATION NAME AND DESCRIPTION on SPEC NO Sen HO Sree Nee gb NS doce wo a erocK. INO wrcr | NUMBER. incron coon PART NO.” ee 
-481930 CAPACITOR,. fixed: 7/14/43, REL3A468 16-C-45566-1053 
paper dielectric; 90000 mf plus 10 minus 3%; 600 REABAZ26 
vdcw; HS metal can; case 13/16"wd x 1 5/16" 1é x 
1 3/8" h; o13 impr; two rivet lug term, located on 
top; no int gnd connections; channel mtg bkt w/two 
5/32" x 3/8" elota 1 15/16" c toc. 
~481930 -10 CAPACITOR, fixed: 7/14/43 REL3A488 1.6-C-45587-1053 | N16-c-11250 3DA90-2 CG 26P554 CG K-445334 -Grev0 
NT-481930 w/90,000 mmf p/m lef. RELGBA326 ‘a 
We T 
-481932 CAPACITOR. fixed: Te /43, RE1L3A468 16-C-46136~-3119 CSL 
paper dielectric; 200,000 umf plue 10 minus 3%; 600 |REh6a136 cc 25F574 
vdcw; HS metal can; case 1 13/16" 1g x 1" wd x 13/16") 
n; oil impr and filled; two solder lug term 9/16" h 
on bottom of case 1" c to c; no int gnd connections; 
two mtg eare 3/6" wd integral w/bottom of case w/two 
3/16" diam mtg holes 21/8" c to c. 
-481931-10 CAPACITOR, fixed: 7/14/43 RE13A468 16-C-46157-3119 |N16-Rc~14050 CSL |XDMRBW6-2-10 |cG |K-43u2k9-8rev3 |sq 
NP-461931 w/200,000 umf p/m 10%. RELSAL3B 
-481932 CAPACITOR, fixed: Th [43 REYBAL64 16-C-44612 -7963 
paper dielectric; 60,000 mf plus 10 minus 3%; 400 RE13A468 
vdew; black bakelite molded case; case 1 7/16" 1g x 
3/8" wa x 3/4" nh ofa; wax impr; two axial wire lead 
term 1 1/4" 1g; no int gnd connections. 
-481932-20 CAPACITOR, fixed: 7/3/43 RESBAIGK 16-C-+K665 -6184 | N16-RC-13785 CMR | 345 CG =| K-35u604-lorev3 | sq (4) 
WT-481932 w/60,000 mmf p/m 20h. REL3 A468 
481933 CAPACITOR, fixed: 7/15/43 REL 3 A468 16-C-51837-2086 |N16-c-11669 3DB10-75 
paper dielectric; 10 mf plus 10 minus 3%; 600 vdcw; |RE48A139 
ES metal can; case 3 3/4" lg x 1 1/4" wa x 4 19/32” 
hn; oil impr and filled; two por ins screw type term 
15/16" h, located on top spaced 2" ¢ to o} no int 
gnd connections; strap mtg not supplied. 
-481933-10 CAPACITOR, fixed: 7/15/43 RELZA488 16-C-51858-2066 |N16-c-11669 3DB10-13.4 CG 25F47162 CG K-52353-lrev3 SQ 
NT-461933 w/10 mf p/m les. RE&BA139 3DB10-103 SP-1M (6) 
INOTE: SP (2); VG (4); VG-1 (4); VG-3 (4). SEE NOTE 
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1 # LNIWIIddNS 
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NAVY TYPE HAYY DWG T. DARI NAVY so 2 Re RPS MANUFACTURER'S CoK- CONTRACTOR'S BWC EQUIPMENT 
DESIGNATION NAME AND DESCRIPTION OR SPEC NO JAN NO oraock NO. - stock ‘NO erick io eeTecK. NS MEGR |e eRr NUMBER |rracron OR PART NO USED IN 
~ + 
~481934 CAPACITOR, fixed: 7/15/43 REL2A4B3 16-C-52027-2076 H 
paper dielectric; 15 mf plus 10 minus 3%; 600 vdcw; |RE48a139 } i | | 
IWS metal can; case 3 3/4" lg x 1 3/I" wa x 19/32" } ' ! } i j 
n o/e; ofl impr and filied; two por ine screw type 
term 1 5/16" h, located on top spaced 2" ¢ to o; no | 
int gnd connection; etrap ntg not supplied, 
as y ! Li i 5 32 Ti Z 72-2 C ~2rav4 Ts 
~481934-20 CAPACITOR, fixed: 7/15/43 IREL3AL83 16-C-52048-2076 | N16-RC-i4499 | 3p315-32 co | 25 CG =| K-S2U53-2rev3 | SQ | 
wr-481934 w/15 mo p/m 1Of, IHELSAL3Z9 1: —— 4 . 
t 
-481935 CAPACITOR, fixed: 7/15/43 RELZALSS 2.6-C-49936-6011 [ N16-C-12559-90 
paper dielectric; 4 mf plus 10 minus 3%; 600 view; RESBAL29 | { | 
HS metal can; case 21/22" 1g x i 13/16" wd x } j | 
44 19/32" hb o/a; @1] impr and tilled; two por ina 
screw type term 1 1/4" h, located on top spaced | | 
1 1/8" c to c; no int gnd connection; strap mtg not 1 
supplied. 
paneer (elie + 
~481935-10 CAPACITOR, fixed: 7/15/43 REL3A48E 16-C-49957-5996 cc 26F476-2 cG K-52J53-3rev3 8Q (2) | 
NT-481935 w/4 mf p/m 16p. REABAL39 | 
; Sayce! | 7 
-481936 CAPACITOR, fixed: 7/15/43 RELIANBS 16-C-46334-5378 | 
paper dielectric; 25¢,000 mmf piue 10 minus 34; 3000 |RE4GAI39 ! 1 
vdew; ES metal can; case 2 1/2" lg x 1 3/16" wax 3" | Hl 
hy O41 impr and filled; two por ins .screw type term | i 
| 
2 3/8" h, located on top wepaced 3 1/8" c te c; no int 
gnd connectione; strap mtg not supplied. | 
} ie al > | 
-4.81936-10 CAPACITOR, fixed: 7/15/43 RELZANSS 16-C-46355-5383 ) NL6-RC-14097 cc 26F601 CG K-52053-bravg 
[rwr-481936 w/250,000 umf p/m 1b. REAGAL39 [ i 
-481936-A CAPACITOR, fixed: 12/28/43 RELZAL 86 16-C-46334-5395 
paper dielectric; 250,0CO mmf plus 10 minus 3%; RE4BA139 H H r 
3000 vdew; HS metal can; oase 2 9/16" 1g x 1. 3/16" 
wi x 3" hj ofl impr and filled; two por ina acrew = | | } | \ 
type term 1 $/16" h, located on top epaced 1 1/8” 
e to ¢; no int gnd connections; strap mtg not 
supplied; same as NT-481936 except for type of tern. 
~481936-Al@ CAPACITOR, fixed: 12/28/43 REL 3AL88 26-C+46355-5395 |1116-c-12342-47 ce | 25F628 co | 52053-brev3 sp (2) 
INT-481936-A w/250,000 mmf p/m Leg. RE4BA1 39 cD iCG = | K-560875-1 SP-1M (2) 
mcs i L j we-1 (5) 
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= 
NAVY DWG STANDARD NAVY Eso s Us rt oF rs PI iT 
se, MAME AND. DESCRIPTION weet | kn, deer MN IMT eee of gee la, MRA, Ree Horan | enue ees | eee] epuinciane es | Raion 
481937 CAPACITOR, fixed: 7/15/43 RELZA488 16-0-45763-2755 
paper dielectric; 100,000 mmf plus 10 minus 3%; RELBA139 
2000 vdew; US metal can; case 1 3/4" lg x1" wax 
21/4" n ofa; oil impr and sealed; twe por ine screw 
type term 1 1/4" h, located on top spaced 13/16" 
c to c; no int gnd connections; strap mtg not 
supplied. 
-481937-10 CAPACTIOR, fixed: 7/15/43 REL3ZAK88 16-C-45784-2755 [N16-c-11325-40 CG | 25F558-2 CG = | K-52d53-Srev3 | Sq (2) 
NT-481937 ¥/100,000 mmf p/m 10%, RE4BA139 
-481937-A CAPACITOR, fixed: 6/24/4u REL3A488 16-C-45764-k921 
lpaper dielectric; 100,000 mmf plus 10 minus 3%; RE4BA139 
3000 vécw; HS metal can; case 1 13/16" lg x 1" wax 
2 1/4" bh; o11 impr; two por ins screw type term 
15/16" h, located on top spaced 13/16" ¢ to ¢; no 
int gnd connections; strap mtg not supplied; same as 
kh t 7 ; 
NT-481937, except for higher working voltage Hs: di 
-481937-AL0 CAPACITOR, fixed: 6/au7 GE IREL3 A488 16-C-45785-4951. CG = «/25Ré27-2 CG =| K-56J875-k4revO |UE-1 (5) 
INT -481937-A w/100,000 mmf p/m 10%. REYEAL39 (3) 
—T +— —}———. = | 
-481938 CAPACITOR, fixed: 7/15/43 RE13A488 16-C-42725 - 3805 
paper dielectric; 10,000 mmf plus 10 minus 36; 6000 {REKBA139 
vdew; HS metal can; case 2 1/2" 1g x 1 3/16" wi x 
21/4" nh; o11 impr and filled; two por ine screw 
type term 11/4" h, located on top, spaced 1 1/8” 
c¢ to c; no int gnd connections; strap mtg not 
supplied, 
Eee noes 
a | 
-481938-10 CAPACITOR, fixed: 7/15/43 REL3A488 16-C-42746-3805 }NL6-C-11004-75 ca =| 26¥560-2 CG | K-52353-6rev3 | Sa 
NT-481938 w/10,0CO mmf p/m 104. RE4BA139 
m 
-481939 CAPACITOR, fixed: 7/15/43 RE4BAL73 16-C~49936-5966 CG = /26F561 
paper dielectric; 4 mfa plus 10 minus 3%; 600 vdew; {|RE13A488 
HS motal can; 2 1/2" 1g x 1 3/16" wa x 3.1/2" h; ofl 
impr and filled; two screw type term 11/8" bh on 
bottam, spaced 11/8" c to c on por pillers; no int 
gnd connections; one mtg bkt on ea side ea w/two 
0.213" diem holes 0.406".x 31/8" c toc. 
r + 
-481939-10 CAPACITOR, fixed: 7/15/43 REUBALT3 16-C-49957-5951 | N16-C-11553 3DB't-130 ca | 26F561 CG = [K-353757-13rev5 
NT-482939 w/t mfd p/m 10%. IRE13A488 4 
4 
+ 
L de cl 
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NAVY TYPE 
DESIGNATION 


NAME AND DESCRIPTION 


NAVY OWS 
OR SPEC NO 


JAN NO 


STANDARD NAVY 
STOCK NO 


SIGNAL CORPS. 


sTOCK NO 


MANUFACTURER'S | Con 
PART NUMBER |rracton 


CONTRACTOR'S 


owe 


OR PART NO 


EQUIPMEN 
USED ‘IN 


= 


-4B29k0 


CAPACITOR, fixed: 7/15/43 
paper dielectric; 4 mf plus 10 minus 3%; 600 ydew; 
HS metal can; case 4 17/32" h x 2 9/5" 1g x 1 3/16" 
wd o/a;oil impr and filled; two solder lug term 5/8" 
Ih locateé@ on top, spaced 1 1/8" c to c; ne int gnd 


connections; bkt mtg not supplied. 


{ 


RELBALLO 
RE13A488 


16-C-49936-6486 | 
if 


L 


26F521 


-482940-10 


CAPACIT@R, fixed: 7/15/43 
NT-481940 w/k mf p/m 10%. 


RELBALLO 
RELZAYBS 


16-0-49957-6495 


NiG-C-11556-1 


26F521 


CG 


K-437308-2rev4 


-482.94) 


CAPACITOR, fixed: 1/15/83 
paper dielectric; 100,000 mmf; 600® vdew; HS metal 
can; case 3 3/k" lg x 1 3/4" wd x 3 1/K" hj ofl impr 


and filled; one ina screw type term 2 1/16" h and one 


ins solder lug term 7/16" h on tep, apaced 2" c te c; 


no int gnd connections. 


+ 
REKBALB7 


REL BALSE 


-482941-10 


CAPACITOR, fixed: 1/35/43 
NT-481942 w/100,000 mmf p/m 10%. 


RPABAIS? 


RE13 A488 


16-C -45786-42n5 


N16-RC-13891 


25F509-2 


K-kTIGUB= 2 


-h81gha 


CAPACITOR, fixed: 7/15/43 
electrolytic; 10 mf; 50 vdew; working temp range minus 
32°C to plus 70°C; case 1 13/16" ig x 1"wa x 13/16"h; 
HS metal can; two solder lug term w/ins, term 3/16" 
h spaced 1" c to c, term located on aide of can; 


term ine from can; two mtg ft on bottom, 3/16" diam 
hole in ea, on 2 1/8" mtg/c. 


RELZASH9 
RESGA321 


16-C-19558-9701 


NL6-RC-120h6 


IN16-C -9666-17-1 


CSL 


DxXD5010 


jcc 


oe iene 


K-35J601-4rev6 


-482943 


CAPACIT@R, fixed: 7/15/43 
electrelytic; 40 mf; 350 vécw; working temp range 
minus 32°C to plus 65°C; case 2" 1g x 2" wd x 1 1/8" 


h,located. on side of can;neg term gnd int;two mtg 


hj HS metal can; ene selder lug term w/ine term 9/16" 
! 


i 


REL3ZADKO 
REAGAZLI 


16-C-19917-3576 


N16-C-9685-18-5 


DXD-4O350 


OG 


nae 
K-355601-7rev6 


“HBL QUE 


feet on bottem,3/16" diam hole in ea,on 2 3/8" mig/c. 
CAPACITOR, FIXED: T/sp3 
ceramic dielectric; 150 mmf; neg temp ceef S@ (tol 
plus 30 minus 90) mmf/nfd/°C; 500 vdcw; case dimen 
10.86" max le x @.25" max diam; 2 radial wire leads; 


unineulated; add suffix indicating capacity telerance 


fin per cent. 


——. 


4 


-4B1944-5 


CAPACITOR, fixed: 7/15/83 
NT-481g944 w/15@ mf p/m 5p. 


16-C-27394 -5835 


N26-C-8260-3 


CBR 


ce 


K-340238-2163 


reve 


7 
| 
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SHEET 46-645 


F — ; : 
pees NAME AND DESCRIPTION decree | aaa nee Rare a | tc nae I| Greer nal  eeese ner (arcs | MANE AGran ailcee |-eehnaeraes Oe. | EGU 
“i895 ICAPACTTOR, F'DCED: 7/15/43 
ceramic dielectric; 100 mmf; neg temp coef 220 (tel 
p/m 33) mmf/mfa/*C; 500 vacw; case dimen 0.86" lg x 
.O5" diem; 2 radial wire leads; uninsulated; add 
suffix indicating capacity tolerance in per cent. 
-461945-5 CAPACITOR, fixed: T5783 16-C-17075-5535 | N16-C-8235-1 CBN Ic co K-345238-4159 
481945 7/100 mm? p/m 5h. | rev0 
-481946 CAPACITOR, variable: 7/15/43 JAN-C-81 |CV12A620 16-C-64188-7301 |N16-RC-14634 CBN |823-AZ ce K-449534-7rev1 | S@ (4) 
ceramic; rotary type, single sect; 12 to 62 mmf; 500 
vdew; zero temp coef; 1 7/32” 1g x 15/16" wa x 
45/64" h; solder lug term; two mtg holes in base 
tapped for #4-4O thd mach screw 3/16" deep on 0.656". 
mtg/c; scdr slot adj; steatite base. 
ay i 
-481947 CAPACITOR. fixed: 1/16/43 EY BALL 3 cp fir COL {909 3101 10 reve 
CANCELLED: for replacement use NT-48643. E13A389 
+481948 CAPACITOR, fixed: 7/16/43 REBALL3 
mica; 240 mmf; 500 vdcw; case 53/64" 1g x 53/64" wa |JAN-C-5 
x 9/32" d max; molded bakelite case; two axial wire 
leads. 
ix 
— 4 
-481948-D5 CAPACITOR, fixed: 7/16/43 REKGA143 (CM3OD2K1S 16-C~29449-8894 | N16-c-9973-24 cD 1k sq(2) 
NT-481948 w/2ho mmf p/m 5%: temp coef ltr D. JAN-~C-5 
-481949 CAPACITOR, fixed: T6/43 REGBA1L3 
mica; 390 mmf; 500 vdew; case 53/64" 1g x 53/64" wad jgAN-c-5 
x 9/32" d max; molded bakelite case; two axial wire 
leads. 
-481949- CAPACITOR, fixed: 
B1gk9-D5 » fixe Th6/43 REGAL43 |CM30D391T 16-C-29898-3694 | N16-C-10004-2h cp lar 5a(2) 
NT-481949 w/390 mm? p/m 5%; temp coef ltr D. JAN-C~5 
-481950 CAPACITOR, fixed: 7/16/43 RELBALL3 cp IR sQ (2) 
CANCELLED: use NT-481155. 16cho 
-481950-B10 CAPACITOR, FIXED: 12/28/47 RE13A389 16-C-30668-3764 cs. | mw CBUL | ES-13322 NK-5 
Navy Type 481950 w/750 mmf p/m 1@2; temp coef 
letter B. 
| | 
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r 5 FACTURER'S Con. CONTRACTOR'S DWG EQUIPMENT 
DESIGNATION, NAME AND DESCRIFTION ret No | JAN NO ee ook: fo Stock 0 stock bes | eb er” [rae MPART NUMBER |reacron OR PART NO | USED IN 
e ond 
|. re 
j { ! 
+481951 CAPACITOR, fixed: 7/20/43 REL3ANBS 16-C-42721-5591 i ieee K-86092-503 } } 
paper dielectric; 10,000 mr plue 10 minus 3%; 150@ | RELSA321 i | \ 
vdcw; HG metal can; case 1 i/é" 1g x 23/32" diam; | i | | I 
mineral of] impr; two axlai term etud 9/32" lg ea | } | 
1 t 
w/11/64" 1g ine and soldered radial term 13/16" 1g; | i | 
no int gnd connections; wrap around mtg strap. : + 
~481951-10 CAPACITOR, fixed: 7/20/%3 REL3AKB8 | 16-c-42742-5591 | NLO-RC-13591 j ORV | M-86092-503eub7 | ME-11 
4 z 4.6 -3re vi = 
NT-481951 w/10,000 amr p/m 10%. REYSA3Z21 cc | K-7890046-3revi | MK-26 
i Mod 3( 3) 
1 MK-26Moal (3 i i, SKE NOTE 
= j NOTE: MK 26Modk{ 3). e 7 . ener a rceser rte BEAD a a | im 1 = SEE i 
: ~s1, | DEDT- as tes 8G 
481952 CAPACITOR, fixed: 7/23/43 |RELIADAg 16-C-19558-9761 -In16-c-9668-3 SDBLO-'5 POS}; | Dap Ts DO10. OE | Kevsg ea oneyas 1 Se 
electrolytic type; 10 mf; 50 vdew; working temp range|REK3A315 | cD 
minus 32°C to piue B0%C; case 1 13/16" lg x 1" wd x | i 
7/8" nh; BS metel can; two solder lug term on top | H | | 
apaced 1" ¢ to c; both term ina from can; two mtg ft | ' 
on bottom, 3/16" diam hole tn ea, on 2 1/6" mtg/c. ! | _} : 
~481953 } CAPACITOR, fixed: 7/29/83 RELZAL8S 16-C-53384-2080 | SL 2EDMRTWO--5 
paper dielectric; two. sect; 500,000 mmf plus 10 minua| RE¥8A123 CAH | 630P-.5-.5 i 
3% ea eect; 600 vdcw es sect, HS metal can; case 2" | 4 CD | DIRT-6055 | 
dg x 13/4" wa x 7/8" b ofa; oll impr and filled; | | i 
i 
three solder lug term 3/8" h on top, spaced 1/2" 
c to c; ne int gnd connections; two mtg ft 3/8" wa 
flush w/eottom, w/ 3/16" diem mtg holes spaced 
2 3/8" c toc, i i | 
3/ 0 ¢ 7 ae + 
~481953-15 CAPACITOR, fixed: 7/29/43 RE13A488 16-C-53683-4758 30A500-70.6 | CSL OXDMRTWO-.5-15 [CW | ESA-682063-10 | MK-12 
Nr-481953 w/500,0@0 ame p/m 15% ea eect. REYBA128 3DA500-140.6 [CAW | 630T-.5-.5 teed 
cD DYRT~6055 
4 + 
tt — + + —f- 
-481953-20 CAPACITOR, fixed: 1/29/43 RE13A488 16-C-53711-6525 | N16-RC-3.4202 39A500-70 CSL | CXDMRTW6- 5-20 | cw ESO-68206 3-33 MK-12(2) 
NT-481953 w/500,000 umf p/m 20% ea sect. RE48A128 CAW | 630T-.5-.5 MK-12 
cD | DYRT-6055 Modl (2) 
ff fs | ‘| 
-481954 CAPACITOR, fixed: 7/29/43 RELEAL63 i 
: IREL3AKE8 
paper dielectric; 10@,000 mmf plus 10 minus 3%; 600 | 
vdew; HS metal can w/ins tube; case 1 i1/16" lg x | 1 | i 
11/16" diam; mineral oil impr and filled; two axial | | 
jae leade; no int gnd connection. At = ba ne me i a T 
7 _ ae te hs 
_ - ms " zs Picot ae (eRe, class rete ties enero See ee 
| i —) t 
| i |—- 
— — t | 
f I ie af —4 
4 
i ‘ peat Des i 3 
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een MAME AND DESCRIPTION ce ee nai. ine cre. | SERN AVE eae || catcte tas | MENSRUCRET™ [veer | NONMeMTunRnS | cesee | ewmnic iors ane eaulauater 
-481954-10 CAPACITOR, fixed: 7/29/43 REL8A163 16-C-45777-2605 | N16-C-11309-36 | R16-C-10635-1d 3DA100-383 CBY | AG cw BA~10055-30iaa3 | AN/TPS- 
NT-481954 w/100,000 mmf p/m 10%; same ae NT-481570 | RE13A488 CMA } TP-418 CZH | 300-104rev0 1B(7) 
except emaller in body size. CSL | XTIMW6-0.1 CBV |A7632 MK-12 
L l 2 CAW {| 689MK 
~481954-20 CAPACITOR, fixed: 7/29/43 RELBA163 16-C-45807-7150 3DA100-26.2 |CBV |AG cmx |B-250104-1 DAB 
NP-481954 w/100,000 mmf p/m 20%. RE13A468 CMA | TP-h18 CW | BA-10055-230 RCT 
CSL | Px-2hB RCU 
CSF | XT1MW6-0.1 RCU-1 
CAW | 689MX MK-12(2) 
CBV }A7632 
an 
-481955 CAPACITOR, fixed: 7/29/43 13A488 ‘i 
paper dielectric; 20,000 mmf plus 10 minus 3%; 2000 IRE4BA163 
vdew; HS metal can; case 2 3/16" lg x 13/16" diam; 
mineral oil impr and filled; two axial wire leads; 
no int gnd connection. 
5 a as aa — Tr 
-481955-10 CAPACITOR, fixed: 1/29/43 REKGA163 sé-e-s327-3 | N16-RC-13670 CSL | xTIMW20-0.02 |CW | BA-10055-831se85 | MK-12 
NT-481955 w/20,@0®@ mmf p/m 106; same as NT-482ck9 RE13A468 
except for use of ine tube. 
! a 
-481956 CAPACITOR, fixed: 7/29/43 eee 
paper dielectric; 250,000 mf plus 10 minus 3%; 600 4BA163 
vdew; HS metal can w/ins tube; case 2 1/8" 1g x 
13/16" diam; mineral oil impr and filled; one axial 
Wire lead; one end gnd to can. FE a ka ae SI Nc a RD a | 
hae al 
-481956-20 CAPACITOR, fixed: 7/29/43 RELBA163 16-C-46377-8253 3DA250-110 CSL |XTMW6-0.25 cw BA-10055-331 MK-12 
NT-481956 w/250,000 mmf p/m 20%. RE13A468 isa 
481957 CAPACITOR, fixed: 1/29/43 RELGA2B4 16-C-8603-3958 | N16-C-11434-21 TIL-20010 
paper dielectric; 1 mf plue 10 minue 3%; 2000 vdcw; RE13A488 
HS metal cen; case 3 3/8" h x 2 1/2" wd x 1 3/16" thks 
oil impr and filled; two etud and nut term on por 
pillare 1 1/4" bh x 11/8" c to c on top; no int gnd 
connections; two removable "L" type mtg bkt ea with 
3/16" diam holes 3" c to c. 
-481957-10 CAPACITOR, fixed: 7/29/43 RELBA2B4 16-C -48B824-3958 3DB1. 2009 cD TJL-20010 CW | ESA-682057-39 MK-12 
NT-481957 w/1.0 mf p/m 10%. RE13A488 ie06 
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NAVY TYP ER" : rs T 
otstonaTio MAME AND OESCRIPTION awirec’na | van no | TANG? | Se 
431958 CAPACITOR, fixed: 7/29/43 
ceramic dielectric; 7 mmf; zero temp coef (+01 p/m ' 
30) mm/mra/PC; 500 vdew; case 7/16" lg « 7/32" ai m; { 
laxial wire leads; ceramic ina; add suffix Indicating 
1 capacity tolerance in per cent. 
oes t 7 4 4 
-481958-7 CA ACITOR, fixed: t/e9/h3 16-C-15755-8073 |N16-RC-12730 CER | NPOK7p/m.5 cw | BA-10062-251886 | MK-12 
NT-481958 w/7 mmf p/m 0.5 mmf, | + cBy | 932 MK-12 Mad] 
~481959 CAPACITOR, fixed: 7/29/43 T 
ceramic diolectric; 100 umf; neg temp coef 750 (tol 
p/m 112.5) mmf/uta/°C; 500 vdew; case 0.812" ig x 1 \ 
0.25" OB; axial wire leads; ceraMic ins; add suffix 
indicating capacity tolerance in per cent. 
Tt _ t % 
-481959-5 CAPACITOR, fixed: 1/29/43 16-C-17076-9936 lwié-ne-8225-3 jCER |N750L100p/m5 | CH2_- | CO-696rev0 BL 
NP-481959 w/100 mmf p/m 9p. 4 bi6-no-8035-50 { 
= a 
-481959-10 CA ACITOR, fixed: 7/29/43 j16-C-17086-5436 |"16-c-8235-501 339100-65 CER |N750L100p/ml0 |CFN | 300442-Brevk M-12 (14) 
NP-481959 w/100 mmf p/m 10%. CHZ 008541 RD-2 (2) 
CHY | CO-7171600 BM (4) 
CFF }2/0-157 BM-1 (4) 
cup |4c3 BM-2 (1+) 
cw BA-10062-261a86 |BN-1 (9) 
cay = |T-7610944-14 BN-2 (9) 
CAY |T-7610947-29 Be (2) 
CAY | 'T-7610935-2 BO-1 (2) 
NOTF: QBG; QBG-1; GR (5); SR-5 (5); YJ-2 (&%); MK-12 Mlod 1 (24). } SEE NOTE 
pes becca 
é : 7 fr 
- 461960 CAPACITOR, fixed: 1/23/43 
ceramic dielectric; 7.2 mmf; pos temp coef 120 (tol 
p/m 30) mmr/mra/*C; 500 vacw; case 7/16" lg x 7/32" { 
diam; axial wire leads; ceramic ing; add suffix 
indicating capacity tolerance in per cent. 
a + 
-481960-3 1/2 |CAPACTTOR, fixed: 7/29/43 16-C-15782-2907 | N16-C-B081 CER | P120K-7.3p/m.25, OW | BA-10062-271806 | MK~12 (3) 
NT-461960 w/ 7.3 mmf p/m 0.25 umf. MK-~12 
LL Mod 1 (3) 
— oa 4 oan ee 2 = co at as a | 
—~ =| =a + 
4 ft + | 
E i ik : | 
2 ~ SHEET 18-248 
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NAVY ‘TYPE 
DESIGNATION 


NAME AND DESCRIPTION 


NAVY DWG 
OR SPEC NO 


STANDARD NAVY [ ESO 


JAN: ONG. STOCK NO stock NO 


Aso 
STOCK NO 


SIGNAL CORPS 
STOCK NO 


MFGR 


MANUFACTURER'S. 
PART NUMBER 


Con. 
TRACTOR 


CONTRACTOR'S DWG 
OR PART NO 


+ 
| EourrpMeENT 


USED IN 


~481961 


CAPACITOR, variable: 7/29/43 
air; plate meshing type single sect; 4.5 to 23 mmf; 
SLC; 0.030" air gap; 1 1/8" 1g x 15/16" wa x 1 7/32" 
h shaft assembled w/aplit bushing end locking nut 


shaft 3/16" diam extending 1/8" 1g bushing 3/8" diem 
x 5/8" 1g; acdr adj; twelve silver pl wrass plates; 


360 deg rotation; ceremic ins; post term for stator 
extending in front of base 7/16" lug term for rotor 
extending in front of base 7/16"; two 3/32" lg x 


0.112"-L0 thd mtg studs on 21/32" mtg/c 31/64" trom 


top. 


16-C-58836-5843 | N16-RC-14583 


CHC 
cec 


APC-25 modified) 
790-AT 


Cw 
cw 


ESO -695225-7isa5) MK-12 


ESA-682070-10 


teak. 


MK-22 
Mod 1 (3) 


-14,81962 


CAPACITOR, veriable: 7/29/43 
air; plate meshing type single sect; 7-5 to 99 mf; 


SLC; 0.015" air gap; 1 29/32" 1g x 15/16" wa x 
1 7/32" h shaft assembled. w/buehing and. locking nut, 


shaft 3/16" diam extending 1/8"1g, bushing 3/8" 
diem x 5/8" 1g; scdr adj; twenty-seven silver pl 


brass plates; 360 deg rotation; ceramic ina; post 


term for stator extending in front of base 7/16", lug 
term for rotor extending in front of base 7/16" two 
3/32" 1g x 0.112"-h0 thd mtg etude on 21/32" mtg/c 


31/64" from top. 


16-C-60528-2650 }N16-RC-14618 


Cac 
coc 


APC-100modifie a 
808-aT 


cw 


ES0-695225-8 
iesc5 

ESA-682070-11 
iss2k 


-481963 


CAPACITOR, fixed: 8/2/43 

paper dielectric; rated 0.01 mfd, plus 60 minus 20%; 
400 vdew; HS molded brown bakelite case; case dimen 
1 5/32" lg x 5/8" wa x 1/4" thk; of] impr; two axial 


wire lead term, ea 1 1/4" 1g; no int gnd connections; 
mtd by term. 


RE13A488 
RELBALO+ 


16-C-42778-7200 


CMR 


E-97670-5.aub 2 


MK-12 
MK-12 
Mod 1 (2) 


-+___.-__-| 


sp-4 


-48.1964 


CAPACITOR, fixed: 8/6/43 
ceramic dielectric; 90 mf; neg temp coef 750 (tol 
p/m 60) mmf/mf/°C; 509 vdew; stud 19/32” 1g x 9/32" 
diam o/a; 0.112"-koNC2 thd x 1/8" lg on one end of 
stud and bushing 0.281"-48NS2 thd x 3/16" 1g on 


lother end for term and mtg; unineulated; add. suffix 
indicating capacity tolerance in per cent. 


, 


$_ 


— 


-481964-33 


CAPACITOR , fixed: 8/6/"3 
INT-481964 w/90 mmf p/m 33%. 


INOTE: MK-12 Mod 1 (19). 


16-C-16997-1500 jni6-c-8207-1 


22 


D-162582 
D-168683 


222 


ESA-654294 tas2 


MK~12 (23) 


BA-108714-1 isel| AN/TPS- 


ESL-637653 


1B (6) 
SEE NOTE 
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NAVY TYPE 
DESIGNATION 


NAME AND DESCRIPTION 


NAVY DWG 5 
OR SPEC NO AN: ONO 


STANDARD NAVY 
STOCK NO 


aso 
STOCK NO 


SIGNAL CoRPS 
STOCK NO 


MFGR 


MANUFACTURER'S 
PART NUMGER 


Com } COHTRACTOR'S OWG 
TRACTOR OR PART NO 


EQUIPMENT 
USEO IN 


~481965 


481965-7 


CAPACITOR, fixed: 8/6/43 
paper dielectric; 250 mmf plus 10 minue 3%; 25,000 


vdew; HS metal can; case 4 5/32" wa x % 7/32" a x 

6 1/2" h; mineral of] impr and filled; twe term, 

one w/por ing and stud term 5 1/8" h, one ine eolder 
lug term 29/32" h; no int gnd connections; two fl mtg 
kt ea w/twe holes 0.227” diam on 1 7/8" x 4 29/64" 


mtg/c. 


REL3A488 
REUSA329 


16-C-39537-3462 


D-16%294 


CAPACITOR, fixed: 8/6/43 
JRT-461965 w/250 maf p/m 7h. 


REL3ZAN83 


| 16-C-39537-3410 


N16-C-1075-1 


D~1L6K294 


cW | ESA-652754 1693 


~481966 


CAPACITOR, variable: 7/29/43 
lair; plate meshing type single sect; 2 to 1 mf; SLC 


0.030" air gap; 23/32" lg x 1 13/32" wa x 35/16" h 
shaft assembled in collar w/bushing 1/4" diam x 3/8" 


le bushing 5/8" 1g x 3/8"-32 thd; scar adj; three 
plates; 36@ deg rotation tn either direction; lug 
term; single hole mtg by 3/8" diam mt® bushing. 


REAOAZ29 


t 
16-C-58243-2627 


RA-1803-1 


CFT |RA-1403-1 teac 


~h81967 


CAPACITOR, fixed: 8/6/43 
paper dielectric; 4 mf plus 10 minus 34; 6@U vdcw; 
HS metal can; case 1 1/2” diam x 4 1/4" h; ofl filled; 


one rivet lug term, located on bottom; int gnd; 


bushing mtg, 3/4"-16 thd x 15/32" 1g w/hex nut. 


REL3A488 
REABA330 


16-C-49937-4127 


CIE 


X-659 


CIE 


IM-1k thru 
IM-17 


-481968 


vdcw; HS metal can; i" d x 1 1/2" wa x 2 5/8" h; ofl 
filled; two ins hooked wire term 5/8" h x 45/64" 


c toc, hook 1/8" diam, located on bottem; no int gnd 
connections; two mtg ft ea w/ 3/16" x 13/32" slot 


CAPACITOR, fixed: 8/7/43 IRELZAL88 
jpaper dielectric; 1@,00@ mf plus 10 minus 3%; 1500 [RE48A331 


I6-C-42721-5932 


\"y81968 -10 


2 1/32" c toc. 
CAPACITOR, fixed: 8/7/43 REL3A488 
NT-461968 w/i0,00c mmr p/m 10p. REG A331 


a 


16-0-42742-5947 


N16-RC-13590 


D-163904 
D-164763 


Cw ES0-649.:47 Laa6 


cd | BA-1027131861 


MK-12 (2) 
MK-12 
Mod 1 (2) 


ne 


— 
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NAVY OWG STANDARD NAVY Eu © ASO Pp MANUFACTURER'S CON. CONTRACTOR'S DWG EQuiPMENT 
[ DESNONATION { NAME AND: -DESCRIETION OR SPEC NO JAN. NO STOCK NO STOCK NO STOCK NO SIgTocK (NO |MFGR “pant NUMBER |raactos| “OR PART NO USED IN 
-4.81969 CAPACITOR, fixed: 8/17/43 REL3ZA488 16-0-46326-1063 
paper dielectric; 250,000 mmf plus lo minue 34; 600 |RE48A325 
vdcw; HS metal can; case 11/16" 4 x 1 5/16" wd x 
111/16" h; mineral oii filled and impr; two rivet 
lug term, located on top; no int gnd connections; 
channel mtg bkt w/ 5/32 "x 3/8" slot in ea end; 
slote 1 15/16" c to c; similar to NT-481853 except 
for narrower fl wd and longer term. 
“TB1969~10 CAPACITOR, fixed: BIITIRS RE13A488 16-0-46347-1083 33KA250-73 CSL | XKMRBWO-.25 CW | BA-10071-102 ME-12 
Ie INT-481969 w/250,000 mmf p/m 10%. RENBA325 zs fos i883 
481969 -20 CAPACITOR, fixed: 8/17/43, RELZ3A488 16-C-46377-6186 |N16-C-11341-69 3DA250-188 CSL | XEMRW6~.25 cw | Ba-10071-104 ME-12 (4) 
NT-481969 w/250,000 mmf p/m 20%. REKGA325 cD CW | BA-10071-577 MK-12 
CAW Mod 1 (4) 
OSsF 
crD 
CGF 


“Ammen CGM aT a Carl EE TE 
2 CAPACITOR, fixed: 8/16/43 feE48a233 
< mica; 825 mmf; 500 vdcw; case 11/16" 1g x 15/32" wd éCuO 
& x 7/32" thkj molded bakelite case; two arial wire 
= leada, 
n Re | aa 
-481970-21 CAPACITOR, fixed: 8/16/43 RELBA233 16-C-30762-8500 {N16-C-10075- Cp) es Ca | M-TK69691-60reve| MK-26Mod 3 
2 nr-481970 w/825 mf p/m 1%, temp coef ltr E. 16cho crw |Esc ory | x-885"77-13 (2) 
=) NOTE: K-26 Mod 4 (2). SEE NOTE 
4 -481971 CAPACITOR, fixed: 8/16/43 REuBA233 
> mica; 625 mmf; 500 vdcew; case 1 1/16" 1g x 15/32" wa liécho 
Ww x 7/32" thk; molded bakelite case; two axial wire 
leade. 
[veig7i-m1 ~“(capaciron, fixed: 8/16/43 16Ch0 =p 1626-30393-5010 |¥16-C-10055 CRW | BSC CG | M-7469691-6irewe| ME-26 Moa3 
NT-481971 w/625 mmf p/m 14; temp coef tr E. RE4BA233 {ep | eR CRV_ | K-885477-7 ME-26 Moa 
-481972 CAPACITOR, fixed: 8/16/43 fREWBA233 : 
mica; 3,550 mmf; 500 vicw; case 1 1/16" 1g x 15/32" hécho 
wa x 7/32" tbk; molded bakelite case; two axial wire 
leads. | | 
-481972-D1. |cAPACTTOR, fixed: 8/16/43 16ch0 |16-c-32342-7197 | {cD [eR ce 
NT-481972 w/3,550 mmf p/m if; temp coef ltr D. RELGAC33 i | |.ceW | BSC 


M-7469691-62reva| MK-26 
| 
| 
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r 


NAVY TYPE 
DESIGNATION 


NAME AND DESCRIPTION 


NAVY DWG 
OR SPEC NO 


JAN 


NO 


STOCK NO 


STANDARD NAVY } 


eS oO 
STOCK NO 


SIGNAL CORPS 
sTOCK NO 


MANUFACTURER'S 
PART NUMBER 


con. | CONTRACTOR'S DWG 
TRACTOR OR PART KO 


EQUIPMENT 


USED IN 


-481973 


CAPACITOR, variable: 8/37/43 
air; plate meshing type single sect; 4 to 23 mmc; SIC. 
@.015" air gap; 29/32" 1g x 15/16" wd x 1 7/32" bh 
shaft assembled w/collar and nut 9/32" diam x 5/16" 


lg o/a; acdr adj; seven silver pl brass plates; 300 
deg rotation; ceramic ine; post term for stator, lug 
term for rotor en RH side; two 3/32" lg x 0.110"-L0 


thd mtg studs on 21/32" mtg/c 31/ek" from top; slot 
in nut filled w/red to in@icate platee fully engaged. 


Le--58936-5306 


N26-C~22332 


APC-25modified 


1TTh-aT 


CW ESA -682070-6 


cw B-409800-83 
CHZ CV-1017-1 iss A 


iesek | SV-1 (3) 


FSA (2) | 


MK-12 
MK-12 Moal| 


CAPACITOR, fixed: : 8/18/43 

ceramic dielectric; 5 mmf; neg temp coef 330 (tol 

p/m 49.5) wmf/mfa/*c; 500 vdew; case 7/16" 1g x 
7/32" diam; axial wire leads; ceramic ins; add suffix 


indicating capacity tolerance in per cent. 


481974-20 


CAPACITOR, fixed: BB 3 


tiés6215636-1088 


1316-6007-4-1 


CER 


N330K5p/mi 


CW | BA-10062-11 
iee5 


ME-22 (2) 


481975 


Dhaeeaere w/S maf p/m 1 mmf. 


CAPACITOR, fixed: 8/18/43 
ceramic dielectric; 5@ mmf; neg temp coef 330 (tol 
p/n 4g.5) mmf/mid/°c; case 1.328" 1g x 0.34" OD; 


axial wire leads; ceramic ins; add suffix indicating 
capacity tolerance in per cent. 


-481975-5 


CAPACITOR, fixed: 8/18/43 
NT-481975 w/5@ amf p/m 56 


[ié-6-16564-1082 TH6-RC-11796 


N16-C-0144-2 


7 


Rh [NS3GMSOp 7eB.5 


~481975-10 


CAPACITOR, fixed: A7LB7E3 
NT-481975 w/50 mmf p/m 10%. 


16-0 -16973-5982 


3D905-95 


“TH33OM5Op 75 Gw | BA-10062-131685 


ee 


MK- 22, 


~4819T@ 


CAPACITOR, fixed: 8/18/43 


ceramic dielectric; 3.3 mm?; neg temp coef 47@ (to? 


diam; axial wire leads; ceramic ins; add cuffix 


indicating capacity tclerance in per cent. 


p/m 70.5) mmt/me/*C; 50 vdew; case 7/16" le x 7/32" 


fe 


+ 


+ 


{.. 


-4e1976-6 


[capacrror, fixed: 8/38/13 
NT-481976 w/3.3 mmf p/m @.2 mmf. 


16-C-15557-6425 


\ 
}Nie-C-6065 


3D9003A3-2 


CER 


WE7OK3. 3p /m.2 


Cw | BA-10060-28T05 | mee 


ME-16 


MK-16 
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NAVY DWG os i ‘a 
ee NAME AND. DESCRIPTION deneie ne: | AAN egos. | PTANBERS ANT | REE Bios |b get cas | PERSE UP RETe! | meen |Mammeerummaris’| See | contnacrons ave “aa 
b— 
-481977 CAPACITOR, fixed: 8/20/43 REKBA332 
mica; 1600 mmf; 200 vdew; case 1 1/4" 1g x 27/32" wa fLécko 
x 9/32" thk; molded bakelite case; two wire leads. 
ait et 4 
-481977-D1 CAPACITOR, fixed: 8/20/43 RE4BA332 16-¢- 31606-9210 cw | D-162364 cw | ESx-657803-29 | QuB (4) 
NT-481977 w/1600 mmf p/m 1%; temp coef ltr D. 16C40 CW | ESA-6453051888 
cw ESA-654175 
ee 
-481977-D2 CAPACITOR, fixed: 8/20/43 RE48A332 16-C-31607-7628 | N16-C-10201 cw D-162384 cw ESX-638981-16 Qar (4) 
NT-481977 w/1,600 mmf p/m Of; temp coef 1tr D. 16ch4o CW | ESx-649368-16 |Qua (4) 
-481978 CAPACITOR, fixed: 8/20/43 az4Bn300 
mica; 69.4 mmf; 500 vdew; case 3/4" 1g x 9/16" wa x hécko 
9/32" thk; molded bakelite case; two wire leads. 
-481978-B20 CAPAC TOR, fixed: 8/20/43 IRE48A 300 116-C-28042-9415 |N16-C-9860 r 
-481978 w/69.4 mmf p/m 20%; temp ceef ltr B. écho 
-481978-D1 CAPACITOR, fixed: 8/20/43 RE4BA300 16-C-28042-6250 CW | D-163270 cw | ESx-638975-14 Qar 
NT-481978 w/69.4 mmf p/m 1%; temp coef ltr D. 16c4o cw ESX~654024~24 QUA 
cw ESX-657808 QUB 
CW ESA-645305ie63 
-481979 CAPACITOR, fixed: 8/20/43 RE48A333 cw | D- 163104 cw | ESA-645e92iee1 | Qar 
CANCELIED: same as NT-481900. 16cho 
FARA a a ee ee te 
-481980 CAPACITOR, fixed: 8/20/43 RE48A212 16-C-43856-1624 |N16-C-11112 cw D- 163105 cw ESA-645292i 661 
paper dielectric; 40,000 mmf plus 10 minus 3%; 600 RE13A488 { 
vdew; HS metal can; case 3 13/32" hx 11/2" wd x 
37/64" thk; mineral oil impr and filled; two hooked 
wire term 1 1/16" c to c on top ctr line; no int gnd 
connections; one #8-32 thd mtg stud in top ctr. 
pa ee | —~ 
-481980-3 CAPACITOR, fixed: 8/20/43 IREYSAZ12 16-C-43826-1240 CW | D- 163105 CW | ESR-636975-11 | epF 
NT-481980 w/40,000 maf p/m 3%. REL3A488 CW | ESA-645292ise1 | Qua 
cw ESK-654024-21 
-481980-10 CAPACITOR, fixed: 8/20/43 REKBALIO 16-C-43877-1634 |N16-C-11119 3DALO-12.3 cw | D- 163105 CW | ESA-6452921881 
NT-461980 w/40.000 mmf p/m 10%. RE13A488 
| ~ 
t 
L. cs 224} 
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BESeNAcion NAME AND DESCRIPTION il DWG JAN NO STANDARD NAVY —eso AS Oo SIGNAL CORPS MANUFACTURER'S Con. CONTRACTOR'S DWG EQUIPMENT 
SPEC NO STOCK NO STOCK NO STOCK NO stock no) |MFSR {part NUMBER |rmactor OR PART NO USEO IN 
i [ T, Tv = 
~481981 CAPACITOR, fixed: 8/20/43 REi3A488 | 16-c-46892-8210 | 
paper dielectric; 400,000 mm? plua 10 minus 3%; 400 |epysarzu | ' | : | 
vdew; BS metal can; case 1" d x 11/2" wd x 3 1/2" h; 
oil impr and filled; twe rubber and neeprene ina | 
w/nooked wire term 15/16" h x 1" c to c, located on ' } | 
bettom of case; ne int gd connections; two mtg etude | 
@.164".32 thd x 1/2" 1g,1 1/8" ¢ toc. | 
es | 
~481981-3 CAPACITOR, fixed: 8/20/43 | 16-c-46866-1120 cw D-163472 cw ESK~638981-14 QBF 
NT-481981 w/00,000 maf p/m 3%. cr ESK- 64926083) GSA 
| Cw ESA-645294 isa] 
[- 7 u 
~481981-10 CAPACITOR, fixed: 8/20/43 RE13A488 16-C-4.6913-8210, 
NT-481981 w/00,000 mmf p/m lO. REWBAZ34 | N 
-48 1982 CAPACITOR, fixed: 8/20/43 RELZAUBS if t 
paper dielectric; 10,000 mmf plus 10 minus 3%; 400 oeeia | H 
vdcew; HS metal can; case 0.937" ig x 1/2" dian; | i 
i 
mineral oil impr and filled; ene axial wire lead; neg 
i ! 
term gnd internally; tangential mtg etrap w/one 
0.154" diam hole 0.593" above ctr of capacitor. _ 
See —| 4. a 4a an —}—_ +} -_} -—-____|-_— 
~481982-10 CAPACITOR, fixed: 8/20/43 RE13A488 16-C-42733~-6102 cBV |A7682 CWQ | 46X367L080 Rar-3 (4) 
NT-481982 w/10,000 maf p/m 10f. RE4BA162 ; 
| Eee ec es een peas : eae) eee cats = — 
~481983 CAPACITOR, fixed: 8/20/43 E3488 | j 
Paper dielectric; 10000 mmf plus 10 minus 3%; 400 ph4BA162 
vdew; HS metal can; case 0.937" lg x 1/2" diam; 
mineral ofl impr and filled; one axial wire lead; | 
t f 
neg term gnd internally; tangential mtg strap wltwo 
_[0.154" diam holes 0.25" c toc. 4 L i Hl 
r. > — 1 
' .4819%3-10 CAPACITOR, Fixed: 8/20/83 RE13AU88 16-C-42733-6117 cay | A7685 cWQ |46x370 1es0 RAF-3 
NT-481983 +/10,0C0 mmf p/m 106. RE4BA1LE2 
-481984 CAPACITOR, fixed: 8/23/43 kes 3Ah88 ' 
paper dielectric; 10,000 mmf plus 10 minus 3%; 400 REUGA162 
vdcew; BS metal can; case 0.937" 1g x 1/2" diam; | 
mineral oil impr and filled; one axial wire lead; neg 
| 
term gnd internally; tangential mtg strap v/one 
0.154" diam hole 0.593" below ctr of capacitor. _l 
~481984-10 CAPACITOR, fixed: 8/23/83 RE13A488 16-C-42733-6112 cBy |A7684 cWQ | 46x3691 860 RBF-3 (3) 
N-481982 w/10,000 mmf p/m lop. RE4SA162 | 
= 
—+ | 
| [ 
L J aL. _L 
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NAVY TYPE NAVY DWG STANDARD NAVY so . 5 fs 
eee sn ai eal sro | san no [Ame | abc Bo | sibck Sve | MERE SRE™ [uron |ManurAcrunn® [ata] Omar yen’ | SESS” 
481985 CAPACITOR, fixed: 8/23/43 REMGA162 
paper dielectric; 10,000 mmf plus 10 minus 3%; 400 RE13A488 
vdew; HS metal can; case 0.937" lg x 1/2" diam; 
mineral oil impr and filled; one axial wire lead; 
neg term gnd internally; mtg strap at gnd end w/one 
0.154" diam hole 0.593" below ctr of capacitor. 
r | 
-481985-10 CAPACITOR, fixed: 8/23/43 RELGA162 16-C-42733-6107 3DA10-165 CBY | A7683 CWQ | 46x3681e80 RBF-3 (2) 


NT-481985 w/10,000 amf p/m 10f. 


CAPACITOR, fixed: 8/23/43 


RE13A488 
484163 


a 


RE 


STRICTED 


paper dielectric; 10,000 mmf plus 10 minus 3%; 400 REL3A488 
vdew; HS metal can; case 0.937" 1g x 0.5" diam; 
mineral oil impr and filled; two axial wire leads; 
one end gnd to can. 
—t 4 
-481986-10 CAPACITOR, fixed: 8/23/43 RELGA163 16-C-42733-6122 3DA10-165 cBy | A7617 CHQ | h6X355i0880 RBF-3 (6) 
NT-481986 w/10,000 mmf p/n 1@f. RE13A488 
= wr 
-481986-20 CAPACITOR, fixed: 8/23/43 RELGA163 16-C-42765-5032 CBY | A7617 
NT-481986 w/10,000 mmf p/m 20%. RE13A488 
~481987 CAPACITOR, fixed: 8/23/43 IMELEA163 
paper dielectric; 50,000 maf plus 10 minus 3%; 400 IRE13A488 ‘x 
vdcw; HS metal can; case 1 5/16" 1g x 9/16" diam; 
mineral oil impr and filled; no int gnd connection. 
4 
-481987-10 CAPACITOR, fixed: 8/23/43 RE“8A163 16-C-44.253~7469 3DA50-61 cBv |A7615 cwQ | 46x3531880 RBF-3 (4) 
NT-481987 w/50,000 mmf p/m 10%. RE13A488 CBV j A8143-BE CHC | 23921-4rev2 Sx (4) 
-481988 CAPACITOR, fixed: 8/23/43 RE13A488 16-C-46132-8582 | N16-C-11340-15 CBV {A7606 RBF-3 
paper dielectric; 200,000 mf plus 10 minus 34; 400 IRELBA129 
vdew; HS metal can; case 1 19/32" lg x 25/32" wa x 
3/4" nh; o12 impr and filled; one solder lug term 
1/2" h on side of case; int gna; two mtg ft 0.261" wd 
flush w/bottom, ea w/0.157" mtg hole 1 7/8" ¢ toc. 
aero alee ee anne eee pal aera | 
~481968-10 CAPACITOR, fixed: 8/23/43 RE13A468 16-C-46153-8560 cay |A7606 cHq | 48xokBise0 
NT-481988 w/200,000 mmf p/m 10p. RE4BA129 
—}-— — 
| L 1 : ; 
{~ fi 
aie 
a 
— 
SHEET 46-655 


WIGSLWW DINOULDATA = AdAL AAVN 4O SOWLVD 


t # LNIW31ddNS 
(V)601'006 SdIHSAWN 


RESTKICTED 


SHEET 48-656 


NAVY .TYPE NAVY DVIG ; Gi 
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MANUFACTURER'S | Con. | CONTRACTOR'S DWG EQUIPMENT | 
DESIGNATION NAME “AND DESCRIPTION OR SPEC NO STOCK NO STOCK NO STOCK NO STOCK NO MFGR PART NUMBER | tractor OR PART NO USED IN 


-481989 CAPACITOR, fixed: 8/23/43 RELZAKBS, 
3 200,000 mmf plus 10 minus 3%; ko [ReBaicg 
vdew; HS metal can; case 2 19/32" lg x 25/32" wd x 

3/4" b; oil impr and filled; one solder lug term 1/2" 


16-C -46132~8580 cBY [i606 


paper dielectr 


1 . i 


fh on side of case; int gnd; twontg ft 9.281" wi | H 
flush w/bottom of case ea w/0.157" mtg hole 17/8"; 


c toc. H 


lgisbacie CAPACITOR, fixed: 8/23/43 REL3A488 16-C-~46153-8560 CBV | ATeUG cWQ | 48xX24y1880 REF-3 (6) 
NT-481989 w/200,009 mmf p/m 104. REMGALO® j cBV | AT605 cwR | 46xeh3 
CBV_ | A(597 
- 481990 CAPACITOR, fixed: 8/2/43 IREL3AN88 16-0-52087-4630 CBy JAT59T ' 
paper dielectric; 16 mid plus 1@ minue 3%; 60@ vacw; REUBAI37 
HB metal can; 5 3/8" h x 2 5/16" wa x 4 1/k" Ie; | 


mineral o1) impr and sealed; two solder lug term 
3/4" 1g on wottom of case 2” fromc to c3; no int gnd 
connections; two mtg bkt 2 5/16" long integral 
w/bottom of case w/four 6.189" diam mtg holee on 

4 5/16" x 1 13/16" mtg/c, four #4-40 tapped holea in 
top of case on 2 3/b" x 13/4" mtg/c, #9-32 tha x 


1/2" ig mach screw soldered. into one utg hole. 


| \ i ! el 
-4B1990 -10 CAPACITOR, fixed; 8/2k (43 REL ANSS |1.6-c-52037-4860 jcBY | At597 cWQ | 48X24 318688 


NT-481990 w/16 mf p/m 10%. [REKGAL37— | 
— ot { o — ~ + 
-4821891 CAPACITOR, fixed: BJek [3 REL3Z A488 16-C~53806-1774 
paper dielectric; two sect; 2 mf/l mf plus 10 minus [REHSA335 


3% ea sect; 400 vdcw ea sect; HS metal can; case 
15/16" d x 2" wa x 3 1fe" hj ofl filled; two rivet } 


lug term, located on side 1/2" high 1" ¢ to c; two 
sect internally gnd; three mtg ears-ea w/0.157" diam | 
mtg hole in a triangle w/3" base 2 3/k" sides. 
7 7 IF 
-481991- 10 CAPACITOR, fixed: 8/24/43 RE13A488 16-C-53849-9655 
NT-481991 w/2 mf/1 of p/m 10h -ca sect. REASA335 


cay | a7609 CWQ | 4BX2L6is80 RBF-3 (2) 


b ni oa patos | 7 ae be ‘ 
- 481992 CAPACITOR, fixed: 8/24/43 REL3A488 16-C-51899-8235 ri 
paper dielectric; 12 mfd plus 10 minus 3%; 600 vdcw; |RE4BA336 
HS metal can; 2 5/16" a4 x 3 7/8" wa x 5 3/8" h; oll | 
filled; two rivet iug term, located on bottom; no int 
@nd comections; two ntg fl-w/four @.199" diam mtg | 
holes on 1 13/16" x 4 5/16" mtg/c and clamping bdkt 
on top 3, i/2" 1g x. 1" wi w/0.140" diam hole and | 


#8-32 tapped hole. 


fae ; | | cf J | L Cent 
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NAVY “TYPE "RAYY “DWG | Ts af | 
“DESIGNATION NAME AND DESCRIPTION onvsecc ro | © JAN NO | STNOCO NO stock ‘NO stock ‘No | "stock No” |MFGR | MANAEART Ben rmscton) “oR pant nO | “Ugeo" 
b. fs 4 
-481992-10 ‘\eAPACITOR, ‘fixed: 8/24/53 RE13A488 16-c-51899-8515 | 3DB12-20 cBy |A7596 cwa | Wexeh2teeB RBF-3 
NT-481992:w/12 mf p/m 1Op. REKBA336 j 
423 
~481993 ,]CAPACITOR, ‘fixed: 8/30/43 
ceramic dielectric; 10 mf; neg temp coef 330 (tol 
p/m 4925) mmf /mt/°c; 500 <vaews case 7/16" 1g 7/32" 
‘{diam; axial wire leads; ceramic ins;-add: suffix 
indicating capacity tolerance in per cent. 
[oe | 
+&81993-10 CAPACITOR ; ‘fixed: 8/30/43 16-C-1592h-1082 |N16-C-8092-12 CER | N33@K10p/m1 CW | BA-10062-231a86 | MK-22 | 
‘|NT-481993 -w/10-maf :p/m :10%. CHZ |CO-711 teed OAP-1 
ws-2 (4) 
-481994 CAPACITOR, .fixed: 8/31/43 REs6 A286 16-C-51457 -2086 cD TJH-6080 
:}paper -diélectric; 8 mf plus -10-minus 3%; 600 vdew; RE13A488 CAW | 609-MSB-8 
HHS métal -can; case 3 13/16"h x 3 3/4" 1g x 1 1/4" wa] 
dykenol.or castor oil ‘impr-and filled; ‘two stud and 
nut term on por pillars 7/8" hx 2" c to:c on top; 
Ze no int gmd connections; :two removable "L" type mtg 
bktw/two- 710-32 thd spade lug etude ce toc. 
#10-32 ‘thd spi yn 
Reet 
cS n -4.81994-10 .|CAPACTTOR, ‘fixed: 8/31/43 REAGBA286 16-C-51478-2086 | N1L6-RC-14485 3DKB8-58 CAW | 609-MSB-8 CW | BSA-686052-19 sL (5 
pa) = .|NP-481994:w/8-mf p/m'10%. REL3A488 cp © |.7B-6080 4eel0 | SJ-1 
z n ‘INOTE: ‘SLea; SL-1} SS :(2)5/8V21.(2); TDM-3; TDM-4; TDN|-2; WFA (4|)3 MK-8 Mod 3; |MK-13 Mod 0} MK-|16; MK-27. SEE_NOTE 
Mm Gy -481995 CAPACITOR , fixed: 8/31/43 RELB A286 16-C-51460-2432 cD | TJH-10080 
Zo paper dielectric; 8 mf plus 10 minus 34; 1000 vdew; /REL3A488 CAW {1009-MsB-8 
a = HS metal can; case 4 3/4" h x 3 3/4" lg x1 L/h" wa; 
SR io) dykanol or castor oil‘impr and filled; two stud and 
So NO 
> jnut term on-por pillers 7/8" hx 2" ¢ to c on top; 
~ no .int..gnd connections; two removable "L" type mtg 
pktw/two-#10-32 thd-spade lug studs 4" c toc. 
-481995-10 CAPACITOR, ‘fixed: 8/31/43 REBA2ZB6 16-C-51481-2432 | NIG-B-11845 3DKB8-57 CD | TJH-10080 cw | E8-682052-30 sL 
NT-461995 w/8 mf p/m lof. REL3A488 CAW | 1009-MsB-8 isslO |.SL-8 
NOTE: -SL-1; SS:(2).; SV (2); SV-1 (2). SEE NOTE 


RESTRICTED 


SHEET 


48-657 


WIRALVYW SINOULDIIS = AdAL AAVN 40 SOTVLVD 


L #4 LNSWI1ddNS 
(V)601'006 SdIHSAWN 


SHEET 48-698 


RESTRICTED 


x aaa + 
: % ; 
DESIGNATION NAME AND  BESCRIPTION ar sere wo | JAN NO | STANRARD JAY | stock NO stock wo | stock NO” [MFG | "Exar “RuMBER® [resco | On FART NO” | USED IN, 
-481996 CAPACITOR, variable: 9/7/43 16-C-59803-1339 CHC {APC type C cG M-7470537rev1 TBX-6 
air; plate meshing type single sect; 4.5 to 50 mf; 
SLU; 0.030" air gap; i 9/8" ig x 15/16" wa x 1 7/32" 
h, shaft 13/64" diam x 5/32” 1g split pushing 3/16" 
diam x 3/8” 1g, 5/16" hex nut locking type; ecdr adj; 
twenty-two braee plates; 360 deg rotation; isolantite 
ine; post term for etator, lug term for rotor on RH 
elde; two mtg studs 3/32" 1g w/#4-40 tha on 21/32” 
mtg/c. 
j ae T f i= T 
481997 CAPACITOR, fixed: 9/11/43 REL3 A486 16-C-47276-1310 
paper dielectric; 500,000 mmf plue 10 minue 3%; 600 {RE48A359 | 
vdew; HS metal can; case 5/8" 4 x 1 3/8" wa x 2 1/4" 
hj mineral o11 filled; two rivet lug term, located on 
top; no int gnd connectiona; two epade lugs #6-32, 
thd 16" 1 1 1/2” mtg/c. 
tha x s/ gon /2" ate/c 4 [: mi 
~481997-10 CAPACITOR, fixed: 9/11/43 REL3A488 16-C-47297-1310 |N16-C-11357-7 CTD | OM-650-0 CNA | F-289rev0 RBL 
RT-481997 w/500,000 mmf p/m 10%. REYBA359 CNA | F-287rev0 RBL-) 
CBM | 7b4-774al29 HBL-2 
1 NOTE: RBL-5; RB-6. = sKb noms | 
-481997-15 CAPACITOR, fixed: 9/13/43 aoe 26-0-47314-6345 ety |om-650 cze [525-64 ops (2) 
2 0 y 13A488 
NE-b81997 w/500,000 mmf p/m Lob. 3, _ ial, 
-481998 CAPACITOR, fixed: 9/11/43 RE13A488 16-C-48796-4408 CRF |S-35-5570-i revo 
paper dielectric; 1 mf plus 20 minue 10#;600 vdew; RE¥BA359 
HS metal can; case 5/8" 4 x 1 3/8" wx 2 1/4" bh; of] 
filled; two rivet lug term, located on top; no int 
gnd connections; removable mtg strap w/two spade lugs 
#6-32 thd x 5/16" lg en 1 1/2" ate/c. 
\- 
~481998-10 CAPACITOR, fixed: 9/12./43 RE13A488 16-C-48817-1310 | N16-C-1i469 CTD {OM-601-¢ CNA | ¥-287revC RBL 
NT-481998 w/1 mf p/m lop. RE4YBA359 CNA | F-289-1revO RBL-1 
cG =| M-7472847-1rev3 | RBL-2 (2) 
cG@ | B-CO-10009 RBL~3 (2) 
CBM) «=|744-2030 alt O {RBL-5 (2) 
NOTE: RDG; TBX-8 (4). SEE NOTE 
-481998-15 CAPACITOR, fixed: 9/i1/43 RELZANES 16-C-4868 34-6345 erp |om-601-¢ c2zE \525-65 By (2) 
RELBA 
Wr-481998 w/1 mf p/m 15%. tree 
-481998-20 CAPACITOR, fixed: 9/12/43 RE13A488 16-C-48847 -6345 3DB1.6@1-1 CTD |OM-601 CRB |CD-1097A iesA | 7g-120/uP 
_[NT-481998 w/1 mf p/m 2p. IRE4BA359 . 7 TS-191/uP 
ic ” SHEET 46-658 
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-481999 CAPACITOR, fixed: 8/18/43 REL8A177 16-C-547682-3827 |N16-C-11688 cc | 18F-72 CBM | 744-245 GA 
paper dielectric; three sect; 10 mf/10 mf/10 mf plus | RE13A488 cc 26F571 cG K-474 14-1 
10 minus 3%; 90/90/90 vacw 60 cpa; ES metal can; sheet 2 rev 4 
case 4 5/8" h x 4 1/2" lg x 4" wd; ofl impr and cry | M-44e051 
filled; three stud and nut term 1 1/4" c to c on 
top; no int gnd connections delta connected; no mtg 
holes, no mtg bkt supplied; replaces NT-481547. 
-431999-3 CAPACITOR, fixed: 8/18/43 REN8AL77 16-C-54779-9618 CG = | 26F571 SP-1M (4) 
NT-431999 w/loO mf/10 mf/10 mf p/m 3%. RE13A483 
~481999 -10 CAPACITOR, fixed: 8/18/43 REU8ALTT 16-C-54784 -6727 ca = j18F72 Co | K-86621741 rev 0] sm 
NT-481999 w/ 10 mf/10 mf/10 mf p/m 10%. RE13 ALES ca {26F571 cRV [7hb-2k5 sa (3) 
CBM |M-440051-lrevO |Sa-2 (2) 
NOTE: SA-3 (2); SM-1 (4); SP (4) WFA. SEE NOTE 
-481999-20 CAPACITOR, fixed: 8/18/43 RELBALTT 16-C-54 788-1955 CG oj MK-1 CAY | T-7611054-14 SR (3) 
WT-481999 w/10 mf/10 nf/10 of p/m 20h. RE13A488 cG | {K-47J-bib-3 SR-5 (3) 
482000 CAPACITOR, fixed: 9/25/43 
ceramic dielectric; 55 mmf; neg temp coef 550 to 
860 mf/mf/°c; 500 vdew;. case 5/8" 1g x 1/8" diem; 
one tinned copper lead from ea end of tube 3/16" 1g; 
ceramic tube is fit into brass bushing having a 
#12-28NF thd x 9/32” 1g w/a 5/16" hex shoulder 1/16" 
thk for mtg and provided w/hex mtg nut; ceramic ins; 4 
[esa suffix indicating capacity tolerance in per cent, 
-482000-10 CAPACITOR, fixed: 9/25/43 16-C-16638-3294 |N16-c-8144-100 3D9055-6 CBN | 817-001 CFN | 300393-1rev3 ME-12 (2) 
NT-482000 w/55 mmf p/m 10%. W16-C-8144-80 CER | 357-000 CW  |BA-10155-1 iee2 | BH-2 (2) 
CBK | WF-1304rev0 AN/TPS-1B 
ME-12 Mo: 
oo L peaeieey 
-4.82000-A CAPACITOR, fixed: 10/25/b4 can | 817-001 CW | BA-10155-21685 |AN/TPS-B 
CANCELLED for replacement use NT-482169. 
aeeeees oe eee 
{- 
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NAVY TYPE BAYT OWG STANBARD ad Eso ASO SIGNAL CORPS MANUFACTURER'S | Con. | CONTRACTOR'S DWG | EQUIPMENT 


DESIGNATION NAME AND DESCRIPTION OR SPEC NO JAN NO sTOoCcK NO STOCK NO STOCK NO STOCK NO MEGR: PART NUMBER TRACTOR OR PART NO USED IN H 
ade a ey +- 4 | 
-1.82003 CAPACITOR, fixed: 9/25/43 RebaA162 i 


\ 
paper dielectric; 250,000 mf plus 10 minus 36; 600 lpm aasug | | 
ydew; BS meta). can; case 29/16" lg x 3/4" diam; i | to. | 


mineral oil impr end filled; two axial wire leads; I 


| 

one side gud to can; radial mtg etrap w/one 5/32” i | 
diam hole 5/8" ‘rom ead of case. | | 
ab 


-482001-20 CAPACITOR, fixed: 9/25/43 REAOAI62 16-C-46377-9366 | N16-RC-14095 car en u/mtg Cw | BA-10055-400 MK-12 (2) 


N2-48200), w/25@,000 mmf p/m 20%. REL3AD49 i | strap toot} MK~12 
i 4 { i } | 


es) F | osu XIMAQSHS-. 25-20 _ | Moa 107! 
-482002 CAPACITOR, variable: 8/ xe | lea eosoees N16-C-12216 H | CHO | APC-LOOmodified| CW | BOA-682070~-l2 | MK-12 
air; plate meshing type single sect; 7.5 to 99 umf; coc | 780-apr feeohk | FSA 
SLC; 0.015" air gap;1 9/16" 1g x 15/16" wa x 1 7/32" j cw B-409835-35 an 

h shaft assembled w/coller and nut 9/32" diam x AN/TPS-13 


5/16" 1g; acdr adj; twenty-seven ailver pi brasa MK-12 
platoo; 360 deg rotation; ceramic insulullon, poet Mod 1 (3) 


term for etator, lug term for rotor on RB eide; two 


mtg studs 3/32" lg x 0.112"-4O thd on 21/32" mtg/e 
31/64" from top; alot in mt filled w/rea to 
indicate plates fully engaged. 


; 7. + E-OROSE-OTS r Tenet 
-4.82002-A CAPACITOR, variable: 11fe1/s 16-C-60528-2610 cnc | APC-100modified| Cw | ESA -682070-12 AN/TPS-13 
air; plate meehing type single eect; 7.5 to 99 mmf; Hy j dea2l. 
SLO; 0.025" alr gap; 1 15/32" lg x 15/16" wd x 1 7/32 
shaft assembled w/collar and nut 9/32" diam x 
5/16" 1@; acdr adj; twenty-seven ailver pl brass 


platee; 360 deg rotation; ceramic insulation; post 


term fer atator, lug term for rotor on RH side; two ® } 


mt@ stude 3/32" lg x 9.112”"-36 thé on 21/32" mtg/c 
31/64" from top; slot in nut filled w/red to 


indicate plates fully engaged. 

a ie a 
~ 482003 CAPACITOR, fixed: 9/26/43 RELZ3A488 16-C-4309@-2850 
paper dielectric; 20,000 umf plus 10 minus 3%; 600 [RES8A325, } 
vdew; HS metal can; case 9/16" wa x 1 3/4" 2g x 1" h; 


oil, impr; two rivet lug term located on bottom | 


- = 


9/16" 1g, 1" ¢ te c; no Aint gnd connections;channel | H 
mtg bkt 2 7/16" 1g x 5/32" x 3/8" slot in ea end, H { 


21/8" ¢ toc. 
nen Sire re re 


-482003-10 CAPACITOR, fixed: 9/26/43 RE13A488 16-C-43127-2890 |N16-C-21022-75 CSL | DXEMRBW6- .02 CW =| BA-10071-44ises [MK-%2 (2) 
NT-482003 w/20,000 mmf p/m 10%. REYBA325 CAW ]61.8CB- .02 MK-12 
p/m 10 Modl (2) 


Le _L J J 
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NAVY DWG 1 is + 
[eee Rawle AND DESCRIPTION or'iretino | san wo [HRP WS | avbek Ro | erbck So | MES CRE™ [wren [Menurentunen® = ee eal 
-482004 CAPACITOR, veriable: 9/29/43 16-C-60156-1298 } N16-C-12353 cG =} K44J619-1 ce K-44I619-1Irev2 | DAS 
air; plate mashing type single sect; 4.5 to 68 mmf; CrWw 
SLC; 0.015" air gap; case 1 7/32" lg x 15/16" wa x 
17/32" h shaft encl in housing w/split bushing 1/4" 
diam x 19/32" 1g locking type; acdr adj; eighteen 
lailver pl brass plates; 360 deg rotation; ceramic 
ineulation; lug term, rotor lug on RH side; two mtg 
etude 1/8" 1g w/#4-4O tna on 21/32" mtg/c. 
-482005 CAPACITOR, vertable: 9/29743 16-C-60052-7570 |N16-C-12232 CFW ce K-44J619-3rev2 | DAS 
jair; plate meshing type single sect; 4 to 54 mmf; 
SLC; 0.015" air gap; case 13/16” 1g x 15/16" wa x 
17/32" h shaft 3/4" 1g x 1/4" diem w/1/64" x 45 deg 
chamfer end of shaft; ecdr adj; fourteen silver pl 
brasa plates; 360 deg rotation; ceremic ins; post 
term for stator, lug term for rotor on LH side; two 
mtg studs 1/8" 1g w/#-4o thd on 21/32" mtg/c. 
-482006 CAPACITOR, fixed: 9/29/43 RE48A110 16-C-52022-3910 ce 67x14 ce K-8315486rev3, SM 
lpaper dielectric; 15 mf plus 10 minus 3%; 330 vacw, |RE13A468 ca =| 26F577 CW |BA-10242-2isel [SP 
60 cyc; HS metal can; case 4 19/32" h x 3 3/4" 1g x CG 22F927 cG K-8369082-1 Sx (2) 
1 3/4"wd o/a; two solder lug term 1/2" h located on CG = )P-7700512P7 rev3 
top, spaced 2" c to c; no int gnd connectione; bkt 
mtg not supplied, 
-482007 CAPACITOR, veriable: 9/39/43 JAN-0-81 }cVlec121 16-C-644232-8201 }N16-C-12570 CBN | AN623 co =| K-44I534-1revk | SQ 
ceramic; rotery type, single section; 20 to 125 mmf; CANB | 52003issG AN/CPN-6 
500 vdew; temp coef minus 500 mmf/mf/°c; case 1 7/32" CE | 7hh-355 (12) 
lg x 15/16" wa x 45/64" h; eolder lug term; two mtg cee | 20A1096521880 SF (2) 
holes in base tapped for #4-4O mach ecrew 3/16" a SF-1 (2) 
on 0.656" mtg/c; scdr slot adj; eteatite base. 
-482808 CAPACITOR, variable: 9/30/43 16-C-64176-4376 |N16-RC-14632 CBN / 32823 CG /K-HI534-Bisak | SQ (4) 
ceramic; rotary type, single sect; 10 to 50 mf; CBM | T-1000E-24 
500 vdcew; zero temp coef; case 1 7/32" lg x 15/16" 
lwa x 45/64" h; eolder lug term; two mtg holes in base} ! 1 
} ! i 
tapped for #4-O mach screw 3/16" a on 0.656" mtg/c; 
sedr slot adj; steatite base. i i 1 
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Ee | Name AND DEscmiPrion | van wo [PARRY | bet So | erbck Sho | MEREECSRG™ [wren | MERA RENE” [tn] SUR" ne” | EBWS"IN! 
—+t- 
-482009 CAPACITOR, fixed: 10/1/43 RELBAL58 16-C-49077-3895 
paper dielectric; 1.75 mf plue 10 minue 3%; 330 RE13AL68 i | 
vacw; HS metal can; cage 1 7/8" lg x 1" wi x 2 3/k" i | 
fh; ofl impr and filled; two solder lug term on top 
| 
lof case 13/16" c to c; no int gnd connections; two 
mtg fl on side of case, ea w/ two 0.213" diam atg 
holes on 2 3/8" x 13/32" mtg/c. 
- % 
-482009-10 CAPACITOR, fixed: 10/1/43 16-C-49098..3820 | N16-RC-14335 cG 26F552 cw KS-5997-02 iee3 | MK-12 
NT-482009 w/ 1.75 mf p/m 1@b. REL 3A488 cw KS-5997-02 SU-1 (2) 
NOTE: MK-12 Mod 1; MK-22. | SEE NOTE 
nea ane = age 
-482010 CAPACITOR, fixed: 10/7/43 RE4SA139 16-C-52035- 3050, co | 1aF3 CG | P-7766168-1 X-TDP-1 
paper dielectric; 15 mf plus 10 minus 3%; 5,000 vdew; }REL3A485 rev0 
HS metal can; case 13 1/2” 1g x 4 i/8" wd x 13 1/8" 
h; oil impr and filled; two yor ine screw type term 
2 9/32" h, located on top, spaced 6 3/4" c to c; no | H 1: 
Z int gnd connections; satrap mtg not supplied, | 
L 
= -482011 CAPACITOR, fixed: 20/7/43 16-£-48799-6947 cG =} 23F105 CG | P-7763476-Srev6 | X-TDP-1(3) 
(Ta) paper dielectric; J. mf plue 10 minus 3%; 1,000 vdew; 
a5 BB metal can; case 2 1/4" nh x1 3/4" wd x 1" a ofa; 
oO pyranol filled; two solder lug term 1/2" h located 
on top, spaced 13/16" ¢ to c; no int end connections; | | 
30 bit mte not supplied. a if ft ft i { 2 | L | _ | 
= -482012 CAPACITOR, fixed: 10/7/43 REABALLO 16-C-49181-7296 CG | 23F110 CG | P-7763476-1e X-TDP-1(2) 
= paper dielectric; 2 mf plus 10 minus 3%; 1,500 vdew; [REL3A488 reve : i 
! i 
—~ HS metal can; case 41/8" h x 21/2" wi x 1 3/16" a | H 
= ofa; pyranol filled; two eolder lug term >/2" h ¥ 
4 
2.0ocated on top, spaced 1 1/8" c to ¢; no int gud 
connections; bkt mtg not supplied, 
-482013 CAPACITOR, fixed: 10/9/43 REKBAZ31 16-C-43105-9990 CSP | S-1-74B 
paper dielectric; 20,000 mmf plue 10 minue 3%;12,000 |REL3AKSS ' 
vdew; BS glase tude with metal end cape; caee 2 1/2" | 
diam x 6" 1g, 10 1/4" 1g max o/a; oi] impr and 
filled; one 1/4"-20 thd stud term in ctr of ea end; 
no int gnd connectione. | [ L _ * | 
~482013-20 CAPACITOR, fixed: - 10/9/43 [6x0-4 3193-7560 |NIS-C-41033 RiG-C- 3DA20-112 Csr {5-1-7468 CW BA-10048-3isa2 | MK-3 
INT-482013 w/20,000 amr p/m 2eh. 1258-500 _t MK-4 
|. = - ane — 
r | 
a. i : es A a eee 
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a “ToaarrsDne vac] SlGNAL, Conre NUFACTORE! : 
BeSienation Sane ae, eae om Se No [rerete oN | eck Bo | Src “RS? [mron |MeNUPACCATNER® [ucton] URNS aN® | "EEE 
-482014 CAPACITOR, fixed: 10/16/43 FREL3A549 16-C-19783-9776 |N16-C-9678-15-1 csi }pxp-5025 cc 1|k-350601-5rev6 | cH-46aCcQ 
electrolytic; 25 mf; 50 vdcw; working temp range PREYSA312 SE-3 (3) 
minus 32°C to plus 75°C; case 1 13/16" lg xi" wix Sch (5) 
29/32" h; HS metal can; one solder lug term w/ ins zs 
term 9/16" h, located on aide of can 1/2" from ctr} 
neg term gnd int; two mtg ft on bottom, 3/16" diem { 
hole in ea, on 2 1/8" mtg/c. 
~— {— 
-482015 CAPACITOR, fixed: 10/22/43 REUBA2B6 16-C-49183-5885 3DB2-19 caw | 2009-MsB-2 
paper dielectric; 2 mf plus 10 minus 3%; 2,000 vdcw; |RE13A488 
HS metal can; case 4" bh x 3 3/4" wa x1 1/4" thk; 
castor oil impr and filled; two stud and nut term 
on por pillere 7/8" h x 2" c to c on top; no int gnd 
connections; two removable "L" type mtg bkt w/ two 
#10-32 thd spade lug etude 4" c to c. 
L : 
-482015-10 CAPACITOR, fixed: 10/22/43 FEX6A286 16-C-9204-5923 |N16-C-11491 3DB2 2009 CAW |2009-MSB-2 CW |ESA-682052-79  [MK-19- 
L prr-482015 w/2 of p/m 10%. RELZA L teoll |MK-8 Moa 3 
-482016 CAPACITOR, fixed: 10/22/43 REYSA286 16=C-49181-7276 CAW | 1509-MSB-2 
paper dielectric; 2 mf plue 10 minus 34; 1500 vdcw; REL3A483 cD TJH-15020 
HS metal can; case 4 1/8" h x 2 1/2" wa x 1 3/16" 
thk; castor oil or dykenol impr and filled; two stud 
and nut term on por pillare 7/8" hx 11/8" ¢ toc 
on top; no int gnd connections; two removable "L" 
type mtg bkt w/two #10-32 thd epade lvg stude 2 3/4" 
ce toc. 
-482016-10 CAPACITOR, fixed: 10/22/43 RE4BA286 16-C-49202-7276 jN16-C-11490-51 | R16-C-11494-10 CAW | TJH-15020 cw | BS-682052-30 ME-19 
NT-}62016 w/2 mf p/m 10%, RE13A488 cD 1509-mgB-2 4eell| SJ-1 (2) 
NOTE: SS; ME-8 Mod 3 (2); MK-16 (2); MK-27 (2). SEE NOTE 
-482017 CAPACITOR, fixed: 10/23/43 JREWBA286 16-C-48799-7112 CAH |1009-MSB-1 
paper dielectric; 1 mf plus 10 minus 3%; 1,000 vdews REL3A488 cp TJH-10010 
HS metal can; case 2 1/8" h x 1 13/16" wd x 1 1/16" 
thk; castor ofl] or dykenol impr and filled; two etud 
and nut term on por pillere 7/8" h x 13/16" c toc 
on top; no int gnd connections; two removable "L" 
type mtg dkt with two #10-32 thd spade lug stude 
L 21/16" c toc. 
~482017-10 CAPACITOR, fixed: 10/23/43 REKBA206 16-C-48820-7050 CAW | 1009-HSB-1 cw ME-3 (2) | 
NT-482017 w/1 mf p/m 104. RE13A488 MK-4 (2) 
Con't 
— ——L a LL 
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NAVY TYPE NAYY DWG ‘ST, RI oO h i ‘ OWG 
aesinatn NAME AND DESCIFHION ee ol ee ee ee ee 
-482017-20 CAPACITOR, fixed: 10/23/43 RES 3AL88 \6-c-naeug-aéso W16-C-11429 | Caw |1009-MSB-1 . |{caz_ |co-877 MAA 
NP-482017 w/i mf p/m 206. RENBA2ES co | TUH-10010 cw |EsA-682052-2h | aM \ 
| i | : jeall | BM-2 
H cw 682070iss21 BO , 
. 1 
| BO-1 
3 cae T 1 1. + 
-482018 CAPACITOR, fixed: 10/23/43 REWSAQES 16-C-89179-7992 CAW |1009-MSB-2 - 
paper dielectric; 2 mf plus 10 minus 3%; 1,000 vdew; pE13A4u8s 
HS metal cen; case 3 7/3" h x 1. 13/16" wd x 1 1/16" 
thk; castor oll impr aad filled; two atud and nut 
{ 1 
term on por piilars 7/8" h x 13/16" c to ¢ on top; no | | i 
int gnd connections; two removable "I" type mtg bkt 
w/ twe #10-32 thd spade lug studs 21/16" ¢ toc. | 
! oa fe — —- 
-482018-10 CAPACITOR, fixed: 10/23/43 REGS AZBS [16-0-19200-7092 116-C-11490-20 3DB2.1099-3 [caw |1009-msB-2 cw | E5a-682052-83 | MK-4 
L _NT-48203.8 w/2 af p/m ios. RELZALEB ip) deall 
482019 CAPACITOR, fixed: 10/25/43 RRIBALEE 36-C-h9939-8637 [116-c-211563-1 CAW | L009-MSB—4 
paper dielectric; 4 mf plue LO minus 3%3;1,000 vdcw; |RE13A468 3 cD TIH-10040 
HS metal can; case 4 5/8" h x 2 1/2" wad x 1 3/16" thi; 0G 23F252-2 
castor oll, pyranol, or dykanol impr and filled; two 
atud and nut term on por pillars 7/8" h x 1 3/8" 
c te c on top; ne Int gnd connections; twe remwovabie | 
"L" type mtg okt w/ two #10-32 thd epade lug atude 
I 2 3/k" ¢ toc. 
-482019-19 CAPACITOR, fixed: 10/25/43 RESSA286 16-C-~49960-8637 R16-C- jasnustes caw | 1ec9-MSB-4 cw ESA-682052-27 Mic 
NT-482019 w/4 mf p/m LOZ. REL3A489 11612-. 900 oD TIH-10040 issll | MK~3 
| ca | 23F252-2 cc =| K-9207101 
rev 1 
is ee oar : it 
-482020 CAPACITOR, fixed: 10/25/43 IRD4GAZOE 16~C-49556-3109 cp | TIH-6030 
paper dielectric; 3 mfd plus 10 minus 3%; 600 vdew; jREL3A408 CAM | 609-53B-3 
HS metal can; 3 7/8" h x 1 13/16" wd x 1 1/16" thk; 
castor oil or dykanol impr and filled; two stud and 
nut term on por pillars 7/8" h x 13/16" c to ¢ on 
top; no int gnd connections; two removable "L" type 
mtg bkt w/two 710-32 thd spade lug etude 2 1/16" 
ec toc. 
2020-18 |cAPACITOR, fixed: 0/25/43 REUGADBS 16-6-49577-31uu “ RI6-C~ 13pB3.16  |cd | TaH-6030 ow | RSA-682052-15  ) MK-4 
INT-482020 w/ 3 mtd p/m lek. RELZA488 11524-L00) CAW | 609-MSB-3 isalll MK-3 
_ + 
| =! 
me 4 i 
L | a L BI ! 
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Po wavy TYPE Navy DWwG | STANDARD NAVY s " NT 
DESIGNATION NAME AND DESCRIPTION on'srec so { JAN NO | STADE oY stock ‘No stock ‘wo | “stock NO |wron Meant NUMBER. |ractor| Con FaRT NO | USEO. IN 
~482021 CAPACITOR, fixed: 10/25/43 REYBAZEO 16-C-50316-3114 cD TJH-6050 
lpaper dielectric; 5 mf plue 10 minua 3%; 600 vdcw; RE13A488 CAW | 609X-MSB-15 
HS metal can; case 4 3/4" h x 1 13/16" wd x 1 1/16" 
thk; castor oil or dykanol impr and filled; two stud 
and nut term on por pillars 7/8” h x 1 13/16" ¢ toc 
on top; no int gnd connections; two removable "L" 
type mtg bkt w/two #10-32 thd spade lug stude 2 1/16" 
ec toc. 
-482021-10 CAPACITOR, fixed: TO7e5Th3 RELSAES 16-C-50337-3109 Rlo-C- 3DB5-14.2 CD | TaH-6050 CW |ESA-682052-17 |MK-4 (2) 
nT-482021 w/5 mf p/m 10p. RE13A488 EEO CAW | 609X-MSB-15 | igall |MK-3 (2) 
Ee ae oes 
-482022 CAPACIT@R, fixed: 10/25/43 RELBAZB6 16-C-52030-2432 caw {1009-MSB-15 
paper dielectric; 15 mf plus 10 minus 34; 1,000 vdew; |RE13A498 cD {JH-10150 
HS metal can; case 4 3/4" h x 3 3/4" wi x 2 1/2" the; 
castor oil or dykanol impr and filled; two stud and 
nut term on por pillars 7/8" h x 2" c to c on top; 
no int gnd connections; two removable "L" type mtg 
bet w/ two #10-32 thd spade lug studs 4" c to c. 
L | L 2 Mate 
-4.82022-10 CAPACITOR, fixed: 10/25/43 IREGBA2Z86 16-C-52051-2332 | N16-C-11692-75 {R16-C- 3DB15-20 CAW | 1009-MSB-15 ow ESA-652052-33 i (2) 
INT-482022 w/15 mf p/m 104. RE13A488 11687-575 cp TH-10150 iesll | MK-3 (2) 
NOTE: SL}; SL-a; SL-1. SEE NOTE 
-482023 CAPACITOR, fixed: 10/25/43 REGA286 16-C-48803-3948 CAW |2009-MSB-1 
paper dielectric; 1 mf plus 10 minus 34; 2000 vdcw; |RE13A488 
HS metal can; case 3 3/8" h x 2 1/2" wd x 1 3/16" thk; 
castor oil impr and filled; two stud and nut term 
on por pillars 7/8" h x 1 1/6" c toc on top; no int 
gnd connections; two removable "L" type mtg bkt with 
two #10-32 thd spade lug studs 2°3/4" c toc. 
-482023-10 CAPACITOR, fixed: 10 725/43 RELGA2B6 16-C-48824-3948 |N16-c-11435-7 3DB1. 2009 CAW | 2009-MSB-1. Cw | BSA-652052-78 rca | 
NT-482023 w/1 mf p/m ep. REL3A488 3DB1.20010-3 issll | M&-8 Moa3 
482024 CAPACITOR, fixed: 10/25/43 REL GA2B6 16-C-49563-5923 CAW | 2009-MSB-3 
paper dielectric; 3 mf plus 10 minus 3%; 200 vdcw; RE13A488 
HS metal can; case & 3/4" nh x 3 3/k" wa x 1 1/4" thk; 
castor oil impr and filled; two stud and nut term on 
tpor pillars 7/8" h x 2° ¢ to c on top; no int gnd 
connections; two removable "L" type mtg bkt w/two 
'#10-32 thd spade lug studs 4" c toc. 
be =| con't 
| 
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NA’ Dw s OR P: NU TURE! ce TRACT 7 G ENT 
oesicnaton NAME AND BEBCHIPTION see ee ee ee ee a ae 
482024 -19 CAPACITOR, fixed: = 10/25/43 REL SA2E6 Teh 958b-5885 | 1 CAW cw | ESA-GAe052-84 | MRM 
Hp-L8eqeh w/ 3 at p/m 10h. _ —— REL3A488 i es ee aes - 
: i} i j } 
~482025 CAPACITOR, fixed: 10/25/43 | pmuGeonG H iCAW | 
paper dielectric; 509,000 mf plus LO minus 3%; 300 jREL3A08 | 
vdew; HS metal can; case 3 7/8" bh x 2 1/2" wd x j | 
1 3/6"thk; castor oii impr and filled; two stud and i i | | j 
1 t 
nut term on por pillars i” h x 1 1/8" c to c om top; | 
no int gnd connections; two removable "L" type mtg | i 
bkt w/two #10-32 thd spade lug studs 2 3/k" « toc. | 
} 
a ne Ie — — aes 
-482025 -16 CAPACITOR, fixed: 16/25/83 RELBACEE 16-C-47305-5378 137 9 |R16-C-11366-50] CAR | 3009MSR, Popo | U764-625 MK- 4 
! | i ! | bse 
nr-482025 w/500,090 mar p/u LOB. REIZAKES | 1 { 4 H {ow #S-682052-61 SU (2) 
i | 
| i [ — _[ AN TPS- 13 
~482026 CAPACITOR, fixed: 10/25/43 RELBAORG i yep 19o08 cw BSA-G52C5e ME-4 
CANCELLED: use NT-481694. REL3A483 i ! _4 
a ‘ at i | a : 
-482027 CAPACITOR, fixed: 10/25/43 IRELGAZBE | CAW | 3005MSB-.25 
CANCELLED: use NT-'61791, REL3A488 | | 
-482028 CAPACITOR, fixed: 12/2/43 FREL3A48S 16-C- 54432-8700 j 
paper dielectric; three sect; 100,000 mmf plus 10 REYBA325 | H | | i 
minus 3% ea sect; 6@0 vdew ea sect; HS metal can; | \ | 
case 9/16" @ x 1 3/4" wa x i 9/16" h; of] impr; three! | | j | | 
rivet lug term, located on bottom; three sect int ] 
god; channel mtg dkt ¥/two 0.144" diam holes on 
21/8" mtg/c i i { 
-432028-20 ICAPACITOR. fixed: 7 li/a/a> tRELSANOO jeost 16-0-5th63-6305 | ae > rash | PaaNewe-a ca | K-4ig786-lrev2 | MK-LMoaz 
NT-482028 w/100,000 mmf p/m 20h ea aect. 48A32 i 
aS p REBA325 | 7 L _— | be sel oe ee oat 
482029 [CAPACITOR , fixed: 11/2/43 REL3AK88 {16-C-51037-2590 | i ca ; 
paper dielectric; 10 mf pius 10 minus 34; 600 vdew;  |pBh84137 | | 
HS metal can; case 3 7/8" lg x 1 1/4" wa x & 7/26"h | | | 
ofa; oil impr and sealed; twe solder lug term 3/k" h \ | i 
on top of case 2°’ from c toc; no int gnd connections: 
two mtg bkt 7/8" lg integral w/top of case w/four | 
0.213" diam ntg holes en 0.406" x 4 3/8" mtg/c. j 
~482028-10 CAPACITOR, fixed: 43/2 f43 REL3AR85 (16-0-51858-2590 W16-RC- 14492 ce 26¥ 52k CG [RU30308-Sravi MCACS 
[nr-462029 w/1G m£ p/m led. _ RREEALIT | ; fy ass : = al: S Y 7 a ai | Sk-3_ (3) 
{ t 
i 
i —_ ~T ; - —_ So Ss cr i aim ean eg nae: 
i | H {| 
- s +~ ar —— ~ — - ~ p+ ——}— _ —| 
ne £, a [ ~ $s rele 14 
| 
i { 
H r = ae a all ~ : 
t 
. i ah 4 = — t 
wees =, i H i 4 ee \ 4 
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NAVY TYPE 
DESIGNATION 


NAME AND DESCRIPTION 


NAVY OWG 
OR SPEC NO 


| JAN NO 


STANDARD NAVY ESO 
STOCK NO STOCK NO 


ASO 
STOCK NO 


SIGNAL CORPS. 
STOCK NO 


MFGR 


MANUFACTURER'S 
PART NUMBER 


Con. 
rRacrel 


CONTRACTOR'S OWG 
rr OR PART NO 


EQUIPMENT 
USED IN 


-482030 


minus 40°C to plus 75°C; case 1 3/k" lg x 1 1/k" wa 
x 1" h; HS metal can; two solder lug term w/ine 


term 9/16" h spaced 1" c to c, term located on side 
of can; term ins from can; two mtg ft on bottom 


3/16" diam hole in ea, on 2 1/8" mtg/c. 


CAPACITOR, fixed: 11/2/43 IRE13A549 
electrolytic; 40 mf; 150 vdew; working temp range RELGAZ11 


16-C-19913-8651 


CG 


K-523901- 2revo 


MK-1 MOd2 


-482031 


minus 40°C to plus 75°C; case 1 3/4" lg x 1 1/k" wa 


x 1" h; HS metal can; two solder lug term w/ins, term 


9/16" h spaced i" c to c; term located on side of 
can; term ine from can; two mtg ft on bottom, 3/16" 


diam hole in ea, on 2 1/8" mtg/c. 


CAPACITOR, fixed: 11/2/43 FREL3ZA549 
lelectrolytic; 20 mf; 350 vdew; working temp range REYBA3ZLL 


16-C-19717-3091 {N16-C-9676-200 


CMA 


cG 


K-52J901-Lre vo 


MK-1 Mod2 


-482032 


Jelectrolytic;40 mf; 350 vdew; working temp range 
minus 20°C to plus 65°C; case 2 3/4" ig x 17/16" 


diam; tubr metal case, ins cover; four bayonet term 


0.355" min lg x 0,093" diam; #1 term neg and con- 
nected to can, #5 term pos, #3, #7 no connection; 


plug in mtg using octal tube socket. 


CAPACITOR, fixed; 11/1/43 IREL3A549 


REYBALIY 


116-C-19917-5011 {N16-C-9685-18 


CAW 


eed 


K4GI7 4O-Lrev2 


MK-1 Mod2 


— 


482033 


i 
\CAPACLTOR, fixed: 11/3/43 


paper dielectric; two sect; 500,000 mmf plus 10 minus 
3% ea sect; 400 vacw ea sect; HS metal can; 13/16" wa 
x 15/16" lg x 21/2" h; of1 impr; two rivet lug term 
located on bottom 21/32" h x 5/8" c to c} two sect 
int gnd; channel mtg bdkt w/two 5/32" x 3/8" slote 
115/16" c toc. 


IREL3A488 
RELBA325 


16 ~C-53570-42 30 


=482033-20 


CAPACITOR, fixed: 13/3/43 
NT-482033 w/500,000 mmf p/m 2@% ea sect. 


REL 3A488 
[REYSA 326 


{16-C-53708-6207 - 


co 
cD 


237231 


CG 


KALI334-7revy 
K56587 3-6revo 


MK-1 Mod2 
UB-1(2) 


-482034 


CAPACITOR, fixed: 11/3/43 

paper dielectric; 3000 mf plus 10 minus 3%; 120 vdew 
IHS molded phenolic case; case 3/4" 1g x 7/16" wd x 
7/32" thk: wax impr; pigtail term 1 1/4" lg at ea 


end; no int gnd connections, 


|RELGALOL 
IREL3AK88 


16-C-40428-4800 


CMR 


338-3 


-482034-20 


CAPACITOR, fixed: 11/3/43 
NT-482034 w/3000 mm? p/m 20%. 


REGAL OL 
IRE13A488 


16-6-lobea-8910 | 


CMR 


338-3 


K-350604-1l7rev5 


MK-1 Mod2 
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P = peas aoe ere = 7 =e So s |... MANUFACTURER'S | Con TRACTORS DWG cquirment | 
BESIGNATION NAME AND DESCRIPTION oR Spee No san no | ANC NO stock NO stack ‘No | eros NO [MPOR | “Pata “Umer frescron| OR PART NO USeO IN 
a ai bs ae acl nega coe i ———-—} ene ah ieee 
482035 ICAPACETOR, fixed: ' 12/3/83 ReWBA3I9 | | | | : | 
mica; 360 amf; 500 vdewy case 11/32" lg x 7/216" tam} cons | i I | i 1 
[sets | H { { i H | 
metal cass; on¢ rignt angle term bent down 1/16" in \ | t i H i i 
i 
front of case and one radial lug term 1/16" ig w/open | | Hl 
} i H | ! 
slot 3/64" x 1/32"; #3-48 tapped hole in one end; add | | } H | 
suffix indicating capacity tolerance in per cent. j H 
oes, is ch B cay y per ce | , _ L : 1 + 
~4.32035-16 CAPACITOR, fixed: 31/3/43 REKBAZYS -29824~2703 CBN | 339-000 cG KE-4uegee-lreve | ME-1 Mod @ 
H 
NT-482035 ¥/360 mmf p/m 10%. 16ch1 | li |CER } 370-A ee Gee eee Reha t a = 2 
-482036 CAPACITOR, fixed, 11/3/43 REL BANGS 16-C-53230-9876 | | 
paper dielectric; two sect; 4 mf/l mf plus 10 minus lpghaagha | | 
3% ea sect; 4 mf 200 vdew/1 mf 600 vdew; HS metel ; i i i 
i ! 
can; case 2"lg x 2" wa x 3 5/8" h; oil impr; three } | | 
‘ 1 
i ! | 
rivet lug term, lecated on bottom 3/k" h max; 4 me H 
sect int gnd; four mtg studs #8-32 tha x 5/16" h on 
| | 
1 3/8" x 3 3/8" mtg/e =| t | 
ea ‘oa od > 747 1 ag 7 7 i le Sd eas 7 a " eta 
~482536-10 CAPACITOR, tixed: 13/3/43 IRE13A488. 16-C-53664-1109 cBY j$A7&8SBH CG KM 7 I9N2-Lrevo MK-i Mode 
1 NT-482036 w/4 mf/l mf p/m 10% ea sect. REABASKE | + c if 
-4.62037 CAPACITOR, fixed: 12/5/43 RELGALEE 16-C~49936-5946 |N16-C-21559-52 CAW 
paper dielectric; 4 mf plus 1@ minus 3%; 6@@ vdcw; | REL3A465 [eG | 
HS metal can; case 3 1/4" A x 2.1/2" wd x 1 3/16" tH H j ; 
castor eil er pyranel impr and filled; two stud end | | | 
| 
nut term on por pillars 7/8" 8 x 11/8” < to ¢ on \ { | i } 
top; no int gnd connections; two removable "L" type i | 
Inte bkt w/two #10-32 thd apade lug studs 2 3/4" | | | | | 
| 7 1 i ; | 
toc. i i 
ec to _ 3 = [L eee =| } _ = | 
-482037-10 CAPACITOR, fixed: 11/5/43 RELBAZEE 16-C~-49957-5871 } RLG-C-12599-10] 3DB4 - 34 cAw | 609-MSB-4 | cw | ESA-68 
NT-482037 w/4 mf p/m LOb. REL3A468 ; CKV }1-61005-5revk | 
| i | 
[NOTE: MK-35 MK-12 Moa 1 (5). | i 4 : : os 
7 t 
-482038 CAPACITOR, fixed: 1/7/43 RERBALE3 
paper dielectric; 300,000 mmf; 400 vdew; cardboard REL2A48B H i 
cage; case 1 15/16" 1g x 23/32" diam; wax impr and | 
filled; two axial wire leads; no int gnd connections. 
-462038-10 CAPACITOR, fixed: 11/7/43 [REGBALGS 16°C~46531-9939 {N16~C-11768-50 CMA | TP= slip CZR | 300-203rev0 OBB 
INT~482036 w/300,C00 mmf p/m 10%. REL 3A488 ; . ; ; 
L - os eweeneeiond ok aes emer ~ 
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NAVY TYPE NAVY DWG STANDARD NAVY eso so SIGNAL CORPS MANUFACTURER'S Con. @NTRACTOR'S DWG E@uUIPMENT 
DESIGNATION NAME /AND' “DESCRIPTION OR SPEC NO ETA NO. STOCK NO sTOCK NO eecK TAS. 1 Stock NO |MFGR [ERY “NUMBER |rracror} OR PART NO USEO IN 
+ 
482039 CAPACITOR, fixed: 11/7/43 RELBAL63 
lpaper dielectric; 40,000 mmf; 600 vdew; cardboard RE13A488 
case; case 1 1/2" lg x 1/2" diam; wax impr and filled: 
two axial wire leads; no int gnd connection. 
7 
-482039-10 CAPACITOR, fixed: 11/7/43 RY.BA163 26-C-43877 -1624 CMA /TP-KL OBB 
NvT-482039 w/40,000 mmf p/m 10%. RE13A488 | 
482040 CAPACITOR, fixed: 12/7/43 BEGA163 
paper dielectric; 1 mf; 400 vdcw; cardboard case; REL3A488 
case 21/2" 1g x 1" diem; wax impr and filled; two 
axial wire leads; no int gnd connection. 
~4B2049-10 CAPACITOR, fixed: 11/7/43 RELBA163 16-C-48814 -3162 | N16-C-117 74-32 CBM |TP-k22 CoH | 300-102rev0 OBB 
NT-482040 w/1 mf p/m 10%. REL3A488 
-4E20K1 CAPACITOR, fixed: 11/7/43 RELBAZ4O 16-C-19913-9776 | N16-C-9685-15 3DB40-11 CMA | BB-27 C2 |300-106revO DAT 
electrolytic; 40 mf; 150 vdcw; working temp range REL3A549 caw | PRS crr 
minus 20°C to plus 65°C; case 2 1/4" 1g x 7/8" diem; 
HS metal case w/cardboard sleeve; two axial wire 
leads 2 3/4" 1g; neg term gnd internally. 
-4820k2 CAPACITOR, fixed; 11/8/83 RE13A488 16~-C -54. 362 -8338 cD MC -789 cD SK-4854 Qe 
paper dielectric; three sect; 500,000/100,000/50,000 |RE+8A350 
mmf plus 10 minus 34 ea sect; 600 vdcw ea sect; HS 
metal can; case 1" hx 2" 1g x 2"wd; four rivet lug 
term, located three on top one on bottom; no int gnd 
connections; two mtg ears ea w/3/16" diam mtg holes 
2 3/8" ¢ toc. 
-482043 CAPACITOR, fixed: 21/18/43 16-C-45766-2175 jN16-C-11329-51 CG = (| 26F572 CRP} 35-5006 Sc-1 
paper dielectric; 100,000 mf plus 10 minus 3%; ce K-8355178rev2 8G-28 
15,000 vdew; HS metal can; case 4 9/16" 1g x 3 3/4" 
wa x 4 19/32" hj ofl filled; one piller ins w/stud 
term 3 7/32" h on top and one stud term 5/16" h on 
tep spaced 2 5/16" c to c; no int gnd connections. 
5 [ 
ni . 
so +f 
C 1 a i cS 
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SHEET 45.6 


TO 


SHEET 45-670 
= <= = = ee — —— a =A 
NAVY TY! NAWY DI sicl a FAC =r c NT 
Eee MAME ANG pescRIRTION otrena | van wo | MROEE TY | arSek to | orbck o_| MSE TRST™ [mre | MAC *GUhten” [sitn] “Poe"fane ne” | *Gge "GN 
2 ~ - pear tl gos i aS font ae Ee ale 
-Le2erd CAPACITOR, fixed: 12/8/43 RELGA307 -C-49077-3919 jcc. | 21213 i i 
paper dielectric; 1.75 mf plus 10 minus 3%; 330 RE13AL88 H os.) { | 
i i 
vacw; HS metal can; case 3 11/32" 1g x 1 3/8" diam | | | 
ofa; pyranoi filled and impr; two ina wire leads 7" | ! ' 
lg protruding from side ef can close to end; no int | 
gnd connections; mtg £1 w/twe 0.213" holies on 1" ctr; | 
for replacement use NT-4820t4-A. H f i | 
i. | 2 a : 
-4.82044-10 CAPACITOR, fixed: 11/8/43 16-¢-89098-3880 R16-C- cG PIF213 cw KS8-~5682-02 iss i) MK-4 
NP-462044 w/1.75 mf p/m 10%. + 21452-500 ay | 
! MK-3 
L ated, Nes 2 eae ae Neer neen - ee | 
-48 264i. -A [CAPAGIZOR, fixed: 3/24/65 Ree8A307 16-C-49077-3915 | co. 21rel2 Cw 5 i 
paper dielectric; 1.75 mf plus 10 minus 3%; 330 wow; /RELIA488 co | K-8355127rev11 | 
HS metal can; case 3 11/32" 1g x 1 3/8" diam o/a; j 
pyranol filled and impr} two ina wire leads 10" 1g | ! 
1 
protruding from side of can close to end; no int { | Hl | | i | i \ 
j | 
t gnd connections; mtg fi v/two 0.213" holes 1" ¢ to’. | | 
5 vied hal 7 ale = - + 
-4B2044 -A5, CAPACITOR, FIXED: 1/27/48 REL3A488 16-C-49056-3930 Vee 213 CW SL 
Navy Type 4820k4~A.w/1.75 mfd p/m 5%. RE48A 307 CG | K-4355127 SL-a 
! i 
{ rey ik \ | 
7 eS cama aoe a TS = po 
“4B2045, CAPACITOR, fixed: 11/8/43 16-0-52949~B449 CBY | AT629 i 1 
paper dielectric; two sect; 50,000 mmf plus 10 minus | 
3% term #1 to case, 250,000 mmf plue 10 minus 34% | | 
term #2 te case; 600 vdcw ea sect; HS metal can; case 
1 13/16" lg x 1" wa x 29/32" h; e132 impr and filled; 
two solder lug term 1/2"1g loceted on side; inter~ 
nally gnd; two mtg ft 3/8" wa, flush w/settem, 
” 2. 23 Het oo. 
w/3/16" diam mtg heles 21/8" ¢ tec. | L _ i a fe 
| 45) -20 CAPACITOR, fixed: 11/8/43 I 16-C-53019-3969 )Ni6-C-12700-5-1 | cp co |K-43u251-B8rev5 | SK-3 
nt-482045 w/50,000 umf p/m 20% term #1 to case, cBY | A7680 
250,000 mnf term #2 to case p/m 10. 
= 4. z l a mi 


WISSLVWW DINOSLDATA = AdAL AAVN 40 DOTVLVD 
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NAVY TYPE NAVY DWG STANDARD NAvY |. £eS 0 ASO SIGNAL. CORPS MANUFACTURER'S con. CONTRACTOR'S DWG EQUIPMENT 
DESIGNATION | NAME AND DESCRIPTION OR SPEC NO JAN NO stock No || sTocK No stock No stock wo [MFCR] part NUMBER Jrractos OR PART NO USEO IN 


-4.82046 CAPACITOR, variable: 11/9/43 16-C-58821-1965 | N16-C-122h3-20 3D9003V-10 CFW CG | K-44sk06-1revl } CG-46ACQ 
air; plate meshing type single sect; 3 to 21 mmf}; so-4 
SLC; 0.015" air gap; case 23/32" lg x 15/16" wd x SK-3 
17/32" h shaft 1/4" diam x 5/8" 1g w/9/32" collar, 


end of shaft 1/32" x 45° chamfer; shaft extension 
adj; eix silver pl brass plates; 360 deg rotation; 


ceramic ins; lug term for stator and rotar, rotor 


term on LH side; two mtg studs 1/8" 1g w/#k-ko thd 
on 21/32” mtg/c. | | | 

_| 
-4,8204-7 CAPACITOR, variable: 11/9/43 16-C-62149-9966 |N16-C-12337-18 CrW CG | K-44I378rev3 cG-k6acq, 
air; plate meshing type dual sect; 3 to 21/3 to 21 sc-4 
mmf; SLC/SLC; 0.015 air gap; case 1 21/32" lg x SK-3 
15/16" wd x 1 3/16" h shaft 1/4" diam x 25/32" 1g 


bushing 7/32" 1g; rounded shaft adj; 6/6 silver pl 
brass plates; 360 deg rotation; ceramic ins; lug 
term; panel mtg by two 1/4" lg mtg studs w/#h-40 
thd on 1" ntg/c. 

i —+- 
~482048 CAPACITOR, fixed: 11/10/43 RELGA283 16-C-48801-6347 cD {Tzu 

paper dielectric; 1 mfd plus 10 minus 3%; 1500 vdow; |REL3A488 CIB |15SAU-100 
Be metal can; 4" h x 1 13/16" wi x 11/16" thk; o11 
impr and filled; two stud and nut term on por pillars 


7/8" h x 13/16" c to c on top; no int gna connections; 
adj and removable mtg bkt w/two holes 2 1/k" ¢ to c. 


-482048-10 CAPACITOR, fixed: 11/10/43 RELSA283 16-C-4.8822-6352 | 3DB1-15010-3 {cD TJU-15010 cG K-40J503-2rev2 | SM (3) 
NT-482048 w/1mfa p/m 104. |RE13A488 &M-1 (3) 
~4.82049 CAPACITOR, fixed: 11/10/43 IREYBA283 16-C-49936-5951 cD TS-6040 cebu }3-310 eca(2) 
paper dielectric; 4 mfd plus 10 minus 3%; 600 vdew; {RE13A488 
HS metal can; 3 7/16" h x 2 1/2" wd x 1 3/16" thk; 
oil impr and filled; two stud and nut term on por 


l 


Nawa1ddns 
(W)601'006 SdIHSAVN 


pillars 7/8" h x 1 1/8" c to c on top; no int gnd 
connections; adj and removable mtg bkt w/two holes 


31/16" c toc. 


-482049-5 CAPACITOR, FIXED: 1/5/48 16-C-49915-9534 cp = | T0-6oh0 cIp |ES-11619 NJ-8 
Navy Type 482049 w/4 mfd p/m of. | 
3DB4-3 cD TJu-6040 cG2 | 0313 SM (2) 
3DB4-216 cG = | K-407503-4 Lac (6) 


cwr | cu1170 1AG-1 (6) 


}- 
-482049-10 CAPACITOR, fixed: 11/10/43 RENGA283 16-C-49957-5946 


NT-482049 w/b fa p/m lof. RE13A488 


SEE N@ZE: 
NOTE: QED (2); SM-1 (2). J athe 
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— - = 25 
NAVY TYPE NAVY DWG T STANDARB® NavT. Es 0' aso SIGNAL CORPS . MANUFACTURER'S | con. ] CONTRACTORS DWG Eourewenr | 
DESIGNATION NAME AND DESCRIPTION eR SPEC Ne JAN NO sTeck NO STOCK NO STOCK NO stock ne [FSR] pagt NUMBER |raacton OR PART NO USEO IN 


= — = & e 

-4820590 CAPACITOR, fixed: 1/ro/k3 RELBALB3 16-C-bbeky. 
i 

paper dielectric; 50,000 umf plus 10 minus 3%; 3,000 |REI3ZAuS— | 

IS metal can; case @ 1/2" h x 2 1/2" wih x | 


thk; ofl impr ar 


= 7 m = ba t 


{ 
| 
| 
ned 


WIMALVWW DINOYLOATA = AdAL AAVN 4O SOWLVD 


: ‘ 
| TIU- 300005 | 
| 


i 
| 


vdow; 


1 3/16 ; two stud and nut 


f H I \ i | 
term on por piilare 1 i/k" h x i 1/8" c te c on top; | | ! Ail 
no int #nd connections; adj and removable mtg bkt 
w/ two holes 3 1/8" ¢ to c. 


L oe ts ‘ cat a ae ow ee ~- ai = = 2 - si 4 


~482090-10 CAPACITOR, fixed: 11/10/13 REABALS3 | 16-C-44265-5358 | H cD TJU-300005 fore) K-0J503-5 SM (2) 


NT-882050 w/50,000 mmf p/m 20f. REL3ZAKES 


i 
~82051 CAPACITOR, varlacie: 11/20/43 p16-0-53882),-2hin | 1 CRW | ce K-hyJ645r eve sl 


air; plate meshing type single sect; 4.4 to 2l mf; 
SLO; 0.015" air gap; case 1 7/32" 1g x 1 5/16" wi x i H 
13, 


7x6" nh shaft 1/i" diem x 1" ig bushing 1/4" 1g; } 


flatted shaft adj 9/32" 1g; eix silver pl brass 
plates; 360 deg rotation; ceramic ine; lug term; 
panel mtg by two 1/4" 1g mte vtuda */ #4-4O tha on 


Lg atg/c s sa hs } - 


st —s . ‘ 
-+82052 CAPACITOR, variable: 13/10/43 [ 16-C-60660-9820 \ OFW icg 1 K-44y891-lrev2 | é H 
air; plate meshing type aingle sect; 6 to 100 amf; j | £ H 


Istcs 9.015" air gap; case 1 3/4" ig x i 5/16" wa x | H 
1 3/16" bh ehaft L/h" diam x 15/36" 1m® bushing | | Hl 


9/32" ig x 5/16"-32 thd; acdr adi; twenty eight 1 
silver pl brags plates; 360 deg rutation; ceramic 


ins; lug term; panel mig by two 3/8" lg mtg studs | 


jw/ #4-40 tnd on 1” mtg/c. 


PX24A modified |CRV [M-95618-35 subl 


i 
foo 
t 
{ 
=a 


-482053 CAPACITOR, fixed: 12/10/43 REL ZANE 
paper dielectric; 10,000 maf, plies 30 minus 206; €00 JAR48Ai63 i 


vdew; HS metal can; 1" lg x 7/i6" diam; mineral oil 
impr and filled; ene axial wire lead; outside feil 


end, 


-482053-20 CAPACETOR, fixed: 12/10/43 REYSAL63 CSF jPX24A Medified 
L NE-482053 w/10,000 mmf p/m 2c%. REL 3AN8S : is : [ 


cm | ve-6-32 joe P-7766389-irevd | % 


-482054 CAPACITOR, fixed: 11/18/43 REL3 A426 
vacuum dielectric; 6 anf; 32,000v RF peak, 32,000 i 
vacw; case 6 1/2” 1g x 2 1/k" max diam glass case w/ 
metal ends; two 11/16" 1g x 13/16" diem axial term; } 


mte w/ term slipped into mtg clips. \ k ws 


SHEET 18-672 
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oo 5 
a MAME ANO DESCRIPTION Lercete | sans We) RURAL NN) RSE CRS «Fl atic cee || PEP rain | MANU ACRUN | ae aman ne | RaMeneh 
-492055 CAPACITOR, fixed: 11/5/43 REBAZE6 16-C-49936-5920 3DB4~116 caw | 609msB-4 cw ESA-682052-82 ME} 
paper dielectric; 4 mf plus 10 minus 3%; 600 vdcw; REL 3 A488 
RS metal can; case 3 1/4" h x 21/2" wi x 1 3/16" thy; 
castor oil] impr and filled; two stud and nut term 
7/8" h on por pillars 1 1/8" c to c on top; no int 
g@nd connections; two removable "J" bkts w/ two #10-32 
thd spade lug studs 2 3/k" c toc. 
-482056 CAPACITOR, fixed: 11/10/43 REBA2B6 16-C -45801-9960 CAW |3009MSB-.2. ' cm | 744-752 alto MK-4 
paper dielectric; 100,000 maf plus 20 minus 1@¢;3000 |RE13A468 cw | ESA-682052-80-2 
vdew; HS metal can; case 2” h x 2 1/2" wd x 1 3/16" issl] 
thk; castor oil impr and filled; two stud and nut 
term on por pillare 1" h x 1 1/8" ¢ toc on top; no 
int gnd connections; two removable "L" type mtg vkt 
w/two #10-32 thd spade lug studs 2 3/4" c toc. 
eS 4 } 
-4,82056-10 CAPACITOR, fixed: 11/10/43 RESALE 16-C-45 785-5358 | N16-C-11327-2-1 3DAL00-100.6 | CAW | 3009MSB-.1 cw | ESA-682052-80 ME-4 
NP-482056 w/106,000 mmf p/m 10%. RE13A488 issll | MK-8 Med3 
——— T T T 
-482057 CAPACITOR, fixed: 11/16/43 RE13A468 16-C-53119-5182 
paper dielectric; two sect; 500,000/100,000 umf IREYGA325 
plus 10 minus 3% ea sect; 600 vdcew ea sect; HS metal 
can; case 5/8" a x 1 13/16" 1g x 21/2" h; castor 
oil filled; three rivet lug term, located on bottom 
5/8" hn; no int gna connections; channel mtg bkt with 
0.144" diem hole ea end 2 1/8" mtg/c. 
| ae eee es eee “licen al 
~462057-10 CAPACITOR, fixed: 11/16/43 RELZA488 16-C-53163-4170 caw | 618BC CAY |T-7605996-34 RBM-5 (6) 
NE-482057 w/500 ,000/100,000 umf p/m 10% e& sect. RELSAZ25 coc | 7605996-34 sub22 |RBM-1 (6) 
cay |7606011-126 thru 
RBM-4 (6) 
—}— 
-482058 CAPACITOR, fixed: 11/16/43 RELZA4E8 16-C-53137 -5162 
paper dielectric; two sect; 500,00e/100,000 mmr IREYBAZ25 
plus 10 minus 3% ea sect; 680 vdcw ea sect; HS metal 
can; case 5/8"wa x 1 13/16" lg x 21/2" h; castor ofl 
filled; three rivet lug term, located on bottom 
5/8" h; one sect int end; channel mtg bkt w/ two 
0.144" diam holes on 2 1/8" mtg/c. 
-482058-10 CAPACITOR, fixed: 11/16/43 RELZAKE8 16-C-53163-4180 Caw |618BC CAY | T-7605996-36 RBM-5 (2) 
I'P-482058 w/500 ,000/100 000 mmf p/m 10% ea sect. REL BA325 CAW 17605996-36 suv22 |RBM-1 thru 
cay |7608011-125 REM-4 (2) 
= - t F I 
l 1 i fe 1 i i i 
SHEET 46-673 
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tS : os samen =4 
NAVY TYPE HAVY DWG STAN®ARD NAVY eso Aso SIGNAL CORPS R MANUFACTURER'S Con. CONTRACTOR'S OWG i EQUIPMENT 
DESIGNATION AME: (AND! DESCHIETION OR SPEC NO JAN NG STOCK NO STOCK NO sTOCK NO STOCK NO MF! PART NUMBER |rnacton ‘OR PART N® USED In 

I ance : Eataba is we pS Sop. a ous aeeen pears ~ _ + 

4.82059 CAPACIT@R, fixed: 11/16/43 REL 3A488 Ri6.C- CAH | 7505996-37 CAY | 7608013-264 RBM thru 


eee 
16-0-4.7276=3109 

paper dielectric; 500,000 maf plus 10 minus 3%; 600 jRE8A325 14709-3902 { cay 5996427 

vdew; HS metal caa; 5/6" d x 3 13/16" wa x 1 11/16" | sub2? 


h; castor ofl filled; two rivet lug term, located on 
bottem; no int gnd connections; channel mtg dkt w/two 


| 6.144" diam holes on 2 1/6" ate/c. | 


-482059-10 CAPACITOR, fixed: 1/ie/n3~ [RELZALES “17297-2969 caw | 626nc 
NT-462059 w/500,000 mm? p/m 106. __ | REKBA325 | 

-482060 CAPACITOR, fixed: 11/18/43 REL3A488 16-C-56750-8168 |Ni6-C-11900 
vacuum @ielectric; 12 mmf; 32,000v RF peak, 32,000 | \ 


Rau one 
| 


CG P-7766269-ereva | X-TDP-1 


vacw; case 6 1/2" 1g x 2 1/4" max diam o/s glase case 
w/metal en@s; two 11/16" 1g x 13/16" diam axial tern; 


mts u/tern slipped into mtg clips. ; 


~482061 CAPACITOR, fixed: 11/23/43 RE13A483 16-C-491 74-6550. 1N16-Re-14355 

paper diclectric; 2 mf plus 10 minus 3%; 440 vacw, REYBA 352 N16-C-11474-56 
J1200v NC teat; HS motal can; case 3/4"h x 4 3/8" wa 
le 4 3/8” ; dykanel B impr ane filied; two rivet lug 


term, lecated on face; no int end cennections; strap 


L # IN3IW4lddNs 
(¥)601'006 SdIHSAWN 


mnte not supplied, lf 
os ae : foes _ fetes ™ ammo 


! 

a = ? 

~482061-7 1/2 |CAPACITOR, fixed: 11/23/43 {RELZAK8S 116-C-49166-9810 Ni6-C-11475-46 is) GC1LO5 icD 
H 

NT-482061 w/2 mf p/m 7 1/26. RESBAI52 | N26-RC-~14355 cw 


WISSLVW DINOULIAIA =AdAL AAVN 40 


KS5686~O2i8e2 


4 


| ae +. + os a | 

- 482062 CAPACITOR, fixed: 1ufr9/%3 26-6 -50556-1556 cue |APC-50 Modified] CW | BSA-682070-7 
air; plate meshing type single sect; 5 te 42 mmf; 5 coc +} 773-ar i : ies 
SLC; 0.015" air gap; case 1 3/16" lg x 15/16" wd x | i 
47/32" b shaft sseembled w/collar and nut 9/32” 


CVALUL7<2 4, 


diam x 5/1e" 1g ofa; scdr adj; fourteen silver pi 


brass plates; 360 deg rotation; ceramic in post. 


term for stator, lug term fer reter on RH side; two 


ntg studs 3/32" 1g x 0.112"-4e thd, 21/32" c toc, 
31/64" from top; slot in nut filled w/red te indicat: 


plates fully engaged. kis, 4 oft, -. if “i eae 
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NAVY DWG J e ij : 
peaas MAME AND DESCRIPTION ee a oe eo ee hee eo 
+ 4 
~4.82063 CAPACITOR, fixed: 12/3/43 RE13A408 16-c-48792-9445 cAW {430A Special 
paper dielectric; 1 mfd plus 10 minue 3%; 400 vdew; {REGA129 
800v DC teat; HS metal can; case 1 13/16" 1g x 29/32" 
wd x 11/2" nj of] impr and filled; two solder lug 
term 3/8" h on side spaced 1" c to c; no int gnd 
connections; two mtg feet 3/8" wd, flush w/bottom 
w/ 3/16" diam mtg holes on 2 1/8" ctr. is 
(ieee CAPACITOR, fixed: 12/3/43 RE13A488 16~C-48813-9145 |N16-C-11395 R16-c- CAW {430 Special CAW |155lrevA TBM 
NT-482063 w/1 mf p/m 10%. RE48A129 11382-405 CAY }7605848-27 TBM-12 (4) 
L. a ‘ TBM-10 (1) 
- 482064 CAPACITOR, fixed: 12/3/43 16Cho 
mica; 160 mmf; 500 vdew; case 7/16" diam x 11/32" REYBAZK9 
lg; metal case; one right angle axial lug term and 
one radial lug term; #3-48 tapped mtg hole in bottom. 
= 
-482064-2 CAPACITOR, fixed: 12/3/43 RELGA349 16-C-29075-4542 CBN | 830-000 cc | K-k4us922-3rev3 | ME-~1 Mod 
hiT-482064 w/160 mf p/m 2p. 16cho CER 370 
4.82065 CAPACITOR, fixed: 12/3/43, 
ceramic dielectric; 24 mmf; zero temp coef (tol p/m 
30) mmf/mfa/°C; 500 vdcw; case 0.812" 1g x 0.25" OD; | 
axial wire leade; ceramic ine; add suffix indicating 
capacity tolerance in per cent. 
-482065-2 CAPACITOR, FIXED: 12/10/47 16-C~-16171-8182 | CER ce) =| P-7768374-P101 | TDZ 
Navy Type 482065 w/2h mmf p/m 2. 
~h62065-5 CAPACITOR, fixed: 1273743 16-6-16176-90n5 CER |NPOL24 p/m 1.2 {cG | K-33g433-144A | MK-1 Mod 2 
NT-482065 w/2h mmf p/m 54. rev0 
+ H ah 
-482066 CAPACITOR, fixed: 12/3/43 RELBALOK 16-C-42708-4800 | N16-C-10925 CMR | 338-110 
paper dielectric; 10,000 mmf plus 10 minus 3%; 120 RE13A488 N16-C-20905 CMR {338-10 
vdcw; HS molded phenolic case; case 3/4" 1g x 7/16" t 
wi x 7/32" h; wax impr; pigtail term 1 1/k" 1g at ea 
end; no int gnd connections. 1 | by 
Lf 
-482066-20 CAPACITOR, fixed: 12/3/43 REWBA164 N16-C-1092h. 3DA10- 160.1 CMR j 338-110 CHZ | CO-1126-A MK-1 Mod 2 
WT-4.82066 w/10,000 umf p/m 20h. RE13A488 Cn | 336-10 CG | K-359604-18rev5 
-482067 CAPACITOR, fixed: 12/6/43 RE13A488 16-C-42761-8660 a CHZ |C0-993 1eB 
paper dielectric; 10,000 maf plus 20 minus id; 400 REYBALG3 | 
vdew; HS metal can; 11/16" 1g x 7/16" diam; mineral 
joil impr and filled; two axial wire leads; one end 
gnd to case. 
+ 7 i ) T =| 
-482067-10 CAPACITOR, fixed: 12/6/43 RE13A483 N16-C-10994-20 CEE: 5 ENON eh 
Nr-482067 w/ 10,0€0 umf p/m 10$. RELBA163 _ 
| 1 
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a T " ‘ neTO} S eo i: 
ee NAME AND DESCRIPTION owetlio | van ne [STEW | greet fo | arSck “ho | MSRSS ROT [mron [Ate “Ronen” nin Pon'namt ws" | “useaint 
= Ad 4 sf : = 1 
~4B2067-A CAPACITOR, fixed: T/1g/ts REL3ARBB | | i coe | 2zoba CH, 
CANCELIED: reassigned NT-482566. | peutsnaea ' | ; j | 
aa rp i H 
‘i 1 
L Samana e = seta! — . ’ i Lore 
- 3. , fixed: 3 E. 6-C 3242-88 1c 
482068 CAPACITOR, fixed 22/6/4 REL3A483 16-C-4 3242-8810 | [ 
paper dielectric; 20,000 amf plus 20 minus LOb; 4OC  |ABABALOR 
vdew; HS metal. case; 11/16" 1g x i/2" diam; mineral 
loll impr and filled; two axial wire leads; one end f i 
gnd to case. | H 
Porm sciasee si = om a mf is ~ — 
H T 
-482068-16 CAPACITOR, fixed: 12/0/43 RE13A488 i cs. [xtMow | | T5K-4 i 
} ' 
NT-482068 w/20,G00 mmf p/m ich. (RBKAAIOI | i 
~482069 CAPACITOR, varlab2e: 12/6/43 16-C-60052-7550 cry | co 1 K-46i9- | OAS 
Jair; plate meshing type aingie sect; 4 to Sh mmf; ; i | | i 
| { 
SLC; 0.015" air gap; 1 7/32" ig x 15/16" wa x 2 7/32" i | \ Hy 
hn, ohaft enc]. in houging »/ split bushing 1/4" dian | | 
\ 
x 19/32" lg, locking type; ecdr adj; fourteen ullver | 1 
Z Pl ¥rass plates; 360 deg rotation; ceramic ine; lug | | | 
term, rotor term on tep; two mtg studs 1/8" 1g with ) 
1 
< 
n | | } 
sare F440 tha_on 22/32" mta/c. . es See a _ i | 7 7 : . . a 
ae] -482070 CAPACITOR, variabie: 12/6/43 K-8LE19-5 perv | DAS 
Nn CANCELLED: for replacement use NT-482069. | . = = 
-482071 CAPACITOR, variable: 12/6/43 Ia | K-4UIG19-6reve [DAS 
‘Oo CANCELAED: for replacement use NT-482069. “es ieee ; | H are re | a 
& CAPACITOR, FUN: 12/14 73 
oO ceramic dielectric; 510 mmf; neg temp coef 750 ( tol | | H | 
NO p/m 112.5) maffiacd/*; 596 véew; 1,8" max lg x H | | | 
e™, | | i 
> Imax diam; 2 radiel wire leads; uninsulated body; 1 | | \ 
Ne \ ' 
suffix indicating capacity tolerance In Bex cent. f Hi ' | } 
+ + ae aM 
CAPACITOR, fixed: 10/14/43 31.6-0-10229-1382 | N16-c-8305-75 | Hl CBN JA loa K~34.9238-7276 SP (3) 
, , 5229-13 305-75 | 
[wr-482072 w/St0 nme p/m 5h. | 4 | i! CAKD a revi, |SP-1M(23) 
-482073 CAPACITOR, fixed: 12/14 [43 RELBAIOK 16-¢-39675-8178 cB DIM } 
paper dlelectric; 1,00@ mmf plus 10 minus 3%; 600 RE1LZAKBS H 
vdcw; HS molded phenolic case; case 3/4" lg x 3/4" | 
wd x 1/4" thk; mineral eil impr; pigtail term 1 1/4" 
1 
| lg at ea end; no int gnd connections. ! t | | 
| ! ; { 
| i | | ;Con't | 
fo Sain oo - - a = me Seren Cee ynoeeaaenes pirseeecns Chee = ~ oe 4 
7 t as r —+— | ~ J —— — a T SS 
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Creal HAE, AND DESCRIPTION BEC Eo es “| wick ho | abc ho | MSE RE [uron |wonUrAccann® [ttn] SOumMRar asm | FaBv "| 
-482073-20 CAPACITOR, fixed: 12/14/43 REL SA 164 16-C~39727-5025 cp OLDIM cG =| K-437459-1revo | sp 
NT-482073 w/1,000 mmf p/m 206. RE13A488 
482074 CAPACITOR, fixed: a/b 73 RE13A468 16-C-45755-9539 cD | DyR-6010 i 
CANCELLED: same as NT-48197-A RE4EA129 t L | 
-482075 CAPACITOR, fixed: 12/14/43 RE13A488 |26-c-46796-4o.0 N16-C-11420-19 cc 25F638 
paper dielectric; 1 mf plus 10 minus 3%; 600 vdcw; REY BA129 
HS metal can; case 2 1/32" ig x 21/32" wd x 1 1/8"n; 
oil impr and filled; two solder lug term 3/8" b on 
side spaced 1" c to c; no int gnd connections; two 
mtg ft 3/8" wa flush w/bottom w/3/1e" diam mtg holes 
2 3/8" c toc. 
-482075-10 CAPACITOR, fixed: 12/714 Fi3 RELZAL88 16-0-48317-1008 cc | 25r638 CG | K-47J668-5rev3_ | SP (3) 
NT-482075 w/1 mf p/m 10%. RELBA129 SP-1M (3) } 
-482076 CAPACITOR, fixed: 12/14/43 RE48A187 16-C-45765-8982 cG 20Fr6uh 
paper dielectric; 100,000 maf plus 10 minus 3%; REL3A488 
10,000 vdew; HS metal can; cease 4 19/32" h x 5 5/16” 
lg x 2 1/8" wd; oil impr and filled; one HY stud 
a and nut term 2 1/4" h on por pillar and one ins LV 
= solder lug term 2" c to c on top; no int gnd 
a. connections. 
on -482076-10 CAPACITOR, fixed: 12/14/43 REGGA187 16-C -45786-8982 [N16-C-11329-26 ca 26r6h4 roe K-47g948-4rev5 | SP (2) 
NT-482076 w/100,000 maf p/m lop. RE13A488 cG 25P644 cG 23709 -b SP-1M (2) 
<o _| Sx (4) 
=] l capory eae PGR, fixed: 12/14/43 RE12AL88 16-C-51840- 2412 + | 
L paper dielectric; 10 mf plus 10 minus 34; 1000 vdew; |RE48A139 
Sg HS metal can; case 3 13/16"1g x1 3/4"wi x & 19/32"b; 
> oil impr and filled; two por ins screw type term 
~S 
15/16" b, located on top spaced 2" c to c; no int 
gnd connections. t 
-482077-10 CAPACITOR, fixed: 12/14/43 RELZAKBS 16=¢-51861-2492 {N16-C-11673-20 3DB10-37 eG | 25r623 CG «[ K-52053-7Trevé | sP (3) 
wT-482077 w/10 me p/m lop. RELBA139 cb |} 'T-10100 orp | 35-176 SP-1M (3) 
i H ma ne 
| 4 
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NAVY TYPE NAVY BW ; 
|_oesionation NAME ANO DESCRIPTION victim | van wo | STANBMWT | areck So | arc Sno | MERGER SRE [wron [MAW Aten” (rictn| “Ue"ounr as" | FBee Sa” | 
i ——~} — ——f— - 
-482078 CAPACITOR, fixed: 12/14/43 RE13A488 16-C-1:9936-7221 {NLG.C-11584-6-1 | 
paper dielectric; 4 mf plus 10 minus 3%; 600 vdew; RE48A139 | | { 
HS metal can; case 2 13/16" 1g x 1 3/16" wa x 3 1/2" i i ' | | 
hj oil impr and filled; two por ins stud term 1 5/16" | | 
\ f 
h, on top spaced 1 1/8" ¢ to c; no int gnd i j 
\. cennectione, i fs 
n ‘ - - e 4. 
~482078-10 CAPACITOR, fixed: 12/14/43 RE13A488 a le-c-49957-7221 ‘es ce 25F 624 cs R-50953-Srev3 SP 
nT-482078 w/k of p/m leg. RE48A139 j ' SP-1M (2) 
NOTE: We (2); WG-1 (2); WG-3 (2). SEE Were: | 
; r r = t 22 + 
~482079 CAPACITOR , fixed: 12/14 /o4 RELZAKEG | 16-C-48801-6307 |116-C-11437-8 | \ SP : 
paper dielectric; 1 mf plus dO minus 3%; 15@0 vdcw; tRelGa139 | 
HS metal can; case 1 13/16" 1g x i" wa x 3 1/2" hb; | 
oil impr and filled; two por ins stud term 1 5/16" h, | H 
| 
40h top spaced i3/16" c to c; no tnt gnd connections. | 4 
-482079-10 CAPACITOR, fixed: 10/14 /by RE13A488 16-C-48622-~6300 | N16-C-11431-7 | cc 26P53 702 (co |x-523553-l0rev3 | sP (3) 
Ls NT-462079 w/1 mt p/m 10f. REKGAI39 L sp-14 (3) 
-82080 CAPACITOR, fixed: 12/14/43 REL3A488. 1@-C-44 244-5395 
paper dielectric; 50,000 mmf plus 10 minue 34; 3,000 /REBAL39 i 
vdew; HS metal can; case 2 9/16" ig x 1 3/16" wi x i 1 | 
21/8" hjo1l impr and filled; twe vor ine stud term H 
15/16" h, on top spaced 11/8" ¢ to cj no int gnd | } 
connection. 
cauaal Ra (a =<“ —|— =, Sys ot i ee pe 
~482080-10 CAPACITOR, fixed: 12/14/43 REL3AR68, 16-C-44265-5395 ce 257636 cG K-52553-Larev3 | SP (2) 
NT-482080 w/50,000 mmf p/m 10%. RE4S A139 | BP-L4 (2) 
ar gi t. a + t a ep or aye ee ay 
482081, CAPACITOR, fixed: 12/14/43 RELZANBS 16-C-46334-7480 | 
paper dielectrics 25@,000 mar plus 10 minus 34; REYBAL39 | H 
3,500 vdew; HS metal can; cave 2 9/16"lg x 1 3/16" wd | H \ [ | 
x 32/4" h ofa; ofl impr and filled; two por ing stud | | i | { 
term 11/k" h, on top spaced 1 1/8 c to cj no int i ! 
gnd connections, | | 
— - .. - — = = — — { 
-482081-10 CAPACITOR, fixed: 12/14/43 REL3A488 T 16-¢-46355-7479 | lcG ~ |25F637 CG /K-52553-13rev3 | SP (4) 
[racbOe08 w/250,000 mmf p/m 10%. IRE4BAL39 { I SP-1M (4) 
i | 
492082 CAPACITOR, fixed: 12/22/43 CSL | XOMRTWG-.05-10 |cG =| K-380@39-33 lyvc ! 
CANCELLED: same as NT-481391. | sheet i, revo | VG-2 
_ i i 
t ‘ | 
{ | CG K-350639-i5 i 
| | 
| sheet 4, rev3 j 
i i _ = +| aren | oo - an prev 
| | + { ——|-_____ — — 
pA ca | 
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NAVY TYPE NAVY_DWG STANDARD NAVY ESO ASO SIGNAL CORPS MANUFACTURER'S | Con. | CONTRACTOR'S DWwG | EQUIPMENT 
DESIGNATION NAME CAND: (DESCRIPTION OR SPEC KO TANT NO STOCK NO STOCK NO STOCK NO stock No {|MFGRi part NUMBER | reactor OR PART NO USED IN 
-482083 CAPACITOR, fixed: 12/21/43 IREL3 A488 16-C-44236-1063 


paper dielectric; 50,000 omf plus 10 minus 3%; 600 RE4BA325 
vdew; HS metal can; case 13/16"wd x 15/16" lg x 
1 3/8" h; of3 impr; two rivet lug term, located on 


top; no int gnd connections; channel mtg bkt w/two 
5/32" x 3/8" slots, 1 15/16" c to c. 


~482083-10 CAPACITOR, fixed; 12/21/43 RE13A488, 16-C-44257-1103 ca | 23F239-2 ca |x-44s334-10, vo 
INT-482083 w/50,000 mmf p/m 10¢. IRE4BA326 sheet 1 revO |VG-1 
ce K-44I334-10 SP (3) 
L sheet 3 rev6|SP-1M 
-482083-A CAPACITOR, fixed: 6/2/45 RE13A488 16-C-44239-5997T : ce | P-7765502 ca | P-7765502-9 CG-50202A 
paper dielectric; 50,000 mmf plus 10 minus 3%; 1,000 |REk8A326 rev 10 |DSX (2) 


view; BS metal can; case 13/16" d x 15/16" wd x 
15/16" h; oil filled andjmpr; two rivet lug term, 


on top 5/8" c to c; no int gnd connections; channel 
mtg bkt w/two 5/32" x 3/8" slota, 1 15/16" c toc. 
-)82084 CAPACITOR, FIXED: 12/21/43 RE4BA187 16-C-45765-5794 
paper dielectric; 100000 mf plus 10 minus 3%; 7500 |REL3A488 
vdcw; HS metal can; case 3 13/16" wi x 1 3/4" thk x 
31/2" nj of] impr and filled; 1 HY stud and nut 


term 2 1/4" h on por pillar and one ina LV solder 
lug term 2" c to c on top; no int gnd connections. 


-482034-10 CAPACITOR, fixed: 12/21/43 RE4BAL87 16-C-45786-5799 |N16-c-11328-71 cG 25F575-2 CG = {K-477948-2 VG 
NT -482084 w/ 100,000 mmf p/m 10%. PRE13.A488 sheet 1 revl|VG-1 
CG K-k7I948-2 VG-3 


aheet 2 reyo 


CG K-47I948-2 
L | | Bheet 3 rev5 
-482085 CAPACITOR, fixed: 12/21/43 RE4S8A1L87 16-C-45766-1990 

paper dielectric; 100,000 umf plus 10 minus 3%; REL 3A488 

12,000 vdcw; HS metal can; 4 1/8" nh x 3 3/4" lg x 

4 9/16" thk; oil impr and filled; one HV stud and 

nut term 2 1/4" h on por pillar and one ins LV 

solder lug term 2" c to c on top; no int gnd con- 

nection. 

—t 
~482035-10 CAPACITOR, fixed: 12/21/43 RE48A187_ |: 16-¢-45786-9990 ce 26F628 CG | K-475348-3 rev | SP-1M 

NT-482085 w/100,000 mmf p/m 10%. RE13A483, VG 

NOTE: VG-1; VG-3. + SEE NOTE 

a eee 
4 
J 
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i NAVY: STYPE fee Mestad FEDERAL H ESA s N x fal o Ad EN 
OESIGNATION NAME AND DESCRIPTION pnawins JAN NO { stock NO stock ‘No ss, | MOR OT Ice] — neck nee [eri | Somieeton®, ove. Fav oENr'( 
[ -k82086 CAPACITOR, FIXED: 12/21 /a3 “TIRES 3AKG8 | (6-6-4535 765-5504 ” aa baa ve ie a ail 
Lectric; LOCOCO mnf plus 10 minus 3%; 7500 | i ! | | i 
H 
} canj case 3.1L "wax | 1 | j | 
h, ofa; oil.impr and filled; two por ins i ! 
i i t 
atud term 2°1/k" h, on top spaced 2" c to co; no int 1 
gnd.connections. | | 
. + = + a 1 - 
~4.82086~-10 CAPACITOR, ‘Pixed: 12/21/43 REL3AN68 16-C- 45786-5804 | N16-c-11682-6 ca 25F474-2 cG =| R-52753-9 VG 
NP-482086 w/100,000 umf p/m 106. REAGAL39 | | | | sheet 1 rev 4 WG-1 | 
: | Fj 
| eG} K-32553-9 | 
| ahest 2 rev 
co | K~52y53-9 | 
sheet 4 rev 3 i 
~482087 CAPACITOR, fixed: 12/29/43 JREL3A549 {16.c.20659-2051 N16-C-9706 CMA | HOSCO5 lesa bktiCZh | 302-11L3rev0 OBB 
electrolytic; 500.mf; 50 vdew; working temp range |REABAZHL 
minus 20°C to plus 650¢; case 3 3/8" lg x 2 7/16" H | 
| i 
diam;.metal case externaliy Jna; two solder lug term 
! 
5/16" h on top spaced 1/2” ¢ to e; both term ins 
from. can, 
we i + { 2 ae oe a —————_—— 
-482088 CAPACITOR, fixed: 42/29/63 REL3ZADLG ft 16-C-2050h-2026 |N16-C-9697-50 cD BRE1225 302-1LlerevO OBB 
i : e i 
electrolytic; 250 mf; 12-vdew; working temp range RESBAYOK Wi6-C-9687 i 
minus 20°C to plus 65°C; case 2 1/8" 1g x 13/16" 
{ H 
diam; HS metal can w/ins eleeve; two axial wire leads! | 
{ 
‘2 1/2" 1g; neg term gnd internally; radiai mtg strap | 
one ‘hole 0,154" diam’5/8" from.outeide of capacitor. | 4 | | 
—— - + = t a — — + 
“82089 “ICAPACTTOR , fixed: 12/29/83 REL3ANBB 16-C-~51455-14 74 } 
paper dielectric; 8 mf plus 10 minus 3%; 500 vdew; REABALSS | 
; } | 
HS metal can; case 2" lg x 2 1/k" wa x 3".b ofa; oil H j | 
impr and filled; two screw type term 3/4" b located 
on top.1".c to co; no int gnd connections; two mtg fl 
1/e"-wi-on aide of case, ea w/twe 0.196" diam mig 
holes on 1.1/4" x 2 3/8" mtg/c, 
ole / 3/ ¢/ iE | 7 4 
--482089-20 CAPACITOR, fixed: 12/29/43 REIZAKBE 1@~C-51507- 041 cRV CRY |K-@84818-leubl | SA-2 
-[wr-482089 «7/8 mf 208. REABA15E \ ' | 
9/6 mo p/m 206 aise | _ 7 eee le Se Alc os et Ra A oe ee E 
I 
wailis L L 4 camel 
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am NAVY DWG STANDARD NA‘ y ° RS O EQUIPMENT | 
See NAME AND. BeScRiPTiON Ge srectnel|h caamcciig + | Pameale GUN] Soe War "1 gibi tues | Sipe Sua, [P| MAROC eI Mann [eu | eomtAgIoe ie RUE 
4 “t ih 
-482090 CAPACITOR, fixed: 1/6/44 RELSA124 
mica; 400,000 mmf; 1500v test, 18 amp at 3000 kc, 16ChG 
25 amp at 1000 kc, 22 amp at 300 kc, 12 amp at 100 
kc; case 3 1/16" lg x 2 7/16" wa x 2 7/8" h petted 
in metal case; two screw term 15/16" h on top 1 7/16" 
c toc; three mtg ft on bottom ea w/0.257"diam holes, 
two on one eide 1 5/8" « to ¢ 3 9/16" from ctr of 
hole on opposite side. 
-4.82090-E5 CAPACITOR, fixed: 1/6/¥is RENGALZL 16-C~375 22-4713 CD | PL-11]0A-30BH MK-3 
NT-482090 w/400,000 mmf p/m 5%; temp coef ltr E. 16cho can | F3Q-1504 MK-4 
482091 CAPACITOR, fixed: 1/20/44 RZ4BA203 16-C-54728-7882 CDL |C-8B-4561 rovA 
paper dielectric; three sect; 2,.5/2.5/5.0 mfd plus {REL 3488 
20 minus 10%; 600 vdcw ea sect; HS metal can; | 
3 27/32" lg x 1 11/32" wi x 4 21/32" h; of impr and 
filled; four stud type term 9/16" h located on bottom, 
spaced 11/16" c to c; no int gnd connections; two mtg 
ft w/0.216" diam mtg holes spaced 4 3/8" c toc. 
-482091-1.0 CAPACITOR, fixed: 1/20/44 RE4BA203 16-C-54728-5431 OAV-L 
NT-482091 w/2.5/2.5/5.0 mtd p/m 10%, REL2A488 
-82092 CAPACITOR, FIXED: 1/22/b 
iceramic dielectric; 1000 amf; var temp coef; 300 vdews 
case 0.69" 1g x 0.24" max diam; radial wire leads; 
fpakelite ins; add suffix indicating capacity tolerancd 
in per cent. | | 
7 
-482092-10 CAPACITOR, fixed: 1/22/44 16-C-18648-9835 CAKD | 20K1200 CRY }K-97653-2subT 
INT-482092 w/1000 mnf p/m 10%, 
-482092-20 CAPACITOR, fixed: vfe2/ue 16-C-18657 -8445 CAKB | 20K-1200 carp |A-6842(72)-678 | MK-26 
z RV | K-97653-1sub MAW 
INT-482092 w/1000 mmf p/m 20%. CER |GP-28 ¢ 97653-leub7 (19) 
CRP | 35~529hrev3 RBK-12 
CaM «1744-768 alt 0 RBK-13 
CHL 474132 RBK-14 
CRV | K-97653-5 SD-5 (24) 
cRV |A-984005 sub 3 |SR-2 (30) 
cG. K-7102257-2 rev3|MK-26 Mea3 
(30) 
NOTE: MK-26 Mod 4 (30). SEE NOTE 
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NAME AND DESCRIPTION 


NAVY OWG 
OR SPEC NO 


JAN NO 


STANDARD NAVY 


STOCK NO 


—€so 
STOCK NO 


stock NO 


SIGNAL CORPS 
sTOCK NO 


MANUFACTURER'S 
PART NUMBER 


RESTRICTED 


EQuIP: 
USED IN 


~432093 


CAPACITOR, fixed: 1/22/¥u 
ceramic dielectric; 22@ mmf; neg teme coef 750 

(toi p/m 60) mme/mf/OC; 5@@ vdew; case 1 9/64" lg x 
5/16" diam; axial wire leads; ceramic ins; add suffix 


indicating capacity telerance in per cent. 


: 
| 
; 


-482093-10 


CAPACITOR, fixed: 1/22/4h 
NT-482093 w/220 maf p/m 10f. 


16-C -17726-5189 


N16-C-8272 


CER | N750M220p/m22 | CRY 


M-428801-32 
aubl7? 


MK~26 


-48209) 


CAPACITOR, FIXED: 1/22 /us 
ceramic dielectric; 375 mmf; neg temp coef 7 
p/m 60) map/mfa/°C; 509 vdews cnse dimen 1.15 

0.313" diam; axial wire leada; ceramic ins; add suffi 


} 
indicating capacity tolerance in per cent. 


-482094-10 


CAPACITOR, fixed: 1f22/hh 
RT-482094 ¥/375 amt p/m lef. 


16-C- 18014-3420 


4 


N16.C-8 362-65 


CER | N750M375 


oe 


CRV 


M-428801-31 


ye . aubl7 


! 


-482095 


—{—— 
CAPACITOR, fixed: 1/26 /he 
paper dielectric; 2 mf plus 10 minus 3%; 600 vdew, 
33® vacw3 HS metal can; case 3 1/2" h x 1 3/k" wa x 
1" d ofa; mineral.eil filled; two seider lug tera 


connections; bkt mtg net. supplies. 


1/2" nh located on top, apaced 3/4" ¢ to co; no int gna 


REGALO 
RE13A488 


16-C-49176-2882 


N16-C-11490.-1 


R16-C- 
1443-500 


co 26r682 


M-h22477-26ub3 


iZ 


~462096 


CAPACITOR, fixed: 1/25/44 
electrolytic; two eect; 4O/kO mf; 250 vdew; working 


1 3/8" diam; HS metal case; eix plug-in term 17/32" hb 


en tep; plug-in mtg. 


temp range minus 20°C to plua 50°C; case 3 7/8" 1g x | 


REL3A549 
REWWAZ54 


16-C-21993-2539 


i 


NiG6-C-9685-27 


CIE | 20B79 


CML 


ablecalto 


py 
JR-1(5) 


fl 
i 


~482097 


CAPACITOR, variable: 2/27/44 

air; plate meshing type eingle sect; 4.5 te 15 mmf; 
SLC; air gap 0.040"; 1 1/32" lg x 15/16" wa x 1 7/32" 
h, shaft 3/16" diam x 3/16" lg, split bushing 11/32” 


diam x 3/8" 4g locking; ecdr adj; ten aluminum 
plates; 360 deg rotation; pest term for stater, lug 


term for rotor en top; two mtg studs tapped for 


#4-b@ thd screws on 21/32" mte/c 21/64" from ton. _ 


16-C-58532-2856 


pmb 
| 


CAIM | NH-15S-0 


Cs 


QFG-115-@66 


fare i 
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NAVY TYPE NAVY DWG STANDARD Pe Eso Aso SIGNAL CORPS MANUFACTURER'S | Con. | CONTRACTOR'S OWG | EQUIPMENT 


DESIGNATION NAMES SAND).(CESCRIFTION ‘OR SPEC No SANS NS STOCK NO STOCK NO STOCK NO stock no |*FGR] barr NUMBER [reactor OR PART NO USED IN 


-482098 CAPACITOR, variable: 1/27/44 16-C-59 358-3960 CAIM | NB-32P-0 on QFG-115-966 QFG 
air; plate meshing type single sect; 5.3 to 31.5 mmf; 


SLC; 0.032" air gap; 1 3/32" lg x 15/16" wa x 1 7/32" 
bh shaft 3/16" diem x 3/16" 1g eplit duehing 11/32" | 
diem x 3h "1g locking type; round shaft adj; 

fifteen aluminum plates; 360 deg rotation; post term 
for stator, lug term for rotor on top; two #4-40 thd 


mtg etude 21/32" c toc. 


-482099 CAPACITOR, variable: 1/27/44 16-C~60904-4801 CAIM } NH-106L-0 CJ = | QFG-115-066 
air; plate meshing type eingle sect; 7.6 to 105.6 
mmf; SLC air gap 0.020"; 1 7/8" 1g x 15/16" wa x 
17/32" h, sbaft 3/16" diam x 3/16" 1g, eaplit bushing 


11/32" diam x 3/8" lg locking type; round shaft adJ; 
36 aluminum plates; 360 deg rotation; post term for 
stator, lug term for rotor on top; two #4-4O thd 


mtg atuda 21/32" ce toc. 


L # LNIW31ddNS 
(V)601'006 SdIHSAVN 


= ad 
482100 CAPACITOR, fixed: 2/1 /ul REL3AD49 16-C-19865-9471 |N16-C-9684-2 CsF | 9709 CBM / 7H -538e1ty QGA 
electrolytic; 30 mf; 250 vdcw; working temp range REYSAZ4L 
minus 20°C to plue 65°C; case 2 11/16" 1g x 1" diam; 
HS metal case; two solder lug term 1/2" h on top 


apaced 1: y 2" c to c; term ine from case. 1 ace BS es ee Se ae | 
2/ri/ae REL3ZA54K9 16-C-23048-4673 :|N16-C-9677-64 csF | 6925 cBM | 74k-l8bal to Ga (3) 


-482101 CAPACITOR, fixed: 
electrolytic; four sect; 20/20/20/20 mf; 450/450/450/|RE4SA355 ea Nunes shia 
450 vdew; working temp range minus 20°C to plus 65°C; 


case 3 3/4" lg x 1 3/k" wa x 3 9/16" hj BS metal 
case; five rivet lug term 1/4" h on top 1/2" ¢ toc 


term ins from can. a 


-482102 CAPACITOR, fixed: 2f2/uu RE13A488 16-C-51071-8515 QGA 
paper dielectric; 7 mf plus 10 minus 36; 300 vdcw; REWBA356 
BS metal can; case 1 15/32"wix 2 13/32" agx 4 3/4" 
h; ofl impr; two ine post term 7/8" h, located on 


thd x 13/32" 1g on 3/4" x 1 3/4" mtg/c. 
' 
Con't | 


bottom; no int gnd connections; four mtg etude #8-32 | 
ol 


1 3 : n 
t 


SHEET = 48-663 


RESTRICTED 


WIUSLVWW DINOdLDATSa = AdAL AAVN 40 SOWLVD 


RESTRICTED 
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Pilea aird NAME ANDO DESCRIPTION on Spee No JAN NO See Noe stock NO stock iS | stock Swos MFCR MpART NUMBER, vanerae CO TART NO 
-482102-10 CAPACITOR, fixed: 2/2/44 RE13A488 16-C 51092-8525 }N16-C-11623-50 CW | D-160798 Foam, | 7h4-12aalt0 | Jka-5 ' 
NT-4@2102 w/7 mo p/m 108. RELBA356 { | \ i | | JKA-5a j 
WOTE: QCJ-5; QCJ-6; QCI-9; QCL-4; QCL-5; QCL-8; QCM-1)QCM-2; QCN]-3; QcN~4; QCO-}2; QCO~3; Aca; CR; QCR-2; QCS; ]GCS-1; QcT; | SEE NOTE 
QCT-1; QGA (2); WDA; WDA-1. +} _ | ; : + | { 
-482103 CAPACITOR, fixed: 2/2/r REALS | 16~-C-42719-~5987 CG | 23181 CBM | 7h ~5h1lalto | QGA 
paper dielectric; 10,000 maf plus 1@ minus 3%; 1000 {RK13A498 iCAW | LO16B OBE 


vdew; HS metal can; case 15/16" hxi5/16"wdx | i ! 
11/16" thk; pyranol impr and filled; two ine seider 


Lug term 5/8" ¢ to ¢ on top} no int gnd connections; 
two integral mtg rt on top w/5/32" wa slot in ea end | 


1 15/16" ¢ toc. 
a 4 nize 


5 neces 


L # LNAWIIddNS 
(¥)601'006 SdIHSAWN 


=a nee a 


~'82103-20 CAPACITOR, fixed: 2fefae RELGALTS 16-¢-42769~7964 | NL6-RC-13588 CAH | 1016B cay | T-7610944-10 SR i 
NE-462103 w/10,000 mmf p/n 20%, a __| REL3ANS8 | E z poh SR-5 
~4a210b CAPACITOR, fixed: 2/2 fie REABALIO [16-c-~62212~3910 \ [oc [eGr590 cG 8386754 re7d  (SP(L) | 
paper dielectric; 20 mfd plus 10 minus 3%; 330 vacw, [RH13A488 | SP-1M 
60 cyc; HS metal can; 4 19/32" h x 3 3/4" wi x 2 1/4" f 
d; pyranol filled; two solder lug term 7/16" h | | | i { 
located on top, spaced 2" ¢ to c; no int gnd connec- | | | | | | 
tions; bkt mtg not supplied, 
als os eet See : jem d iereoeer | 


-482105 CAPACITOR, fixed: afe/us RELBALGO 26-C-47089-5972 | N16-C-21344-65 ce Ic | K-5e60278revlo | SP 
paper dielectric; 450,000 umf pilus 10 minus 3%; 1000 |RE13A488 | i OF ce jK-ge309Ke vevll | sp-im 
vdew; HS metal can; case 1 5/16" 1g x 11/16" wa x 
1 15/16" h; pyranol o11 impr and filled; two solder | 


lug term on top 5/8" c to c; no int gnd connections; 
jens mtg wkt on bottom ofeach side ga w/one 5/32" 


ee 


alot, 1 15/16" ¢ to s. . 


- 482106 ICAPACITOR, fixed: 2/7/44 REYSA 349 TBS 
mica; 25 mmf; 500 vdew; cease 11/32" lg x 7/16" diam; 16C4L 
metal case; one right angle term bent down 1/16" in 


front of case and one radial lug term 1/16" lg, ca 


term w/open slot 3/64" x 1/32"; #3-48 tapped hole in 


one end, add suffix indicating capacity tolerance in 


‘per cent. | | | : 
~482106-4 \CAPACTTOR, FLO: a REWOATHOD [G-0-26943 24023 {N16-0-9798-151 cm | ‘| 
Navy Typo 492106 w/25 mmf p/n 4S. 15041 
| 4 . ! IL “ a —! | ——| 
-482106-20 | CAPACITOR, fixed: 2/7/44 REABAIYS i 16-C- 26954-3583 | N16-C-9795-150 i ; CER | 3'70a CHZ | CO8S7 Ys 
NT-482106 w/25 mp p/m 20%. 16042 YI-1 
yd-2 
i. + — t ae + 1 
~ if oa Seer eae 4 os t oT | aaa “ok t ae | 
a terete : ela aoe Ne or eh oe E oo ea bs Se ee 
fe eee ol : | | ft | | fou aH | 
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NAVY TYPE 
DESIGNATION 


NAME AND DESCRIPTION 


RAVY DWG: 
OR SPEC RO 


STANDARD NAVY 


AN ONS. STOCK NO 


Ags oO 
STOCK NO 


“T SIGNAL CORPS 


STOCK NO 


MFGR 


MANUFACTURER'S 
PART NUMBER 


Con. 
THAETOR 


T CONTRACTOR'S WG 


OR PART NO 


EQUIPMENT 
USED IN 


~482107 


CAPACITOR, fixed: 2/7 /uy 
CANCELLED: same as NT-484098. 


REWBA3U9 
16chL 


CER 


370B 


TBS 


-4.82107-10 


CAPACIT@R, FIXED: 2/16/48 
Navy Type 482107 w/50 umf p/m le, 


16-C-27634-8503 


a 


CER 


370A i 


TS-355/UP 


4 


~482108 


CAPACITOR, fixed: 2/9/4e 
electrolytic; three sect; 20/20/20 mf; 150/150/150 
vdew; working temp range minus 200C to plus 65°C} 
case 2 1/2" 1g x 15/32"diem; tubr aluminum cen; 


four bayonet term 0.355" min 1g x 0.093" diam; can 
is gnd to #1 term, #3, 5, 7 term pos; plug-in mtg 


using std octal socket. 


RE13A549 
RELBA294 


16-C-22635-3364 


CAW 


BA-10194-1 ical 


MK-3 
ren) 


-482109 


CAPACITOR, fixed: 2/9/ky 
electrolytic; three sect; 20/20/20 mf; 450/450/450 
vdew; working temp range minus 20°C to plus 65°C; 
case 3" lg x 1 15/32" diem; tubr aluminum can; four 


bayonet term 0.355" 1g x 0.093" diam; can isa gnd to 
#1 term, #3, 5, 7 term pos; plug-in mtg using etd 


octal socket. 


RE13A549 


REMBA294 


-482110 


CAPACITOR, fixed: 2/9/44 
paper dielectric; two sect; 100,000 mf plus 10% 
minus 34 ea sect; 6@0 vdcw e& sect; HS metal can; 
case 1 13/16" lg x 1" wi x 7/8" h; of) impr and 


filled; three solder lug term 5/8" h on aide, spaced 
1/2" c to cs no int gnd connections; two mtg ft 
3/8" wa flush w/bottom w/3/16" diam mtg holes 2 1/8" 


c toc. 


REL3A488 
RBELBAL29 


16-C-22643-8215 


16-C-53115-5980 


N16-C-9677-55 


CAW 


CSF 


P6399 


BA~10194-3iee1 


SQ 


~482110-20 


CAPACITOR, fixed: 2/9/4u 
NT-482110 w/100,000 mmf p/m 20f es, eect. 


16-C-53214-7537 


CSF 


cG 


P6399 


ca 


K473668-10rev1 


eens 
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= = — ae ae] 
TA RO VY o ARTE .CTURER'S - CONTRACTOR'S 
EARN KAME AND DESCRIPTION SNrcttie | san wo | Mracw we’ | stock no | athe Sno | MSRSERSRET [aren [MAR *Rimen” [itn] “Powonmt nS™* | 2BESIN 
“482114 CAPACITOR, fixed: 2/16/44 IRELEAL7O i | | 
mica; 2000 maf; 75@ vdew; case 1 3/8" lg x 1.012" wa {16C40 { ' 
x 3/4" thk ofa; molded pakelite case; twe solder ivg | H ; | 
term on onds, ea w/nole 0.14" diam, holes 1 3/4" i | 
c to c; two mtg ears on side, ea w/alot O.1k" x ' 
0.188", slots 0.70" ¢ toc. | 
= 4. + 
~462211-B10 CAPACIT@R, fixed: 2/16/44 RELBA276 16-C -31802-9005 | 116-c-1e2k1-31 CAN | BE-i5 COL | 915N220ErevO 
NT-h62111 w/2,000 mmf p/m 106; temp coef ltr B. 16cho i coL | 915 2205 20 
f7482111-B20 CAPACITOR, fixed: 2/16/74 |REROADTO }16-0-31508-2485 CaN [BE-15 {cor [915 2205 4d 768-6 (3) 
NT-482111 w/2,000 mmf p/m 204; temp coef itr B. 16cho CHZ | CO-763 TC2 (4) 
NOTE: TC2-1 (5); TCZ-2 (5) SES NOTE 
—4 | {— + saaes a Oa t i - 7 
-482112 CAPACIT@R, fixed: 2/16/iuy 126040 | 
mica; 50 mmf; 600 vdcw; case 1 3/8" 2g x 1.012" wa x [RE4BAZ7E 
1/4" thk ofa; molded bakelite caso; two solder lug 
‘term on ends, ea w/hole 0.14" diam, holes 1 3/4" | 
c to o; two mtg ears on side, ea w/slot O.1k" x { 
0.188", slots 0.70" s to c; for replacement use | 
WT-482943, 
{| Se os ahs ~ 
~h82112-B1L0 CAPACITOR, fixed: 2/16/44 16¢40 16-C -27635-1476 | B16-C-9843-124 CAN | BE-10 COL | 910N450Erevo TCS -6 
NT-482112 w/5@ omf p/m 104; temp coef ltr B. ee it cHZ | cO-802 H 
a = mi —_ = a 
| “hee113 CAPACITOR, variable: 2/17 fi } 7 ~}1626-58940-7000 {N16-C-12330 R16-6-12192-40 | 3090259 CHET RBO-25-8 G0 193 F7IS ee RST) 
3 (B+ 
lair; plate meshing type single vect; 3 to 25 umf; i H 105 (8) thra 
SIG; 0.015" alr gap; 7/8" lg x 15/16" wa x 17/32" | m8 .8(8) 
h, shaft assembled w/bushing shaft 13/64" diam x | | TES ~10(8) 
1 
17/32" 1g o/a; acdr adj; seven silver pl brass plates; thru 
36@ deg rotation; lsolantite ins; post term for TC5~12(8) 
stator, lug term for rotor on LA side; two mtx poste | 
w/#4~-36 thé on 21/32" mtg/c; same as NI-481881 except 
{ 
has #4-3@ tapped mtg holes, | 
+ - | — . 
L L ie | | L =f A 
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NAVY TYPE NAt Dw “ ¥ 
cas NAME AND. DESCRIPTION hatte [sam ne [Tan MET | arbck So | akc ho | MESES [ron [Manerneramen [com [ commer ome [equcwent | 
-462114 CAPACITOR, variable: 2/17/44 16-C -602h2-2126 R16-C-11914-10) CHC | APC COL | 922 4200 00 TCS-9 
air; plate meshing type single sect; 4.5 to 75 mmf; TCS 
SLC; 0.0195" air gap; 1 23/32" lg x 15/16" wi x TCS-1 
17/32" h, shaft 13/64" diam assembled w/eplit bush- TCs-2 
ing 5/16" diam x 17/32" 1g o/a locking type; scdr Tes-3 
adj; 28 silver pl brass plates; 360 deg rotation; TCs-# 
isolantite ins; lug term, rotor term on RE side; two TCS- 5 
mtg poste 3/32" 1g w/#4-kO thd on 21/32" mtg/c; same 1CS-7 
as NT-481232 except has 17/32" 1g shaft. TCs-8 
NOTE: TCS-10; TCS-11; TCS-12. BEE: NORE 
-482115 CAPACITOR, variable: 2/17/44 16-C-61847-3671 R16-C-11964 CAKK COL | 922 5200 OOrev5 | TCS-9 
air; plate meshing type, single sect; 21 to 405 mf; 
SLC; 1.00% RMB 60 cyc test; 4 1/k" lg x 1 7/8" wi x 
1 7/8" b, shaft 7/32" diam x 15/16" 1g; round shaft 
w/#4-48NF-2 tapped hole x 1/4" d in end and groove 
pin 1/16" diam x 9/16" lg ctr located 0.567" from end 
of shaft; fifty-five silver pl crass plates; 360 deg 
rotation; ceramic ine; solder lug term; two mtg 
blocks on bottom ea w/two #8-32NC-2 tapped holes on 
3 3/4" x 1" mtg/c. 
-482116 CAPACITOR, fixed: 2/28/44 RE4BA283 16-C-7283-2859 cD TJU-20005 cbu | 3-359 CDU-60073 
paper dielectric; 500,000 mmf plus 10 minus 3%; 2000 |RE13A468 CIE | 20SAU50 oAW 
vdcew; HS metal can; case 2 7/8" h x 1 13/16" wa x 
11/16" thk; mineral ofl impr and filled; two stud 
and nut term om por pillars 7/8" bh x 13/16" c to c; 
no int gnd connections; adj and removable mtg bkt 
w/two holes 2 1/4" c toc. 
2 __ 
78211610 CAPACITOR, fixed: 2725 7uk RESBA263 16-C-4'7304-2859 3DKA500-108 | cD | TIU-200005 CW} BA-10044-36i604 | SM 
NT-482116 w/500,000 mmf p/m 104, RE13A488 SM-1 
yu 
=482116-20 CAPACITOR, fixed: 2/28 7u4 npvanse3 | -C-L7338-1385 | w16-c-11366 cp |T9u-20005 CHZ | CO-1065ie80 AN/OPM-1 
NT-482116 w/500,000 mmf p/m 20f. REL3A488 (2) 
NOTE: AN/OPM-1B (2). SEE NOTE: 
4 
} 
Aes al 
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OR SPEC NO STOCK NO STOCK NO STOCK NO STOCK NO MFGR | paRT NUMBER [tracton OR PART NO USEO IN 


NAVY "TYPE | so NAVY BWG F T con 
DESIGNATION NAME AND DESCRIPTION JAN NO STANDARD ‘NAVY Eso ASO SIGNAL -CORPS MANUFACTURER'S | Con. | CONTRACTOR'S DWG | EQUIPMENT 


nee sens sea - +t+—_—. 
-482117 CAPACITOR, fixed: 2/28/44 RELB ALS 3 16-¢-15001-9870 | sa sp frgu-20001 cpu 43-387 


\ 
paper dielectric3*1@0,000 mmf plus 20 minua 10%; REL 3A488 
2,000 vdew; BS metai can; 2 1/8" h x 1 13/16" wd x i 
11/16" thk; mineral o1l or dykanci impr and filled; | 


ern ee | 


two stud and nut term on por pillar 7/8" h x 13/16" 
c© to c on top; no int gnd cennections; universal mtg | i 


kt w/two holes 21/4" c toc. j ; 


-482117-10 \CAPACTTOR , fixed: 2/28/u4 RELGA283 16-C-45784-2859 | N16-RC-13860 TcD | TIB-20002 Gb [B-BB-BO3T rev oy 
NT-482137 w/100,000 mmf p/m 10%. RELZA489 lore | 20SAULO i SF 


— os eae eater ele ee a 
-4¥82113 CAPACITOR, fixed: 2/28/44 RE13A488 "fise-Matissao cAW | 3@1OM OCA 
paper dielectric; 50,000 mmf plue 10 minus 3%; 3000 |RE48A317 

vacw; HS metal..can; case 2 1/4" hx 2 i/k" diam; 


mineral oil filled and impr; two ceramic pillars i 


13/16" h w/RH screwa 1" c toc on top, all encased 
‘|w/a wakelite cover; no int gnd connectione; clamping | 
ring :mtg -w/twe elongated ‘holes 13/64” x 5/32", 180 


deg apart, 211/26" ¢ toc; fer veplacement use 
NT-462116-10. 


af Pera pepeneten | 
chu | 3-408 CDU-60073 


[70a2116-20 CAPACITOR, fixed: 2/28/44 FeLanes P ~T16-C-Rh 85-51 | Caw 
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|NT-482118 w/50,000 amy p/m 10%, RE4GA317 { 
ame t =] ; seas ri eae teas Ree a 
~482119 CAPACITOR, variable: 2,'29 /h } 16-C-60609-7331 |N16-RC-14577 CHC |APCtypeB CG | P-7761345-17 MK~26 
I 
rev28 


— 


air, plate meshing type single sect; 5/5 to 100 mmf; 
SLC; 0.015" -air.gap; 2 13/32" lg x 15/16" wa x 
1°7/32" bh, shaft 11/16" 1g x 1/%" diew w/collar 


9/32" diam w/cut out 1/16" frem end of shaft 1/8" wd 
x 0-240" diam, end-of shaft 1/32" x 45 deg diam, 
bushing 5/32" 1g :x 9/32" OD; extension shaft adj; 


twenty-seven brass Plates; 360 deg rotation; tael- 
antite ins; poet term for stator, lug term for rotor 
on RB side; two-mtg studs w/ft-40 thd on 21/32" ate/e| 4 
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ENAVY TYPE 
DESIGNATION 


NAME AND OESCRIPTION 


NAVYDWG 
OR. SPEC. NO- 


JAN NO 


= 
STANDARD NAVY 
“STOCK NO 


E s°9 
STOCK NO 


A's Oo 
STOCK © NO 


SIGNAL .CORPS 


STOCK NO 


MFGR 


MANUFACTURER'S 
PART NUMBER 


Con. 
TRACTOR 


CONTRACTOR'S DWG 
OR PART NO 


EQUIPMENT 


USED IN 


a 


~482120 


CAPACITOR ,. fixed: 3/1/44 
paper. dielectric; 770,000-mmf plus 10 minue 3%; 330 
|vacw 60 cpa; HS metal can; case 2 13/64" hn x 121/32" 
wd x 1.11/64" thx; pyranol filled; two-solder lug 


term on.end ctr line 5/8" apart; no int gnd connec- 
tions; one fl extending 1 1/2" fram ctr of case 
1-1/2" x 11/2" from side w/two 0.177" holes..." 

c toc and 1/k" from edge of £1. 


16-C-48289-8260 


16-C-11378-501 


cG 


25F696 


cG 


K-9207704revO 


SP 


~482121 


CAPACITOR, fixed: 3/4 fal 
paper dielectric; 10,000-mmf plus 10 minue 3%; 1,000 
vdew; HS metal can; case 1 5/16" lg.x 11/16" wa x 
15/16" h; -pyranol of] impr and filled; two solder 


lug term on top 5/8" c toc; no int gna: connections; 
two mtg bkt at bottom of both, sides ea w/one 5/32" 
slot, 1 15/16" c toc. 


RE48A160 
RE13a488 


16-C-42719-5982 


cG 


23F155 


ce 


CBM. 


P-7763475-13 


revl0 


74h -470a1tO 


acc 


492122 


-482123 


CAPACITOR, fixed: 3 Ml 
paper dielectric; 500,000 mmf plus 10 minus 3%; 1,000, 
vdcw; ‘RS metal can; case 1 5/16" 1g x.11/16" wa x 
15/16" b;~pyranol.oil -impr and filled; two -solder 


lug term on top 5/8" c to c; no int gnd connections; 
two mtg bkt at bottom on both sides ea w/one 5/32" 
slot, 1 15/16" c to c. 


RE4GA160 
RE13A483 


.|CAPACITOR, fixed: 3/8/44 

mica; 470 mmf; 500. vdcw; case 29/64" diam x 1/16" this 
metal case; one lug term 1/4" 1g x 13/32" wd.ea aide 
of case spaced 16@ deg apart one w/open-slot 3/64" 1g 
x 1/32" wd; three-mtg prongs 5/32" 1g x 1/16" wa 
spaced 120 deg apart on 3/16" rad; add suffix indica- 


ting capacity tolerance in per cent, 


RE4SA357 
16c41 


{ ee 


16-¢-47279-5982 


cG 


23F159 


Thu-LT71alto 


acc 
@cp 


-482123-10 


CAPACITOR, fixed: 3/8 /ub 
NE-482123.w/470 mmf p/m 10. 


FREWGA357 
16ch4l 


7 ~30114-4072 


N16-C-10015-35 


CER 


370M 


cc 


M-7471350~ Torevil 


TOY 


-482rah 


CAPACITOR, fixed: 3/8/44 

paper dielectric; 1 mf plus 10 minus 3h; 3000 vdcw$ 
HS metal can; 3°3/h" 1g-x 2 1/2" wi x 3 .1/k" nh; oil 
impr and filled; two por ins acrew type term 1 1/32” 


h, located on-top apaced-2" c to c; no.dnt gnd 


connections; satrap mtg not supplied. 


RE13A488 
RENBA139 


16-C -48804-6123 


N16-C-11437-13 


--482124-10 


CAPACITOR, fixed: 3/8/44 
NT-482124 w/1-mP-p /m.104. 


16-C-48825-5113 


cG 


23Fl2k 


cG 


P-7763477-8rev6 


L 


aa 
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NAVY TYPE 
DESIGNATION 


NAME AND DESCRIPTION 


WAVY OWG 


OR SPEC NO 


STANDARD NAVY 
JAN? STOCK NO 


-482125 


CAPACITOR, variable: 3/9/he 
air; plate meshing type single sect; 5 to 25 mnf; 
SIC; 0.045" air gap; 1 13/16" 1g x 15/16" wi x 
17/32" a, shaft in brg 1/k" diam x 5/8" ig ofa 
w/l/64" x 45 deg chamf; scdr adj; nineteen silver pl 
brass plates; 360 deg rotation; ceramic ina; lug 
term; two mtg studs 1/8" lg w/#4-kO tha on 22/32" 


ntg/c. 


— 


16-C-591 24-7601 


CFW ce K-44g619-Treve UE-1 (2) 


= al 
ESO aso USIGNAL CORPS MANUFACTURER'S | con | COMTRACTOR'S OWG | EQUIPMENT 
STOCK NO STOCK NO STOCK NO a ie PART NUMBER |rracton OR PART NO USED IX 


| 
{ 
i 
| 


‘oe sees Oo 


~h82126 


CAPACITOR, variable: 3/9/ 4 
air; plate meshing type, eingle sect; le to 95 mf; 
SLO; 0.050" air gap; 4" lg x 1 13/16" wa x i 25/32" 
h, shaft 1/4" diam x 3/8" 1g, bushing 1/8" lg x 
3/8"-32 thd; flatted shaft adj 1/h" 1g from end of 


shaft; twenty-three cad pl brasa plates; 360 deg 


rotation; ceramic ins; solder lug term; two mtg feet 


i 


16-C — 


H CHC | HFB~100-C CG =| K-54g773-lrev2 | UE-1 
i 
i i 


-482127 


ea w/two 0.154" diam holes on 3 5/8" x 5/8" mtg/c. 
tesa variable: 3/9/44 
air; plate meshing type aingle sect; 15 to 145 omf; 
SLC; 0.050" air gap; 4 1/8" lg x1 25/32" wi x 
1 32/32" h, ahaft 1/4" diam x 3/8" lg, bushing 1/8" 
1g x 3/8"-32 thd; Platted shaft adj, 1/4" 1g from 
end ef shaft; thirty-tnree cad pl brass plates; 360 


deg rotation; ceramic ina; solder lug term; two mtg 


ft ea w/two 0.154" diam holes en 4 5/16" x 5/8" 


ntg/c. 


16-C-61151-3551 i 


CHC | HFB-150-C CG area [| UB-1 


-482128 


CAPACITOR, Variable: 3/9/4u 

elr; plate meshing type, single sect; 12 mf min to 
500 mi max; SLC; 1000v RMS 6@ cyc test; 4 3/8" 1g 
x 3 3/16" wa x 2 23/32" h, shaft 1/4" diam x 9/16" 


lg; round shaft adj; forty-nine plates; 360° rote- 
tion; ceramic ins; solder lug term; panel mtg three 
holea, two w/#8-32 thd, and ene 0.180" diem, 


arranged to form laocacelea triangle 2 13/16" wi x 


16-0 -61.323-4601 


LL : 
cRK | 845003 log M55J108-1rev3 | UE-1 Z| 
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SHEET 48-691 
pr 
ae We Wee poe [=] saw no [SRP ME | erbck Ro | idee Ovo | "SNCS CRE [wren | MeterAczunn® | cor, | coumerors,m. [Baran 
-482129 CAPACITOR, fixed: 3/9/hu EL3AN88 16-C-48794-9690 cG 23F206-G2 cG P-7765502-5 revi) Tod-2 
paper dielectric; 1 mfd plus 10 minua 3%; 500 vdcw; E4BA326 TD-2(3) 
HS metal can; 1 5/16" 1g x 13/16" wd x 2 9/16" h; o11 
filled and impr; two rivet lug term on top 5/8" 
c to c; no int gnd connections; channel mtg dkt 
w/two 5/32" x 3/8" slots 1 15/16" c tac. 
~482129-10 CAPACITOR, fixed: 3/9/44 FE13AL68 16-C-L8815 -9725 ce | 23F210 cg | K-563873-2rev0 | VG (7) 
NT-462129 w/1 mf p/m lof. REMBA326 cc K-445334-2 vG-1 (7) 
NOTE: VG-3 (7); UB-1 (6). SEE NOTE 
-482130 CAPACITOR, fixed: 3/9/4u CG . | K-56J873-5revO | UE-1 
CANCELLED: for replacement use NT-461929-A. 
-462131 CAPACITOR, fixed: 3/10/44 RE13A486 — 16-C-45756-1083 cRV |728256-9 SR-2 
paper dielectric; 100,000 mmf plus 10 minus 3%; 600 jREBA325 sx 
vdew; HS metal can; 1 5/16" 1g x 13/16" wa x 1 3/8" e TD-2(3) 
ny oll impr and filled; two rivet lug term on bottam % 
5/8" c to c; no int gnd connections; channel mtg bdkt 
w/two 5/32" x 3/8" slote on 1 15/16" mtg/c. 
Sener 
-482131-10 CAPACITOR, fixed: 3/10/44 FE13A488 16-C-45777-1083 ca | K-56873-4 cg | K-560873-krevo | UE-1 (23) 
NT-482131 w/100,000 wmf p/m 10%. FE4BA325 cD 
-4.62131-A CAPACITOR, fixed: 3/10/44 [RE13A488 16-C~45756-1115 
CANCKLLED: same as NT-462860. BEBA325 
-4.82131-B CAPACITOR, fixed: 9/27/45 E4BA3Z25 
lpaper dielectric; 100,000 mmf plus 10 minus 3%; 1000 |REI3A488 
vdcew; HS metal can; case 1 5/16" 1g x 13/16" wi x 
1 15/16" bh; ofl filled; two rivet lug term on bottom 
5/8" c to c} oo int gnd connections; channel mtg bkt 
iw/two 5/32" x 3/6" elot on 1 15/16" mtg/c. 
Con't 
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SHEET 48-692 
— 
NAVY TYPE T ' QUIPMENT 
BeSienation NAME ANO DESCRIPTION tore | san no | TARR NT | ret Ro | avbck ‘wo | MENS EROT® [ror [MAGYAR [ncttn| on™ exat we | "Usce! 
-482131-B10 CAPACITOR, fixed: 9/27/45 RE13A488 16-c-45780-5972 co 23F217 cG K-8369457revik | OBR (6) 
i 1 
NT-482131-B w/100,000 mmf p/m 104. | mekeA325 i OBE-1 (6) 
-482132 CAPACITOR, fixed: 3/10/44 RE13A488. 116-0-53115-6302 cD UE-1L 
paper dielectric; two eect; 100,000 mmf plue 10 REMGA138 cBv | 
minus 34 ea sect; 600 vdcw ea section; HS metal can; 
case 1 13/16" lg x 1" wd x 7/8" h; of] impr and 
filled; three solder lug term 5/16" h on bottom of 
case 1/2" from c to c; one sectint end; two mtg ears 
3/8" wa integral w/bottom of case w/two 3/16" diam 
mtg holes 2 1/8" c toc. 
-482132-15 CAPACITOR, fixed: 3/20/44 RE13A488 16-C-53192-8277 cG 25F684G2 cG E-56d874-4revO | UE-1 (10% 
NT-482232 w/100,000 mmf p/m 15% ea sect. RE48A138 cD 
cBY 
ae | t 1 1 t + 1 
482133 CAPACITOR, fixed: 3/10/44 RE13A488 16-C-53115-6322 cD UE-1 
paper dielectric; two sect; 100,000 mmf plus 10 RE4GA138 cBV 
minus 3% ea sect; 600 vdew ea sect; HS metal can; 
case 1 13/16" 1g x 1" wa x 7/8" h; oi] impr and 
filled; three solder lug term 5/16" h on bottom of 
case 1/2" from c to c; all sectint gnd; two mtg ears 
3/8" wa integral w/bottom of case ea w/ 3/16" dim 
mtg hole 2 1/8" c too. i 
<-> +S nr knee Ae (icra eae 
-482133-15 CAPACITOR, fixed: 3/10/44 RE13A488 16-C-53192-8287 ca | 25Fr710-2 cG | K-565874-SrevO | UE~1 (2) 
NT-482133 w/100,000 mmf p/m 15% ea sect. RE‘BA138 cBY 
co 
-482134 CAPACITOR, fixed: 3/10/4s IRE23A4S6 16-C-47284-4581 | 
paper dielectric; 500,000 mf plus 10 minus 3%; 3000 |RE‘8A139 
vdcw; HS metal can; 2 9/16" 1g x 1 3/16" wa x & 1/8" 
h; ofl impr; two ine etud term 1 5/16" h x 1 1/8" 
c¢ to c; no int gnd connections. 
fc r 
-482134-10 CAPACITOR, fixed: 3/10/44 RE13A488 16-C-47305-4581 cD CG =| K-563875-2revO j UE-1 (3) 
NT-482134 w/500,000 mmf p/m 104. RELBA139 cc 257636 
cG K-56J875-2 
ae ae 
L zk 
~~ a. a aaa SHEET 46-652 ~ = 
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e *" ; -QUIPMENT 
ieee Rake) Guok eden eon cman, | aan-no [ornmenomaw | ee o> TA o | signae cones [iran | MnUrAcunan® | cot] Pun ‘rarr ac’ | “useo" In 
DES!IGNATION 

-4.82135 CAPACITOR, fixed: 3/10/44 RE13A488 16-C-47284-1995 | N16-C-11369 
paper dielectric; 500,000 mmf plus 10 minus 3%; 2500 |RE48A139 
vdew; HS metal can; case 2 9/16" lg x 1 3/16" wd x 
3 1/4" hn ofa; oil impr and filled; two por ine 
w/stud term 1 5/16" h on top spaced 1 1/8" c te c; 
no int gnd connections. 
-482135-10 CAPACITOR, fixed: 3/10 /ab RE13A483 16-C-47305-1995 cD ce | k-563875-3revo | UE-1 (2) 
NT-482135 w/500,000 mmf p/m 10%. RE48A139 7 
-4.82136 CAPACITOR, fixed: 3/10/44 RELBALLO 16-C-49936-6208 |Ni6-C-11559 ca 26F520 
paper dielectric; 4 mfd plus 10 minus 3%; 600 vdew; {RE13A488 CSF | 2538-3 
HS metal can; 2 9/16" lg x 1 3/16" wi x 3.1/4" h; of1 CG | K-52u566-1 
impr; two solder lug term 21/32" h on tep, 1 1/8" CRP 135-509 
e toc; no int gnd connections. 
_—— 4 
-482136-10 CAPACITOR, fixed: 3/10/44 RE48A110 16-C-49957-6198 |N26-C-11559-1 cG 26F520 cG =| K-525566-lrevO | UE-1 (2) 
NT-462136 w/4 mf p/m log. RE13A488 csr | 2538-3 CRP | 35-5094 so (11) 
cp s0-a (11) 
ce K-52J566-1 80-2 (4) 
NOTE: 80-3 (8); SO-7M (3); SO-7N (3); S0-8 (5); S0-9](3); 0-13 SEE NOTE: 
-482136-20 CAPACITOR, fixed: 3/10/h4 16-c-49987-9366 IN 550. | a aes — A I 
-C~ - 16-C-11 
NT-482136 w/4 mf p/m 208. 9987-93 959 ce | 26P520 
fo - CSF |2538-3 
482137 CAPACITOR, fixed: 10/44 rn -c- ~ 5 = 
eins 3/20/ pe sare 16-C-52887 -7760 CSL | 2XKMRAW crv | P-720555-lreve5 | an/APN-1 
paper dielectric; two sect; 25,000 mmf pius 10 minus |RE13A488 crv | 72063-5021 
3% from case to term #1, 125,000 mmf plus 10 minue crv | P-720555-4 
3% from case to term #2; 600 vdcw, 200 vacw term #1 
to case 600 vdew, 200 vacw term #2 to case; HS metal 
case; 1 3/8" 1g x 3/4" wa x 11/16" hy two solder 
lug term 1/2" h located on top spaced 5/8" c to c; 
both sec int gnd, 
-482137-10 CAPACITOR, fixed: 3/10/44 RESBA110 16-C-52887-8010 {N16-C-12731 CSL | 2XKMRAW CRV_ | P-720555-54 QFN (4) 
NT-482137 w/25,000 mf p/m 10% from case to term #1, RE13A488 cRV | 72063-551 reve5 | TDQ 
125,000 mmf p/m 10% from case to term #2, 
-482137-A CAPACITOR, fixed: 4/10/44 RE13A488 CRY | P-720555-54rev0 
CANCELLED: two sect; 0.125 mf, 0.05 mf; 600 vdcw ea | REKBA110 
sect. 
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om 
[ NAVY TYPE NAVY OWG STANDARD NAVY eso ASO | SIGNAL CORPS “[Manuracrurer’s | Cou | conrnacton’s pwc | EQUIPMENT 


DESIGNATION NAME AND DESCRIPTION OR SPEC NO JAN NO STOCK NO STOCK NO STOCK NO STOCK NO MFGR] paRT NUMBER |taactor OR PART KO USED IN 
of 


os 


23F111 ca. P-7763476-11 TOR 


-482138 CAPACITOR, fixed: 3/15/44 RE4BALLO 16-C-49941-8890 CG 
xvev8 | TDZ 


paper dielectric; 4 mfd plus 10 minus 3%; 1500 vdew; |RE13A488 
HS metal can; 3 3/4" 1g x 11/4" wa x 3-1/2" h; 
pyranol filled; two solder lug term 2 1/4" h located 


on top spaced 2" c toc; no int gnd connections. 


=482139 CAPACITOR, fixed: 3/15/44 16C41 
mica; 220 mmf; 500 vdcw; case 29/64" diam x 1/16" REMBAZ357 
thk; metal case; one lug term 1/h" 1g x 3/32" wd ea 
side case spaced 180 deg apart, one w/open slot 3f5k" 


x 1/32"; three mtg prongs 5/32" 1g x 1/16" wd spaced 
120 deg apart on 3/16" rad; add suffix indicating 


[PSPecety tolerance in per cent. 


-482139-10 CAPACITOR, fixed: 3/15/44 16Ch1 16 «C -29375-7872 CER | 370M ccT | M-7471350-Brev1 | TDR 
NT-482139 w/220 mmf p/m 10f. RE4BA357 


oT oa Pe ag a a greg” tree “Ty r 
-482140 CAPACITOR, fixed: 3/15/4u TDR 


ceramic dielectric; 1@0 maf; zero temp coef (tol 
p/m 30) mmf/me/°C; 1500 vdew; case 25/64" 1g x 15/16" 
diam; "U" type high potential term 5/16" lg x 3/16" 


wa, spcl prongs 17/64" h on top; mte by one stud on 
bottom 3/16" 1g x 1/4" diam x #6-32 tapped hole; 
uninaulated; add suffix indicating capacity tolerance 


in per cent. 


-482140-10 CAPACITOR, fixed: 3/15/ 16-C-17087-6535 CER | 170i cc | M-7471809-Srevo 


NT-462140 w/100 umf p/m 10%. a 


| yeoisa CAPACITOR, fixed: 3/21/44 RE4BA260 16-C-52592-3910 CG 21F2763 ce M-9202512-22rev] SP 
paper dielectric; 30 mf plus 10 minus 3%; 330 vacw | RE13A486 SP-1M 
60 cpa; HS metal can; case 3 39/64" h x 4 9/16" wa x 
3 59/64" thk; pyranol filled; two ins solder lug 
term 2" c to c on top; no int gnd connections; two 
removable “L" shaped bkt w/two 9/32" holes 3 3/8" 

lc to c and 4 1/2" c toc from bkt to bkt. 
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y NAVY DWG STANDARD NAVY Eso ASO SIGNAL CORPS ¥ 
NAME AND DESCRIPTION MANUFACTURER'S | con. | CONTRACTOR'S Wa | EQUIPMENT 
OR SPEC NO STOCK NO stock NO STOCK NO stock No |MFGR] pant NUMBER |rnacton OR PART NO USED IN 


K  |ER-100-AD CRV {M-Gh1039-1 sub 2) THQ 


NAVY TYPE 
DESIGNATION 


CAPACITOR, VARIABLE: 3/27 [uk 

lair; plate meshing type dual sect; 6.9 to 100/6.9 to 
i100 mmf; SLC/SLC; 0,030" air gap; 4 3/16" 1g x 

I. 13/32" wad x 1 7/16" h, bushing 25/64" 1g x 3/8"-32 


thd on front shaft extension in rear 1/4" diam x 
17/64" 1g, front shaft 1/2" 1g x 1/4" atem; rounded 
shaft; 25 aluminum plates per sect; 360 deg rotation; 


ceramic ins; lug term; base mtg by means of 4 holes 
/#4-kO tap on 2 19/32" x 1 5/64" mtg/c. 


-482142-A CAPACITOR, VARIABLE: 3/27 [lk 16-0 -62649-7601 tak  |ER-l00-AD- crv [Mcbhi039-2 oud al ima 
lair; plate meshing type dual sect; 6.9 to 100/6.9 to 
00 mmf; SLC/SLC; 0,030" air gap; 4 3/16" 1g x 
IL 13/32" wa x 1 7/16" h, rear shaft 1/4" diam x 


17/64" 1g, front shaft 1/4". diam x 21/64" 1g, bushing 
25/64" 1g x 3/8"-32 thd; rounded shaft; 25 aluminum 
plates per sect; 360 deg rotation; ceramic ins; lug 
term; base mtg by meens of 4 holes w/#4-4o tap on 
2.19/32" x 15/64" mtg/c. 


1 # LNaWalddNs 
(W)60L'006 SdIHSAVN 


482143 {aPC TTOR, VARIABLE: 3fet Tae 16-C-62425-9054% CBK | 5R-50-AD crv [M-4L1039-3 sub af TDQ 
lair; plate meshing type dual sect; one sect 2.8 to 50 
mf, other sect 2.8 to 50 mmf; SLC/SLC; 0.030" air 
gap; 3 1/32" 1g x 1 13/32” wa x 111/16" h, bushing 
25/64" 1g x 3/8"~32 thd on front shaft exteneion in 
rear 1/4" diam x 5/8" 1g; rounded shaft; 13 aluminun 


plates per sect; 360 deg rotation; ceramic ins; lug 
term; base mtg by means of 4 holes w/#h-kO tha on 
1 15/16" x 1 5/6k" nitg/c, also single hole mtg 3/8" 


bushing. | 


482144 CAPACITOR, variable: 3/27/44 116-C -62322 -4756 CBK | £0-35-AD cCRV | M-441039-4eub2 | TDQ 
air; plate meshing type dual sect; 4.8 to 35/4.8 to 
35 mmf; SIc/SIc; 0.050" air gap; 3 11/16" lg x 

1 13/16" wa x 1 11/16" h, rear ehaft 1/4" diam x 1/4" 


lg, front shaft 1/4" diem x 21/64" lg, bushing 
25/64" 1g x 3/8"-32 thd; rounded shaft; fifteen 


aluminum plates per sect; 360 deg rotation; ceramic 


ine; lug term; base mtg by means of four holes with 
#4-LO tha on 2 19/32" x 1 5/64" mtge/c. 
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CONTRACTOR'S OWG 


EQUIPMENT 


DESIGNATION NAME AND DESCRIPTION on spec wo | YAN NO [exes a stock ‘NO stock no f stock NO” [MFCR | “tae NuMBER |reacron|’ OR PART” NO Useo IN 
-4B2145 CAPACITOR, fixed: 3/27 Nae RE13A468 cd 26F317 CRV | ¥-656439-2eub4 | TDQ 
m CA CELLED: for replacement use NI-481166 | ppumag 73 eemereti : PS, eae ie = _ sy 
482146 CAPACITOR, fixed: 3/30/44 EMGALT7 16-C-53813-6452 i CIE 
paper dielectric; two sectiens; 1 mf/l mf plus 10 RE13A488 
minus 3%; 500/500 vdcew; HS metal can; case 2 1/k" hb x 
2 1/2" wa x 1 3/16" thk; cil impr and filled; three 
i 
ins solder lug term ea 17/32" ¢ toc on top; no 
int gnd connection. 
\ oe 
-4.82146-15 CAPACITOR, fixed: 3Rolsh REMSAL77 | 16-€-53891-7310 cle Cac | P-302-J51revB A /APC-6 
L ese wr-482146 w/1 mf/i mf p/m 15%. .. RED 30458 - | _ 7 = ae ener [2 = ! 2 - 
482147 CAPACITOR, fixed: 3/30/44 |Re13A488 | 
paper dielectric; 50,000 mmf plus 10 minus 3%; 400 REYSA162 
vdew; HS metal can;. case 1 5/16" le x 11/16" dian; 
mineral oil impr and filled; two axial wire leads; 
no int gnd connections; radial mtg strap wfone 5/32" 
diam hole 21/32" from outside of capacitor. | 
-482147-10 CAPACITOR, fixed: 3/3@/a4 EL3A488 h6-C-44253-7479 cosh | XTIMS4-,05 cac | P-302-188 rev3 | AN/AFG~6 
NT-482147 w/50,000 mmf p/m 10%. REMGA162 | CU y DD-3337-A-2 
482148 CAPACITOR, fixed: 3/30/hu REL3A488 16-C-45850-1252 CSF cgc | P-302-l4ereve | AN/AFG-6 
paper dielectric; 125,000 mmf plus 10 minus 3%; 500 jRE48A128 
vdew; HS metal can; cage 1 13/16" lg x 1" wa x 3/4" nh 
o/a; oil impr and filled; two solder lug term 5/16" h 
on top, spaced 1" c to c; mo int gnd connections; 
two mtg ft 3/8" wd flush w/bottom w/3/16" diam utg 
holes spaced 2 1/8" ¢ to c. 
8 ee. Bey fore 
-4821k9 CAPACITOR, fixed: 3/30/44 RE13A488 16-C-47276-3880 3RA500-97.22 [CSF cac | P-302-lb4reve AN/APG-6 
paper dielectric; 500,000 mmf plus 10 minus 3%; 600 |RE4&A128 
vdew; HS metal can; case 2" lg x 1 3/4" wa. x. 13/16" h 
o/a; oil impr and filled; two solder lug term 5/16" bh 
on top spaced 1" c to ¢; no: int gnd connections; two 
mtg ft 3/8" wa flush w/bottom,. w/3/16" diam mtg holes 
spaced 2 3/8" c toc. 2 
- / 
| 
| 
I 1 ‘ | 
\ \ 
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INAVY TYPE 
‘DESIGNATION 


INAME /AND -DESCRIPTION 


TT ; 


NAVY ‘DWG 


| OR “SPEC ‘NO 


JAN 'NO 


J ssTanpaRD oNaAvY | ESO 
STOCK "NO STOCK ‘NO 


ASO 
STOCK ‘NO. 


‘SIGNAL CORPS 
‘STOCK (NO 


urcr | 


PART (NUMBER 


JANUFACTURER'S | icon. 


| tractor: 


CONTRACTOR'S OWG 
‘OR PART -NO 


‘EQUIPMENT 
USED IN 


-482150 


paper dielectric; -250j000. mmf plus 20 minus 3%; 600 


OAPACTTOR, ‘fixed: 3/30/4u 


vdcwr; ‘HS ‘metal ean; case 1 3/4" Ig:x 2 1/k" wa x 3/K" 
fh o/as o1l impr and filled; two solder lug term'5/16" 
hon top spaced 1” c to vj; ‘no ‘int gna .connectiona; 


two mtg ft 3/8" wd ‘flueh w/bottom w/3/16" diam mtg 
holes:spaced 2.1/8" c to c. 


-}REI3A488 
RE4BA128 


16-C-46326-2852 | 


cor 


cac 


P-302-143revB 


AN/AFG-6 


-482151 


‘IcaPACTTOR, fixed: 4/6/44 


apacea'7/16"-c to c; term ins‘from:can. 


electrolytic; 4 mf; 450 vdew; working temp range 
minus 20°C to plus -65°C; case 2.1/%" 1g x 1-3/8" diam4 
HS metal case; ‘two solder lug :term 7/16" .h on top 


IRE13A549 
REYSARZH1 


16-C-19443-8229 


csr 


D-11084 


CRB 


CD-1030 iser 


LAE 


-482152 


||HS-metal case; “two solder .lug term on top 7/16" h 


CAPACITOR, ‘fixed: 4/6 urs 
electrolytic; 8-mf; 450 .wdew; working temp ‘range 
minus ‘20°C ‘to “plus -65°C; case 21/4" ig x1 3/8" diemy 


spaced 7/16"-c toc; term ins from can. 


REL3A549 
RELBAZ41 


16~C-19543-8114 jN16-C-9664-17 


CSF 


D-21085 


CRB 


CD-1030-1 issF 


IAE (2) 
IAE=2:(2) 
LAE-3 (2) 


-482153 


(spaced 7/16" c toc; term ins -from’can. 


CAPACITOR, .£1xed: 4/6 /4s 
electrolytic; 12.mf; 450 vdcw; working temp range 
minus .20°C ‘to ‘plus’ 65°C; case 2 -1/k" 1g x:1:3/8" dian; 
HS metal case; “two .sdlder “lug ‘term 7/16" .h on-top : 


RELZA5S49 
REKGAZ41 


16-C-19593-8129 |N16-RC-12052 
N16-C-9672-103 


CSF 


D- 11089 


CRB 


CD-1030-2iseF 


LAE (2) 
IAE-2 (2) 
MLAE-3 (2) 


-482154 


‘Jelectrolytic; 8/8 mf; 450/450-.vdew; working temp 


CAPACITOR, fixed: 4/6/44 


range minus :20°C.toiplus'65°C; case 2 1/4" lex 
1-3/8" diam; HS metal case; three. solder lug term 


7/16" bw ontop ‘spaced120 deg on'9/32" rad: circle; 


termiins “fram can. 


RE13A549 
REABA 341. 


16-C-21533-4864 |N16-C-9665-18 


CSF 


D~11086 


‘CRB 


CD-1031 ised 


IAE (2) 
IAE-2 
IAE-3 


-482155 


' |CAPACTTOR, fixed: 4/10 /4h 


,]holes:spaced 2:1/8"-c.to-c. 


paper dielectric; 10,000 mmf plus 10 minus 3%; 600 
vdcw; HS metal can; case 1 13/16" 1g x 1” wax 3/4" 
n-o/a; mineral ofl filled; two solder lug term 1/2" h 


on.top. spaced.1" c to c; no int-gnd connections; 
two mtg £t.3/8" wd flueh w/bottom w/ 3/16" diam mtg 


IRE13A488 
RE4BA128 


16-C-42716-3109 


3DKA10-212 


CSF 


P-6829 


CRB 


CD-1029-0 issD 


~482155-10 


CAPACITOR, fixed: 4/10/44 
INT-482155 w/10,000 mmf p/m 10%. 


RE13A488 
RE4BA128 


16-C-42737-3109 |.N16-C-10997-95 


CSF 


P-6829 


CRB 


CD-1029-0 isaD 


LAE 
IAF-1 (4) 
IAP-2 (44) 
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eran MAME AND DESCRIPTION orsrattho | aaw no [PANG NS | arbck So | sibck uo | ManSix Re [mron [MnwrAGtuten® [Sta] Mae rut ne"* | “Secon” 
~482156 CAPACITOR, fixed: &/Lo/4b IRE13A488 16-C-47276-3129 | N16-C-11351-30 
paper dielectric; 500,000 mmf plus 10 minus 34; 600 |RB4GA128 
vdew; HS metal can; case 1 13/16" lg x1" wa x1" h 
o/a; mineral oil filled; two solder lug term 1/2" h 
on top spaced 1" c to c; no int gnd connectiona; two 
mtg ft 3/8" wd flush w/bottom w/ 3/16" diam mtg holea 
spaced 2 1/8" c toc. 
——+t | + ~ + + | 
~482156-10 CAPACITOR, fixed: 4/10/44 RE13A468 16-C-47297- 3164 3DA5@0-291 CSF | P-63h2 CRB | CD-1029-2 LasD | LAE 
NT-482156 w/500,000 mf p/m 104. RE4BA128 L 
~482157 CAPACITOR, fixed: 4/15/44 REVGA286 16-C-49183-5948 CSL |XIM-JW20-2 
paper dielectric; 2 mf plus 10 minus 3%; 2000 view; /RE13A486 
HS metal can; case 4 3/4" h x 3 3/4" wa x 1 1/4" thk; 
mineral oil impr and filled; two stud and nut term 
on por pillars 17/16" h x 2" c toc on top; no int 
gnd connections; two removable "L" type mtg bkt w/two 
#10-32 thd spade lug studa 4" c toc, 
-482157-10 CAPACITOR, fixed: 4/15/44 RE4BA 286 16-¢-19204-6008 i CSL | KIM-JW20-2-10 | CW | ESA-682052-87 | Sw 
nt-482157 w/2 mf p/m 10%. RE13A488 CAW | 2009MSB-2 4esl5 | MK-8 Mod2 
-482158 CAPACITOR, fixed: 4/17 [4 RE13A488 16-C-53570-4250 tiG€sitsuo-24 i 
paper dielectric; two sect; 500,000 mmf plus 10 IREYBA 325 
Iminua 3@ ea sect; 400 vdew ea sect; HS metal can; 
case 13/16"Wd x 1 5/16" lg x 2 13/16" h; oil impr; 
two rivet lug term located on bottom 21/32" h, 5/6" 
c to c; two sect int gnd; channel mtg bkt w/two 5/32" 
x 3/8" alote on 1 15/16" mtg/c. 
a ——--4-— = rea | 
-482158-20 CAPACITOR, fixed: Wrz 7au REI3A488 16-C-53704-6267 CSL | 2XKMRABW-4 co K-4158567-TrevO | MK-1 Moa2 
NT-482158 w/500,000 maf p/m 20 ea sect. RE4BA325 
-482159 CAPACITOR, fixed: 4 /ar/un RE13A488 16-c-42906-1053 
paper dielectric; 15,000 mf plus 10 minus 3%; 600 |RE48A326 
vdew; HS metal can; case 13/16"wd x 1 5/16" lg x 
1 3/8" h; ofl impr; two rivet lug term located on top; | 
no int gnd connections; channel mtg bkt w/two 5/32” 
x 3/8" slota 1 15/16" ¢ toc. 
f —t + \ 4 
-482159-10 CAPACTTOR, fixed: 4721 fb REL3A488 16-¢-42927-1053 {n16-c-11008-10 cBv | A7993 co | K-44g334-21 ve 
INT-462159 w/15,000 mmf p/m 10f. REMBAZ26 sheet 1, rev2 | VG~1 
sheet 3 rev 7 
aks 
ie 
Ss Smears ss j 
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DESIGNATION NAME AND DESCRIPTION | on'srec wo | YAN No | STARRED funy stock ‘No stick vo | MESSE CANS |urce |MAMMT*RUmueR® [rscron| on PART NON eae 
482160 CAPACITOR, fixed: W/o1/4u RELZA554 6-C-48828-745@ |N16-C-11421-15 CAW {616 CHZ |CO-876-C teea2 BM (2) 
lpaper dielectric; 1 mfd plus 14 minus 6%; 600 vdew; frekBA1.60 BO (2) 
HS metal can; case 15/16" 1g x 11/16" wd x 2 1/4" h; BM-1 (2) 
oil impr and filled; two solder lug term on top 5/6" BM-2 (2) 
c to c; no int gnd connections; two mtg bkt et bottom BO-1 (2) 
of both sides ea w/one 5/32" slot, 1 15/16" ¢ to c. 
-482160-6 CAPACITOR, fixed: LJer/uh ee 16-C-48786-9960 cAw 1616 
INT-482160 w/i mf p/m &. EYBALEO 
~462161 CAPACITOR, fixed: 4/22/44 IRE4BA160 16-C-44262-5675 csr | 6838 
paper dielectric; 50,000 mmf plue 10 minus 3%; 1,500 [REL3A554 
vdcw; HS metal can; case 1 5/16" lg x 11/16" wa x 
17/16" bh; oil impr and filled; two solder lug term 
on top 5/8" c toc; no int gnd connections; two mtg 
bkt at bottom on both sides ea w/one 5/32" slot, 
115/16" c toc. | 
~h82161-20 CAPACITOR, fixed: 172a7bh RE13A554 16-C-44290-9930 {Nl6-0-11178-7 CaF [6030 CHZ (CO-676-B iesO [BM 
INT-462161 w/50,000 umf p/m 208. ; IREYBALEO 0 
NOTE: BM-1; BM-2; BO-1. SEE NOTE: 
-482162 CAPACITOR, fixed: 4 fo2 fab RELGA236 16-C-50696-5946 cD TIH-6060 
paper dielectric; 6 mf plus 10 minus 3%; 600 vdcw; IRE13A488 CAW |609-MSB-6 
HS metal can; case 4 5/8" h x 2 1/2" wa x 1 3/16" this cG 23F247-2 
dykanol, castor ofl or pyranol impr and filled; two 
stud and nut term on por pillars 7/8" hx 1 i/er 
c¢ to c on top; no int gnd connections; two removable 
"L" type mtg bkt w/two #10-32 thd spade lug studs 
23/4" c toc. 
-482162-10 CAPACITOR, fixed: 4/22 /4h REL BABE 16-C-50717-5941 cD | T9R-6060 CW | ESA-682052-18 
NT-482162 w/6 mf p/m 10%. RELLALBB co =| 23F2h7c2 ieal9 
cG K-920710lrev1 
\ an OS + — 
-482162-20 CAPACITOR, fixed: bea fou RELGA2EE 16-C-507h7-9212 |w16-c-11620-1 CAN | 609-MSB-6 CZ |C0-8791660 mH (2) 
WT-482162 w/6 mf p/m 206 RELGALSS BO (2) 
NOTE: BM-1 (2); BM-2 (2); BO-1 (2). ; i" BEE NOTE: 
~482163 CAPACITOR, fixed: 4/22/4e RE4BA286 16-C-46334-8467 CSL /XLMWhO-. 25 
paper dielectric; 250,000 mmf plus 10 minus 3%; 4000 |RE13A488 
vdew; HS metal can; case 4 3/4” h x 2 1/2" wax 
1 3/16" thk; mineral oil impr and filled; two stud 
and nut term on por pillare 1 7/16" h x1 1/8" c toc 
on top; no int gnd connections; two removable "L" 
type mtg bkt w/two #10-32 thd spade lug studa 2 3/4” 
c toc. 
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ae = >| 
NAVY + i 
DESIGNATION NAME ANB DESCHIPTION onareetno: |< Jan NO. | STAMOARD: awe Te |v ertic bee RR [mre | anuracrumears [ con covseacrons, ome: [eaulenen™ 
-482163-20 CAPACITOR, fixed: LFeahih f i “i i 
‘ ’ : 2 RE13A468 16-C-46383-1362 {w16-c-11342-53 z 5 ~880-B i 
Wr 482163, W200 000) aur’y /a Sek, ; i W 342-53 CSL | XIMWhO-. 25 cHz |CO-880-B igsO | BM 
? RE4 GA 286 i BO 
Ie __[NOTE: BM-1; BM-2; BO-1 . L i | | i SEE NOTE: 
are ‘ — ~ saree —— poten, - face j— 4 — — 
4E21e4 CAPACLTOR, fixed: & /e2/ub RELBALE8 16-C-42762-1500 CAW 11569 CHZ | CO-864 igac 
Paper dielectric; 10,000 mmf plus 20 minue 1063 150@ /RE4Sa163 
vdew; HS metal case; 1 1/2” ig x 5/8” diem; mineral 
oil, impr an@ filled; two axial wire leads; ao int end 
L | ennection, | 
~482164-10 CAPACITOR, fixed: 4/22 /4 IRE13A488 16@-C-42742-5927 CAW | 1589 BM (3) 
NT-482164 w/10,000 mmf p/m 106 RE4GA 103 CSF [5784 BO (3) 
CMR | S-4962-P BM-1 (3) 
N@IE: BM-2 (3); BO-1 (3). SEE NOTE: 
1 an oe 7 + + y 
-482165 CAPACITOR, fixed: 4/22/ue RELBALG3 16-0-4i297-32109 |w16-C-1217h-1 CSF |px-2ha CHZ, \e0.908 ieeB 
paper dielectric; 50,000 mmf plue 30 minus 20%; 600 [RE13A488 
vdew; HS metal can; 1 3/8" 1g x 9/16" diam; mineral 
loil impr; two axiul wire leads; one end gnd to case, 
~482165-A CAPACITOR, FDXED: 6/21/48 fREL8A163 n6-C-44283 -9010 cor  |Px2hal7 CRP 35-520 7P1 
paper dielectric; 50000 mf plus 20 minus 10%; 600 RELZAK83 
dew; HS metal can; 1 /36" 1g x 9/16" diam; mineral 
joil impr and filled; 2 wire lead term; 1 end gd to 
} 
case. 
Ee | 
-482165-10 CAPACITOR, fixed: 4/e2/ uk  RELBA163 16-C-4h257-1310 i CSF | PK-2kA “Terr | xep-9-2-334 007 
NT-462165 w/50,000 maf p/m 106. RE13AK88 
‘am — _ — = _— 
-482165- 20 CAPACITOR, fixed: 4/22/44 RELBA1E3 11.6-c- 4287-6345 CSF | PK-2hA BM 
InT-482165 w/50,000 mmf p/m 20%. RELZALSS, i BO 
'BM-1 
- —T : = = = “Iz a “r 
482166 CAPACITOR, fixed: 4 /22/hb RELSALTS 16-C-48796-1053 CSF | P-9715 DU) DD-5054-A-2 
paper dielectric; 1 mf plus 10 minus 3$; 600 vdcw; | RE13A488 csr | p-$891 
HS metal can; case 2 5/16" h x 15/16" wix li/le" | 
thk; mineral oil impr and filled; twe ins solder lug 
term 5/8" c to c on top; no int gnd connections; 
two integral mtg ft on top w/5/32" wd slot in ea 
and 1 15/16" c toc. 
43. tL = = = 4 { 
-482166-10 CAPACITOR, fixed: 4 /eef nl REL8ALTS 1@-C-48817-1063 |316-C-1116-7 Csr | P-9715 CHZ | C@-933i8eA5 BM (@) 
NT-482166 w/l mf p/m lof. RE13AK88 Bo (6) 
L NOTE: BM-1; BM-2; BO-l. L .. SEE NOPE. 
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(NAVY TYPE 
“DESIGNATION 


NAME AND “DESCRIPTION 


NAVY -DWG 
OR SPEC NO 


JAN NO 


STANDARD -NAVY 
STOCK NO 


Es oO 
“STOCK NO 


ASO 
STOCK NO 


SIGNAL GORPS: 
STOCK NO 


MFGR 


MANUFACTURER'S 
PART NUMBER 


Con. 
TRACTOR 


CONTRACTOR'S ‘DWG | EQUIPMENT 
OR PART NO USED iN 


-482167 


CAPACITOR, fixed: 4/e2/uy 
paper dielectric; 100,000 mf plus 10 minus 38; 600 
vdcw; HS metal can; case 1 5/16" h x 15/16" 1g x 
11/16" wd; mineral oil impr and filled; two ine 


solder lug term 5/8"°c to con top; no int gna 
connections; two integral mtg ft on top w/5/32" wi 
slot in ea and 1 15/16" c to c; same ae NT-482167-A 
except 6007 instead of 1000v, for replacement use 


NT-482167-A. 


LREXBALT5 


RE13A488 


16-C-45756-1053 


N16-C-11309-11 


CSF 


P-9714 


CHZ 


co-9ha-c 


-482167-10 


CAPACITOR, fixed: 4/22/44 
NT-482167 w/100,000 mf p/m le. 


NOTE: BM-2 (3); BO (3); BO-1 (3). 


RE13AN48 
RE48A175 


16-C -45777-1053 


P-9714 


CHZ 


co-gha-c BM (3) 
BM-1 (3) 
SEE NOTE 


-482167-A 


CAPACITOR, fixed: 4/22/44 
paper dielectric; 100,000 mf plus 10 minus 3%; 1000 
vdew; HS metal can; 1 5/16" h x 1 5/16" 1g x 
11/16” wd; mineral eil impr and filled; two ine 
solder lug term 5/8" c to c on tep; no int gna 
connections; ‘two integral mtg ft en top w/ 5/32" wa 
slot in ea and 1 15/16"'c to c; same as NT-482167 
except 1000 vdcw instead ef 600 vdcw. 


RE48A175 
RE13A488 


16-C-45759-5977 


ce 


25F582 


crr 


NCP-9-3-101 AN/ARQ-10 


CAPACITOR, variable: 4/25/44 


CANCELLED: for replacement use NT-481617. 


CER 


TS2A-NPO 


CHZ 
CFT 


$< — |, 
Co-891 iesA BM 


NCP-10-2-63revA | BO 


CAPACITOR, fixed: 4/25/44 


ceramic dielectric; 55 mmf; neg temp coef 520 (tol 
p/m 78). mmf/mg/0C; 1000 vdew; case 0.625" 1g x 


0.3125" wd; one tinned copper lead from each end 


3/16" 1g; ceramic tube ie fit into brase bushing hav~ 
ing a #12-28 NF thd 9/32" 1g w/a 5/16" hex shoulder 


1/16" thk for mtg and provided w/hex mtg mut; 


ceramic ins} add suffix indicating capacity tolerance 


in per cent. 


——|-—_____— 


-482169-10 


CAPACITOR, fixed: 4/25 /ae 
NT-482169 w/55 mmf p/m 10%. 


NOTE: BO-1 (24); LAF-1 (4); Lar-2 (4)s AN/TPS-1B (8)} AN/UPM-1 


(3)5_ AN/UPM. 


16-C -16639-5831 


-1B } (3). 


N16-C-8144-105 
N16-C-8144.120 


CBN 


817-001 


CH 
CRB 
Cw 


CABL 


Ce-832is8G BM (26) 
CD-1094-1 i9eA | BO (25) 
BA-10155-2iee5 | BM-1 (25) 
38880 BM-2 (25) 


SEE NOTE 


~482170 


CAPACITOR, FIXED: 4/65 Pak 

ceramic dielectric; 250 mmf; neg temp coef 750 {tol 
p/m 120) maf /mfa/°Cc; 500 vdew; case 1.328" lg x 
lO0.340" diem max; 2 exial wire leads; ceramic ine; add 


suffix indicating capacity tolerance in per cent. 


TWIALYWW DINOYLDATa = AdAL AAWN 40 SOWLYD 


Con't 


RESTRICTED 


SHEET 
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SHEET 48-702 


RESTRICTED 


=. 
NAVY TYPE vw H i . '- 
BESIGNATION NAHE VANS: IDESCRIETION ansrc'wo | JAN NO | STANCE NOY | sreck NO stock ‘No | WStdeKn RO” [MGR | “Pant NUMBER” [recton{ “con Patt HO” | “UseD IN” 
-482170-3 CAPACITOR, fixed: 4/25/44 16-C-17774-3035 | N16-C-8275 CER | N750M250p/m7.5 | CHZ { CO-888-B BM 
NT-482170 w/250 mmf p/m 34. BO { 
NOTE: BM-1; BM-2; BO-l. | SEE NOTE 
-482170-8 CAPACITOR, fixed: 4/25/44 16-C-17783~8521 | N16-C -8275-12 CER |N75OM250p/m20 | cFF | 270-160 QBC 
1 NT-482170 w/250 mmf p/m 84. BG~1 i 
-482170-10 CAPACITOR, FIXWD: 2/17/48 26-C-17790~5855 |N16-C-8275~13 CER = {N750M250p /m 
| avy Type 482170 w/250 umf p/m lof, 25 mmf 
-482171 CAPACITOR, fixed: 4/26/44 | 
ceramic dielectric; 400 mmf; neg temp coef 750 (tol 
p/m 112.5) mnf/mf/°C; 500 vdew; case 1 1/16" lg x 
17/64" diam; radial wire leads; uninsulated; add 
suffix indicating capacity tolerance in per cent. | 
ie 
-482171-3 CAPACITOR, fixed: 4/26/ 4 16-C~-18062-3035 | N16-C-8303 CER | N750D00p/ml2 | CBZ | CO-99hiesB BM 
NT-482171 w/400 mmf p/m 3$- BO 
NOTE: BM-1; BM-2; BO-1. \ H SEE NOTE | 
-482172 CAPACITOR, fixed: 4/26/44 | 
ceramic dielectric; 10 mmf; neg temp coef 30 (tol 
p/m 30) mme/mf/°C; 500 vdew; case 0.46" 1g x 0.225" | 
diam; radial wire leads; uninaulated; edd suffix 
indicating capacity tolerance in per cent. 
-482172-10 CAPACITOR, fixed: 4/26/44 16-C-15922-1485 | N16-C-8090-3 can | D CHZ | CO-920 issB BM (4) 
NT-482172 w/10 wmf p/m 1.0 mf. BO (5) 
NOTE: BM-1 (4); BM-2 (5); BO-1 (4). SEE NOTE 
-482173 CAPACITOR, FIXER: 4 J26/hh = 
ceramic dielectric; 200 mmf; neg temp ceef 750 (tol ] 
lp/m 112.5) mmf/mfa/°C; 500 vdcw; case 0.86" lg x 
0.16" diam; radial wire leads; uninsulated; add 
suffix indicating capacity tolerance in per cent. 
-482173-5 CAPACITOR, fixed: 4/26/44 16-C-17684-9970 3D9200-53 CBN jC cG | K-349238-7166 | 
NT-482173 w/200 mmf p/m 5P- rev@ 
-482173-10 CAPACITOR, fixed: 4/26/44 16-C-17694-5470 | N16-C-8270 3D9200-53.1 {CBN /C or 810 CH2Z | CO-895-B BM (2) 1 
NT-482173 w/200 mmf p/m 104. cwQ | 47431718680 BO (2) 
NOTE: BM-1 (2); BM-2 (3); BO-1 (3); RBF-3. SEE NOTE 
4 
482174 CAPACITOR, fixed: 4/26/44 \ 
ceramic dielectric; 50 mmf; neg temp coef 750 (tol 
ip/m 112.5} mmt/mf/°C; 500 vdew; case 9.46" 1g x 
0.225" diam; radial wire leads; uninsulated; add 
suffix indicating capacity tolerance in per cent, 
—t 
-482174-10 CAPACITOR, fixed: 4/26/44 16-C-1657%-5395 | N16-C-8142-11 3D9050-116 CBN iD Cuz | CO-896issh BM 
NT-482174 w/50 omf p/m 1@%. CHG BO 
NOTE: BM-1: BO~-1; BO-2; OBH; OBH-1. t . SEE wore | 
SHEET 46-702 
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SHEET 48-703 


eee 


NAVY DWG 


NAME AND DESCRIPTION on sPec NO JAN NO BTANOARD_ NAME 


STOCK NO SIGNAL CORPS 


MANUFACTURER'S 
stock no |MFGR 


PART NUMBER 


STOCK NO 


STOCK NO 


NAVY TYPE 
DESIGNATION 
TRACTOR OR PART NO USED IN 


= 
eso ASO 


con. | CONTRACTOR'S DWG | "eseonn" 


CAPACITOR, fixed: 4/27/44 

ceramic dielectric; 5. mmf; neg temp coef 30 {tol p/m 
30) mmf/me/°C; 500 vdew; case 0.46" 1g x 0.225" diam; 
radial wire leads; wnineulated; add suffix indicating 


-h82175 


capacity tolerance in per cent. 


eas CAPACITOR, fixed: 4 fet/in 16-0-15628-2664 | N16-C-5067-3 cEN | D cHz | CO-89718sB | 
NT-482175 w/5 mmf p/m 0.5 mmf. BO 
NOTE: BM-1; BM-2; BO-1. SEE NOTE 
—- — ~~~} |__|. 


CRT | F-34481-2-4 OFT | F-34482-1-biseL | DAU (2) 
CFT | F-34356-2-5 CET | F-38316-1 iss¢ | DAU-1 (2) 


7482176 CAPACITOR, variable: 4/22/uh 16-C-58307-2937 
air; plate meshing type single sect; four to ten 
mmf; SLC; 0.0195" air gap; 3/4" ig x 15/16" wi x 
1 7/32" bh, shaft 9/32" diam x 19/32" 1g; extension 


shaft adj; seven silver pl brass plates; 360 deg 
rotation; post term for stator, lug term for rotor 
on LH side; two mtg studs tapped for #i-4o tha 


screws on 21/32" mtg/c 31/64" from top. 


482177 CAPACITOR, fixed: Afar /ih 
ceramic dielectric; 2 mf; neg temp coef 30 (tol p/m 


30) mmf/mf/OC; 500 vdew; case 0.460" 1g x 0.225" 
diam; radial wire leads; uninsulated; add suffix 
indicating capacity tolerance in per cent. i ‘i 
— 
-482177-25 CAPACITOR, fixed: 4/27 / ab 16-C~15436-2662 |116~c-8059 cen 1D cm | co-8931esB BH (2) 
WT-482177 w/2 mmf p/m 0.5 mmf. 
| NOTE: BM-1; BM-2; BO-1- I 
482178 CAPACITOR, fixed: for / he ELBAZLD 
mica; 500 mmf; 500 vdcw; case 11/32" 1g x 7/16” diem; j26ch1 
metal case; one right angle term pent down 1/16" 
in front of case and one radial lug term extending 
1/16" from case, ea term w/open slot 3/64" x 1/32"; 
#3-48 tapped hole in one end; add suffix indicating 
capacity tolerance in.per cent. 
aa 6 6-20 ‘A-43-LkiesA 
-82178-10 CAPACITOR, fixed: 4/27/hb RELSAZL9 16-C-30167-1903 | Ni6-c-10016~ 
nt-482387 w/500 mmf p/m 10$ L6CK1 CHI | 50-125 CHEZ | COlOK3ieaA 
: ™ i CHZ | CO-941 isa0 BM-1. 
| SEE NOTE 
NOTE: BM-2; BO; BO-l; OBV; TS-202/U (2). fo al 
-4.82178-20 CAPACITOR, fixed: 4/27/44 RELBA3ZU9 16-C~30172-4400 | N16-C-10016-22 CER | 370A cw BA-~10104-3issll | BM 
WT-482178 w/500 mmf p/m 206. 26Ch1 CaN | M32 cHz | co-941! 1880 BO 
CWI | 50-125 CHZ | CO-1043issA sT (2) 
CAUR | A-43-lsi ead sv (2) 
: SEE NOTE 
INOTE: Sv~1(2); MK-8 Mod3 (2); MK-13 Modo (2). 
i: | 2 is | 
SHEET 48-703 
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SHEET. 88-704 


RESTRICTED 


NAVY TYPS 
DESIGNATION 


NAME AND” DESCRIPTION: 


NAVY DWG 
OR SPEG NO 


JAN NO 


STANDARD Navy | 
STOCK: NO 


E°S.0 
STOCK. NO 


ASO 
STOCK NO 


SIGNAL. CoAPS 
STOCK. NO: 


PART NUMBER 


MFGR [*enerasaees® 


Con 
TRACTOR 


CONTRACTOR'S DWG 
OR PART NO 


EQUIPMENT. 
USED IN 


~482178~-A 


CAPACITOR, fixed: 12/7 /i4b 
mica; 500 maf; 500 vdew; case 11/32" lg x 7/16" diam; 
metal case; one "U" shaped term 7/32" 1g, 7/32" 
between legs at one end, one radial lug tema'1/16" 


lg w/open slot 3/64" x 1/32"; #3-48 tapped hole in 


one end; same as NT-482178 except for slightly 
different term arrangement; add suffix indicating 


capacity tolerance in por cent. 


IeotBagug 
L6cha 


1 


sa | 


; 


482178-A20 


;CAPACITOR, fixed: 
NT-482178-A w/500 mmf p/m 20%. 


12/7/44 


RELBAZKO 
L6C41 


16-C-30172-438b 


i 


1-279 


a/et/iu 
air; plate meshing type, single sect; 3.5 to 27 mar; 
SLO; 1 9/16" ig x 1 5/8" wi x 1 5/8" h, eheft 5/32" 
diam x 21/32" 1g; round shaft adj, rear sbaft 


CAPACITOR, variable: 


slotted for scar adj; twelve stator, seven rotor 


Pilates; ceramic ine; solder lug term; three thd mtg 


atude for panel mtg 1/2" lg -#4-40 thd in circle of 
9/16" rad spaced 120 deg apart. 


7 


ae aes — 
16--C- 59255-6084 


BA~10104-~33 


iselh 


ODO WAS 


CAKK 


60-944. is6Be 


L-7295L 


t 


-482160 


1 


4. 


4/27/uk 


50 mf; 25 vdcew; working temp range 


CAPACITOR, fixed: 


electrolytic; 


‘minua 20°C to plus 65°C; case i 13/26" lg x 1" wh x 


7/8" h; HS brass or cepper can; two solder lug term 
w/ins, term 7/16" h spaced 1" c to c, term located 
on side of can; term ins from cen; two mtg: ft on 
bottom, 3/16" diam hole in ea, on 2 1/8" atg/c. 


REL3A5K9 
RELBAZLL 


26-C-19956-5611 | 


N16-C-9686-90 


| cca 
cG 


B-C@-10021 alt 
M-7472378-lrevl 


oer) 


~482182 


CAPACTTOR, fixed: L/oT/ hu 
paper dielectric; 4 mf plus 10 minus 3%; 200 vdew; 
US metal can; case 2"lg x 3 3/4" wa x 2 3/8" hj ofl 
filled; two rivet lug term located on. end; no int 


gnd connectiens; two mtg fl 7/16" wi w/one 3/16" dian 


holee in ea on 2 7/8" ntg/c- 


RELZAYSS. 
RELGA35S 


16-C-ig929-4232 


[~k82161-10 


CAPACITOR, fixed: evi 


NT-482181 w/u wf p/m 1Of. 


REL3A488 
Re48a358 


| 16-C-49950-4232 


{ 
t 


cae 


B-CO~10@01 alts. 


F 


RESTRICTED 
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SHEET 48-705 


RESTRICTED 


RESTRICTED 


NAVY V Navy pwe Z ‘ é 
eae NAME AND DESCRIPTION eae a ae ep ee eta era 
-482182 CAPACITOR, variable: 4/27/44 16-C-59204-h91h CAIM | J-26Q ccq |.c-co-814 eltA | TBX-8 
air; plate meshing type single sect; 4.7 to. 25.7 
mmf max; SLC; 0.032" air gap; 1 11/64" 1g x 15/16" 
wi x 1 7/32" h, ehaft encl in housing w/ split 
pushing 3/16" diam x 17/32" lg locking type; scdr 
adj; thirteen cadmium pl brass plates; 360 deg 
rotation; ceramic ins; post term for stator, lug 
term for rotor LE side; two mtg studs 3/32" lg with 
#4-40 tba on 21/32" mtg/c. 1 
~482183 CAPACITOR, fixed: R7a7 7a RE] 3A488 CDT |OM-601 Tmxe8. 
CANCELLED: reassigned NT-481998. RELEA359 
—$—$<——— ; = | 
-482184 CAPACITOR, fixed: 4/27 /4h JRE13A488 16-C-53561-2469 CSL |2XKHRB2-.5 ccq |C-Co-10000-A 
paper dielectric; two sect; 500,000 mmf /500 ,000 maf  [RE48A325 
plus 10 minus 3%; 200/200 vdcw; HS metal can; caee 
a 5/16" 1g x 11/16" wa x 2 1/16" &; cil impr and 
filled; two selder lug term 5/8" c to c on bottom 
Zz 9/16" h; one side of ea sect common and gnd to case; 
channel type mtg dkt w/two 5/32 slots 1 15/1 
- v 32" wa 1 15/16" 
nn 
— c toc. 
u ~482161-10 CAPACITOR, fixed: L7277ah REIZANOS 16-C-53617-5035 CSL | 2XKERB2-.5-10 {ccQ_ |c-co-10000-A 
a INT-482184. w/500,000 umf /500,000 umf p/m 10%. ELBA 325 
~482184-20 CAPACITOR, fixed: 4727 /ah REWBA325 16-C-53699-9585 | N16-C-11374 CSL | 2XKERB2-.5-20 |ccq |C-Cco-10000-A TBX-8 
xs INT-482184 w/500,000 mmf'/500,000 umf p/m 20%. REL 3A486 
= -492185 CAPACITOR, fixed: 4,/29/4u RE4SA207 16-C-48801-9969 |N26-C..11433-21 cp =| TLA-15010 
(eo) paper dielectric; 1 mf plus 10 minus 34; 1,500 vdcw; } E13A488 
Ne} 
< cylindrical metal can; case 1 1/2" diam x 4 1/2" 1g; 
> éykenol impr and filled; one #10-32 thd stud term 
w/two solder lug term on bottom, one term gnd to 
case; int gnd connections; one 3/k4"-16 thd mtg 
pushing 1/2" 1g on bottom, 
besos 
-482185-10 CAPACITOR, fixed: 4/2g/4h ELS. A207 16-C-48822-9959 cD J TLA-15010 CGG |8B42195rev0 AN/APA- 
INT-482185 w/1 mf p/m 10%. FREL3A488 6(2) 
i AN/SPA-1 
r T 
| i 
J | 
SHEET 48-705 7 
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SHEET 8-706 


RESTRICTED 


NAVY TYPE 
DESIGNATION 


NAME AND DESCRI TION 


NAVY OWG 
OR SPEC NO 


JAN 


STANDARD NAVY 
STOCK NO 


Eso 


STOCK NO 


ASO 
STOCK NO 


SIGNAL CoRPS 
stock No 


MFGR 


MANUFACTURER'S 
PART NUMBER 


con. 
TRACTOR 


CONTRACTOR'S DWE 
OR PART NO 


EQUIPMENT 


USED IN 


-4.82186 


CAPACITOR, variable: 5/4/he 

lair; plate meshing type single sect; 6 to 19 mf; 
SLC; 0.0245" air gap; 3. 23/32" lg x 1 11/16" wa x | 
1 11/16" h, shaft 1/4" diam x 1/2" 1g, bushing 


13/32" 1g x 3/8"-32 thd; flatted shaft adj; three 


lcad pl brass. plates; clockwise rotation; i1solantite 


ins; lug term; single hole mtg by 3/8" diam mtg 


bushing or base mtg by two mtg ft ea w/one #6-32 
tapped hole on 1 7/32" mte/c. 


+ 


16-C-58701-8216 


WL6-C-122h3- 


2 


CHC 


crn 


MC-20-S 


AP-16 


Cw 


KS~8923-1,2,3 
i deel 


ESA-64530hiae3 | 


aBF 


-482187 


CAPACITOR, fixed: 5/6/u% 

paper dielectric; 4 mf plus 10 minus 3%; 3080 vdew; 
HS metal can; case 4 9/16" wa x 3 3/4" 1g x 4 19/32" 
In; ofl impr and filled; two atud and nut term 


11/32" h on por pillars 2" c to c on top; no int 


gnd connectiens. 


[RE48A139 


RE] 30488 


16-C-4994%-6534 


816-C-11581 


CG 


23PL26 


PoTIOMTT-1G 


rev6 


— 
-482188 


CAPACITOR, fixed: 5/9 [ae 
ceramic dielectric; 120 mmf; zero temp coef (to p/n 
30) umf/mP/°C; 500 vdew; case 1.3" 1g x 0.34" diam; 
radial wire leads; unineulated; add suffix indicating 


capacity tolerance in per cent. 


~482188-5 


CAPACITOR, fixed: 5/9/ 4 


_JNT-482188 w/120 mm? p/m 5h. 


16-C-17200-9636 


CBN 


cc 


K-343238-~16Lrevi 


ate 


UE-1 


— 
-482189 


CAPACITOR, fixed: 5/9/4h 
paper dielectric; two sect; 5 ,000/10, 000 mmf plus 
10 minus 3% ea sect; 12,000v pulsed DC ea sect; HS 
mstal can; case 3 3/4" 1g x 2 43/64" wd x 3 1/4" b; 
pyranol impr; three ins stud term, two 2" h, one 

1 1/32" h in triangle w/ 2 1/4" base x 15/16" side; 


ino int gnd connections; two removable fl "L" bkt ea 


w/two 9/32" x 11/32" slote on 1 15/16" x 3 1/4" mte/c, 


IREL3A488 
RE48A 360 


16-C-52783-4450 


25F646 


cc 


M-7470786rev2 


SK~14 


-482190 


CAPACITOR, fixed: 5/9/ 4 
paper dielectric; 500,000 mmf plus 10 minus 3%; 5000 
vdew; HS metal can; case 3 15/16" lg x 4 9/16" wt x 
5" hn ofa; ofl impr and filled; two ceramic ina 
w/atud term 1 3/32" h on top 2" c to c; no int gnd 
connections; two mtg fl in bottom of case ea w/two 


slots on } 1/2" x 3 3/8" mte/c. 


|RE13A488 
REXBAL59 


Con't 


RESTRICTED 


SHEET 
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SHEET 48-707 


l # LN3W31ddNS 


eee es 
WAYY 4 rs 
| seat | NAME AND DESCRIPTION otic | sam wo ECT | axSck Ro | erbck Two. | MSE RE™ [ron | "anuraciunens [cx, [eoumacors, awe naan | 
-482190-10 CAPACITOR, fixed: 5/9/he [REL3A488 16-C-47306-2509 | ce | a5R6kO CG =| M-7471333revi SK-1M 
INT-482190 w/500,000 mmf p/m 10%. REBALSS 
¢- + 
-482191 CAPACITOR, fixed: 5/9/44 RE48A188 16-C-52961-3925 SK-1M 
paper dielectric; two sect; 50,000/50,000 mf plus IRE13 A488 
10 minus 34; 2,000/2,000 vdcw; ES metal. can; case 
359/64" 1g x 1 3/k" wax & 7/8" by pyrenol impr 
end filled; three stud and term 1 3/32" h on por 
lpillere ea 1" c to c; no int g@nd connections; two 
removable "L" type mtg bkt w/two mtg slots in ea 
on 4 3/8" x 0.625" mtg/c. 
-482191-10 CAPACITOR, fixed: eS FRENBALOD 1 16.0-52992-6219 ca | 25r6k8 CG | M-7471334revL SK-1M 
INT-482191 w/50,000/50,000 mmf p/m 10%, PRELZAK88 | 4 
-482192 CAPACITOR, fixed: 5/10/44 RE13A488 16-C-46329-6017 ce 23F209 CG | P-7765502-1lrev3| OBH (3) 
paper dielectric; 250,000 mmf plus 10 minus 3%; 1,000}RE48A326 cc 23F219 cc K-8369473rev6 OBH-1 (3) 
vdew; HS metal can; case 1 5/16" 1g x 13/16" wi x cRV | 728156-13 sc-4 (2) 
1 5/8" hs ofl impr; two rivet lug term located on SR-2 
Zz top; no int gna connections; channel mtg bkt w/ two sx 
= 5/32" x 3/8" slote 1 15/16" c to c. } 
w -482192-10 CAPACITOR, fixed: 5/10/hh RE13A488 16-C-46350-6002 CG | 23F219 CBM | 744-533 SU-1 7 
x INT-482192 w/250,000 mf p/m 10%. FREK8BA326 cc 23F209 
me] a pe 
Wn -482193 CAPACITOR, fixed: 5/11/44 FREL3A549 16-C-19556-6881 | N16-C-9667-50 CSL {DO Special CKV | L-61062-lhrevl | MAB-1 
electrolytic; 10 mf; 25 vdcw; working temp range RELBAZO4 
Ps minus 15°C to plus 50°C; case 2 1/2" lg x 1 1/k" 
oO diam; round metal can; four bayonet term 0.355" min 
— 
S lg x 0/093" diam; #1 term neg, #3 term pos, #5, 7 no 
“~~ connection; plug-in mtg using std octal socket; plain 
> foil. 
= | 
-482194 CAPACITOR, fixed: 5/11/44 RE13A549 16-C-21583-550h CSL |DO Special CKY | L-61062-13revl | MAE-1 
electrolytic; two sect; 20/10 mf; 450/450 vdew; REYGALON 
working temp range minus 15°C to plus 50°C; case 
4" lg x1 1/4" diam; tubr metal can; four bayonet 
term 0.355" min 1g x 0.093" diam; 20 mfd 10 mfa, 
#1 term neg, #3, #5 term pos, #7 term no connection; 
plug-in mtg using atd octal socket; plain foil. 
1 ¥ T I ! 
i { t t i i ! i 
| | | 
| | | | 
| 
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STOCK NO 
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TRACTOR 
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USED IN 


-482195 


CAPACITOR, fixed: 5/12/lie 
electrolytic; 25 mf; 50 vdew; working temp range 
jminus 15°C to piua 50°C; case 2 1/2" lg x 1 1/4" 
diam; tubr metal case; four bayonet term 0.355" min 


lg x 0.093" diam; #1 term neg, #3 term pos, #5, 7 
term no connection; piug-in mtg using atd octal 


socket; plain foil. 


RELZA549 


IRBEBAZgu 


+ 
16-C-19764-3,601 


N16-C-9680- 16 


{bo Special 


he 


CKY 


MAE-1 


482196 


CAPACITOR, fixed: 5/12/ke 
electrolytic; 50 mf; 25 vdcw: working temp range 
minus 15°C to plus 50°C; case 2 1/2" lg x 1 1/k" 


diam; tubr metal can; four bayonet term 0.355" min 


lg x @.093" diam; #1 term neg, #3 term pos, #5, 7 
term no connection; plug-in mtg using std octal 


socket; plain foil. 


IREL3A549 
IRELBA2ZO4 


16-C~19956-688L 


N16-C-9687-12 


DO Special 


L-61062-1ler 


MAE-i 


~462197 


CAPACITOR , fixed: 9/19/44 

papor diglectric; 100,0@0 omf plus 10 minue 3%; 2000 
vdew; HS metal can; 1 13/16" 1g x 1 1/16" wa x 2 1/8" 
h3 castor o1l impr and filled; two stud and nut term 
on por pillars 7/8" h x 13/16" c to c on top; no int 
gni connections; two removable "L" type mtg bkt ea 
w/ $10-32 tha mtg stud 2" ¢ toc. 


REABAZBS 
RELZA488 


16-C~45763-2869 


CAW 


2009MSB 


~482198 


4 = 
CAPACITOR, fixed: 5/19/44 


paper dielectric; 4 mfd plus 10 minus 3%; 600 vdew; 
HS metal can; 2 1/2" 1g x 1 3/16" wa x 3 3/16" h; 
castor oil impr and filled; two stud and nut term on 
por pillars 7/8" h x i 1/8" c to c on top; no int gnd 
connections; two removable "L" mtg wkt ea w/ #18-32 
thd mtg stud 2 11/16" c toc. 


REY6A286 
REL3A488 


116-c-49936-5826 


~482199 


CAPACITOR, fixed: 5/19/44 

paper dielectric; 50,00 mmf plus i0 minus 3%; keo 
'vdew; HS metal can; 1 41/16" 1g x 11/16" diem; oil 
impr and filled; two exial wire leads; no int g@nd 
connections; radial mtg strap w/two 5/32" diam holes 
7/32" c toc. 


RELBALO2 
REL 3A488 


CAW 


609MSB 


CHS 


“Vyi2-219 reve 


4950 


yl2-219 revo 
4654 


O2M 


OBM 


-482199-5 


CAPACITOR, FIXED: 3/4/48 
Navy Type 482199 w/50000 mmf p/m of. 


16-C-44y213-2941 


CAW 


CBCM 


482199 -10 


CAPACITOR, fixed: 5/19/4e 


NT-482199 w/ 50,006 mmg p/m 10%. 


RELBAL62 


|RELZANES 


16-C -4h253-895% 


db 


CAE 


V2 -220-4729rev0} 9 
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Sects MAME AND DESCRIPTION owineto | am wo [TRE SY | arbck Ro | arocke uo | MSE RS”® [ron [MAE ASGee® [nit] SOMMSier ao" [SEEN 
-482200 CAPACITOR, fixed: 5/19/u4 RELSAL62 @) 
paper dielectric; 50,000 mmf plus 10 minus 3%; 600 |RE13A488 > 
vdew; HS metal can; case 2 3/16" lg x 11/16" dian; -_ 
hyvol impr and filled; two axial wire leads; no int > 
gnd connections; radial mtg strap w/two 5/32" diem ae 
noles 1/4" ¢ toc, O 
-482200-10 CAPACITOR, fixed: 5/19/uh PRLGAL 62 16-C-44257-4E61 CAW (609 CHS | V12-220-h65Lrev0 | OBM 
INT-482200 w/50,000 mmf p/m 10%. REL3ZA488 CTH OAY(5) ( ) 
-482201 CAPACITOR, fixed: 5/19/44 REKBA162 
paper dielectric; 40,000 mf plus 10 minus 3%; 400 RE13A488 
vdew; HS metal can; case 1 11/16" 1g x 11/16" diam; O 
hyvol impr and filled; two axial wire leads; no int 7 
gnd connections; radial mtg strap w/two 5/32" diam 
holes 7/32" ec toc. 
4 Zz 
~482201-10 CAPACITOR, fixed: 5/19/aa RELGALES 16-C-4 3873-8951 CAW | 489 CHS | V12-220-4648rev0} OBM > 
NT-462201 w/40,000 mmf p/m 10%. REL 3A488 
-482202 CAPACITOR, fixed: 5/19/44 Re4GA163 > 
ipaper dielectric; 10,000 mmf plus 10 minus 3%; 500 RE13A488 
vdew; HS metal can ¥/ins tube; case 1 3/16" lg x 
h/e" diem; mineral oil impr and filled; two axial | 
wire leads; no int gnd connections. a a 
-482202-10 CAPACITOR, fixed: 5/19/b4 RE}6A163 16-0-427 35-9512 cAW | 536T CHS | V12-220-5135 OBM 
NT-482202 w/10,000 mmf p/m 10%. RE13A488 = rev @ 11 
-482203 CAPACITOR, fixed: 5/19/44 RE4BA163 
paper dielectric; 50 mf plus 10 minus 3%; 2500 vdew; RE13A468 Mm 
HS metal can w/ins tube; case 1 1/16" 1g x 1/2" diam 
mineral oil impr and filled; two axial wire leads; no 
int gnd connections, Cc) 
-4.82203-10 CAPACITOR, fixed: 5/19/4h IRELBAL63 16~C= 39508-3820 CBY | AT772 CHS | V12-220-h66L OBM 
T-482203 w/50 mmf p/m 10%. RE] 3A488 rev0 — 
~482204 CAPACITOR, fixed: 5/19/44 RELBA163 7O 
paper dielectric; 6000 mmf plus 10 minus 3%; 500 RE13A483 O 
vdcw; HS metal can w/ine tube;case 1 3/16" 1g x 1/2" as 
diam; mineral oil impr and filled; two axial wire 
leads; no int gnd connection. LL COC) 
=482204-10 CAPACITOR, fixed: 5/19/ku RELGA163 16-0-11595-9512 CAW 15369 CHS | V12-220-2580revO| OBM 
nT-482204 w/6000 mmf p/m 10%. REL 3A488 =< 
| i 
L I 
—— 
I 
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EQUIPMENT | 
USED IN 


~482205 


CAPACITOR, fixed: 5/19 /t 


er dielectric; $0,000 mmf; 2000 view; AS me 


pa AL 


can, w/cardboard sleeve; 2 5/8" 1g x 13/16" dian; 


ei impr and filled; two axial wire leaés; no int 


gnd; radial mtg atrap w/two 5/32" diam holes 1/4" 


e toc. 


if 


ReNEAL62 
RELIAYSS 


-4.82205-10 


CAPACITOR, fixed: 5/19/44 
NT-482205 w/50,000 mmf p/m 10%. 


RELBA162 
RE13A468 


16-C-4h264- 36) 


OTk67 


CHS 


V12-220-2757revO 


OBM 


- 482206 


CAPACITOR, variable: 5/19/44 
ceramic; rotary type, single sect; 4 to 30 mmf; 500 
vdew; temp coef minus 500 mmf/mf/°C; 27/32" lg x 
41/64" wd x 13/32" h; eolder lug term; two 0.120" 


diam holes in base on 0,436" mtg/c; ecdr slot adj; 


eteatite base. 


16-C-64062-6995 |N16-C-12226-1-1 


R16-C-7852~505} 


3D90309-6 


CER 


N5O00-TS2A 


cre 


Vv12-217revO 
ESA-682071-61007) 
NCP10-2-69revA 
NCP-3333-1-3ieec 


Q-F-15 


3-307 { 


OBM 
ae(6) 
Oy 
SP-1M(5) 


-482207 


-482208 


CAPACITOR, fixed: 5/e7/4 

paper dielectric;.2 mf plus 10 minus 3¢; 2000 vdcw; 
HS metal cen; case 3 3/4" 1g x1 1/4" wd x 4" h; ofl 
impr and filled; two por ins acrew type term 2 1/32" 


h located on top spaced 2" c toc; no int gnd 


connections; strapmtg not supplied. 


CAPACITOR, fixed: 5/26/44 
paper dielectric; two sect; 1Q000 mmf plus 10 minus 
3% ea sec; 12000v pulsed DC ea sect; HS metal can; 
case 2 43/64"wd x 3 3/4" 1g x 3 1/k" h; pyranol 1mpr; 


three ins etud term, two 2" h, one 1 1/32" h in 
triangle w/2 1/4" wase x 15/16" side; no int gnd 
connectiona; two removable fl "L" bkt w/two 9/32” x 


11/32" slote in ea on 1 15/16" x 3 1/4" mtg/c. 


REL 30488 
RELBAL ID 


RE4BA360 


REL 3A486 


16-C-49163-5918 | 


C-52840-4510 


3DB2-19 


23F118 


P-7763477 -2revé 


cc 


258647 


M-747@787revl 


-482209 


CAPACITOR, fixed: 5/26/44 
ceramic dielectric; 250 mmf; var temp coef; 1000 vdcw; 
case 1 7/8" 1g x 3/6" max diam; one #8-32 thd atud 
1/4" lg at ea end; cad pl mtg bushing on outaide, 
15/32"-32 thd; ceramic ins; add suffix indicating 
capacity tolerance in per cent; same as NT-482463 


except for working voltage and pf. L 


-482209-10° 


-— 
CAPACITOR, fixed: 5/264 
NT-482209 w/250 mmf p/m 10%. 


16-C-17791-6326 


cc 


K-7896028-1revO 


Sk-14 


ce. 
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-482210 


CAPACITOR, fixed: 6/2/44 


paper dielectric; two sect; 5 mP plus 10 minus 3% ea 
sect; 50 vdcw ea. sect; HS metal can; case 11/4" a x 


3 3/4" wa x 3 7/8" h; oil filled; three rivet lug 
term located on top; no int gnd connections; two mtg 
eare w/two 7/32" diam holes on 4 3/8" mtg/c. 


RE13A488 
REYBA36L 


16-C-54132-7870 


MANUFACTURER'S 
PART NUMBER 


con. | CONTRACTOR'S OWG 
TRACTOR OR PART NO 


EQUIPMENT 
USED IN 


-482210-10 


CAPACITOR, fixed: 6/e7uh 
nT-482210 w/5 me p/m 10f ea sect. 


RE13A488 
REK8A361 


16-C-54163-9281 


-462211 


CAPACITOR, fixed: 6/3/44 
paper dielectric; 30,000 mf plus 10 minus 3%; 7500 
vdew; BS metal can; 3 7/8" 1g x 1 1/2" diam; pyranol 
filled; one stud and nut term 2 7/32" h on por 


pillar one end and one gnd LV term at other end; one 
aide int gnd; same as NT-481714 except LV term is 
god to case. 


RELBA296 
RELZALES 


+ 


| 
16-C-43485-6024 


K-877690-2subh 


ih 
CCL- 21104 


-482211-10 


CAPACITOR, fixed: 673/h4 
INT-482211 w/30,000 mf p/m 10. 


RELBADOS 
IRE13A483 


: 


16~0-1 3506-6089 


Wi6-RO~13731 


Ri-C~ 
10578-475 


CDU-55ADP 


-482212 


CAPACITOR, variable: 6/3/44 

lair; plate meshing type single sect; 2.8 to 13.3 mf; 
ISLC; 0.016" air gap; 1"°1lg x 15/16" wi x 1 7/32" h, 
abaft 1/4" diam x 1" 1g; adj round shaft; four cad 


pl brass plates; 360 deg rotation; ceramic ins; post 
term for stator, lug term for roter on LH side; two 
mtg etude tapped for #4-40 thd screws on 21/32" mtg/c 
31/64" from top. 


CAPACITOR, fixed: 6/24 /ue 
paper dielectric; 500,000 mf plus 10 minus 345 600 
vdcw; HS metal can; case 13/16" wd x 1 5/16" 1g x 2” 
nh; ofl impr; two rivet lug term, located on top 


21/32" h, 5/8" c to c; no int gnd connections; 
channel mtg bkt w/two 5/32" x 3/8" slote 1 15/16" 


c toc. 


13A488 
484326 


16-C-58408-2523 


16-C-47276-1180 


CAIM 


EH Code 13¢ 


CGG 


C-C0-608-A alt Aj TBx-6 


-482213-10 


CAPACITOR, fixed: 672k Jub 
NT-482213 w/500,000 mf p/m 10%. 


RE13A488 
RE4BA326 


.6-C-47297-1113 


INZ6-C~11357-2-1 


csL 


ce 


K-445334-16rev1 


SP-1M 
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se want iano oe are} 
T + 
“482214 CAPACITOR, fixed: 6/26/44 eeh8a163 r | | 
7 2Ahae | ' 4 | 
paper @iclectric; 50,000 maf pius 10 minus 3%; 600 RELIAKBS ! i | 
{ 
vdcw; HS metal can w/ins tube; case 1 5/16" lg x | 
11/16" diam; mineral of] tapr an@ filled; two axial | | 
om wire leads: ne int end connection. at - x = 
-4221b-5 CAPACITOR, fixed: 6/26/64 RE4EGA163 16-0~48215-1053 CSL | XT1M6-.05-5 CRP | 35-5412 so-' 
NT-46221% w/50,000 umf p/m 5%. | REL3A488 S9- 19M 
i 
SO-12N | 
~482214-10 CAPACITOR, fixed: 6/26/44 RE4BA163 )i6-C-44257-1063 |NL6-RC-13 74s li6-c- 3DA50-89 cGF | 7633 cw BA-10055-27{8813) OBJ (3) 
NT-482214 w/50,000 mmf p/m 10%. RE13AL83 N16-C-12158-20 11292-40-500| CSL | XTIM6-.05-10 cw BA-10055-3618a13] SP-1M (10) 
CZE | 525-123 TS-34A/AP 
(8) 
= | 
482215 CAPACITOR, fixed: 6/26/44 RE13A488 16~C-53584-1940 
paper ale uwo Bech; 500,000 mmf plus 10 minus |REYSA326 } | 
3% ea sect; 600 vdcw ea sect; HS metal can; case 
9/16"wa x 1 3/4" 1g@ x 21/2" bh; oll impr end filled; 
three rivet lug term located on top; no int gud 
connectien; channel mtg wkt w/two 0.144" diam holes 1 
is 21/8" c tec. | i | | = 
-482215-15 CAPACITOR, fixed: 6/26/44 REL3A486 16-C-53683-4656 im16-c-12378-20 3DA500-140 fa) YAT-€055 cw BA-10071.-69 TS-34A/AP 
N'’P-482215 w/500,000 om? p/m 15% ea sect. RELGA326 cox | 7708TR ce iesl2 | SP-1M 
CSL | QxEMRW6-.5-15 | cGG 
_ - = L i =: = i eee ceericetoe 
-482216 CAPACITOR, fixed: 6/26 /b4 RELZALE8 16-0 -53334-1254 
paper dielectric; two sect; 250,000 mmf plus 10 minus RELBA325 
3% ea sect; 600 vdew ea sect; HS metal can; case 
9/16" ad x 1 3/4" 1g x 1 7/8" h; ofl filled; three | 
rivet lug term located on bettom 9/16" h, #3 term 
cemuon 1/2" c toc; no int gnd connectien; channel 
mtg dkt w/two 0.144" diam holes on 2 1/8" mtg/c. 
os os 
-482216-15 CAPACITOR, fixed: 6/26/44 RE13AN88 16-C -53433-4034 fisenasis-2 R16-C- 3DA250-76 ep YAB-6022 cw BA-1O071-23iss7 | 13-34A/oP 
INT-482216 w/250,000 mmf p/m 15% ea sect. RELBA3Z25 N16~C-11 343-55 11338-85-500] cGF | 7707BR cw BA-10071-357ie8] RDP 
CAW | 618MCB-.25-.25 | CPN | C1189 SP-1M 
| csr | PNB-9¢ coc 
CSL | 2X8MARWe- cG 
+25-15 
CGF | 7707 
| one 7 ite, 
[es [7 
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aS NAME. AND DESCRIPTION Sane | nie Rese | PUR GARY, J = see kU Re rae Sant | tan marc Utero jase | COmMNCTERS ee aaa 
-482217 CAPACITOR, fixed: 6/26/45 RE4BA310 16-C=23048-4583. | 13.6-C-9677-67 3DEB20-20 CMA. | FPaY4 CW. | BA-10234-1,2,3, |TS-3k/AP 
electrolytic; four sect; 20/20/20/20 mf; 450/450/ JAN-C-62 CAW | AEF ,101e82 Br (3) 
,50/450 vdew; working temp range minus 20°C to plus elec CsF | DFP CAW | FLAW OAX (3) 
65°C; case 3" 1g x 13/8" diam; tubr: aluminum can;: cp cc OBC 
four lug term on bottom epaced 90 deg on 0.4375" rad; cCMK =| FP CGG SP-1M 
can and mtg ring ie neg term; four mtg ears spaced cQa | 9316revo 
90 deg on 0.5" rad. 
4 
-482218 CAPACITOR, fixed: 6/29/44 REL 3A488 16-C-47274-9667 CG =| P-7765502-3 cG =| P-7765502-3rev3 | TCJ-2 
lpaper dielectric; 500,000 mmf plus 10 minue 3%; 500 IRENBA 326 ‘ CG 23F205-62 
vdew; HS metal.can; case 13/16" d x1 5/16" wacx : 
2 5/8" h3; pyranol impr and filled; two rivet: lug 
v 
term, located on’ top;:no int gnd connections; channel 
mtg bkt w/two 5/32" x 3/8" slote 1 15/16" c to c. 
-482218-10 CAPACITOR, fixed: 6/29/44 IREL3A488 16-C-47295-9670 
INT-482218 w/500,000 anf p/m lep. IRELB A 326 
+ 
-482219 (CAPACITOR, fixed: 6/29/ 4 REL3AKE8 16-C-472T4-9670 co [p-7765502-4 — fég-—«s| P-7765502-brey3 |rcy-2(2) 
paper dielectric; 500,000 mmf plue 10 minus 34; 500 IRE BA 325 cG 23F201-2 Tp-2 
lvdcw; HS metal can; case 13/16" d.x 1 5/le” ig x 
h 5/8" h; pyranol impr; two rivet lug term, located 
on. bottom 5/8" c toc; no int gnd connections;channel 
mtg bkt’ v/two 5/32" x.3/8" elot on.1 15/16" mtg/c. 
CSS oe erect Cc ew eee S ot So 
~482220 CAPACITOR, fixed: 6/29/44 REL 3A468 16-C-44239-5987 ca 23F203 -2 CG |P-7765502-10 SX 
paper dielectric; 50,000 mf plus 10 minue 3%; 1000 [REL&A325 cG 23F220 revlO TCJ-2(2) 
vdew; HS metal can; case 13/16"wd x 1 5/16" lg x CG = |K+8369467-10 TD-2 (2) 
1 3/8" h; pyranol impr; two rivet lug term, located revi su (2) 
on bottom 5/8" c to c; no int gnd connections;channel cBM | 744-532 
mtg bkt w/two 5/32" x 3/8" slote 1 15/16" c toc. 
7 4. mt 
~482220-10 CAPACITOR, fixed: 6/29/ uh RELSANGO 16-C-L4360-5972 Ri6-0-11592-66) ce { 23re20 CBM 7hb=531, su-1(2) 
NT-482220 w/50,000 mmf p/m 10%. RELGA325 
-482221 CAPACITOR, fixed: 6/30/44 RE4GA139 16-C-k9g44- 3174 
paper dielectric; 4 mf plue 10 minue 3%; 2500 vdcw; |REL3A48B 
HS metal can; case 3 3/4" 1g x 49/16" wa x 4" h; 
oil impr and filled; two por ine screw type term 1" 
hn located on top spaced 1 7/8" cto c; no int gna 
connections; strap mtg not’ supplied. 
82221 -10 CAPACITOR, fixed: 6/3070 [RERGAL39 16-C-9965-3179 CTD | TRS-250h CTD. | 30-1564iaeB 
nr-482221 w/k mf p/m 1OP. REL 3A488 i 
Ee 
1 | | 4 
4. 
of : t L 1 es is 1 
SHEET” 48-7)3- 
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Coane | MAME ANG. DESCRIPTION Be ea eg a ete ee ae eee ah ae fo 
-482202 CAPACITOR, fixed: 6/30/44 RE 3A488 2.6-C-53609-5910 
paper dielectric; two sect; 500,000 mmf plus 10 minus |RELGA356 
3% ea sect; 1500 vdew ea sect; BS metal can; case 
1 15/32"wa x 2 13/32" 1g x 4 23/32" hj o11 filled; 
two ins post. term 7/8" h, located on bottom; two sect 
int gnd; four mtg etude 0.164"-32 thd x 13/32" le 
on 1 3/4" x 3/4" mtg/c. 
a { 
-482222-10 CAPACITOR, fixed: 6/30/55 REL3AGOS 16-C-53665-8320 |116-R0-14204 CW | D-163708 GW | ESA-OOLOdieel. [mn-22 
NT-482222 w/500,000 mmf p/m 10% ea sect. RPLBA356 
-482223 CAPACITOR, fixed: Tafa FRELGA2B3 16-C-46333-2854 | N16-C-11342~38 cBY |A-5021 CRM | CA-2102-263 DAE-2(3) 
paper dielectric; 250,000 mf plus 10 minus 3%; 2000 }RE13A488, DAE( 3) 
vdew; HS metal can; case 2 1/8" h x 1 13/16" wa x DAE-1(3) 
1 1/16" thk; ofl impr and filled; two atud and nut 
term on por pillars 3/4" & x 13/16" ¢ to c on top; 
no int gnd connections; adj and removable mtg bit 
w/two holes 2 7/16" c toc, 
=482223-10 CAPACIT R, fixed: 7/17 REMGAQB3 T6-0-1635h-2054 139A250-27 CGF | 7089 CFE | 10.67-B altB DAS-1(3) 
NT-462223 w/250,000 mmf p/m 104. REL3A488 CIE | 2eosaues DAS-3(3} 
-h8222h CAPACITOR, FDCED: 7/3 fh REL3AZB3, 16-C-4.7321-9990 |N16-C-11363-2 CCE | 7619 cri {10.68 alt B 
lpaper dielectric; 500000 mmf plus 20 minus 10%; 1900 {REL3A4S CIE {15SAU5C 
vdew; HS metal can; case 3” h x 1 13/16" wd x 1 1/16" 
thk; ofl impr and filled; 2 stud and nut term en por 
pillars 3/4" h x 13/16" c to c on top; no int gnd 
connections; adj and removable mtg bkt ¥/two holes 
2 7/16" c toc. i 
-482224-10 CAPACIT R, fixed: Tifa RELoADS3 | [T6-C-17 308-6352 CGE {7619 CFE |10.68-B altB DAS-3(2) 
jnt-h6222h w/500 ,000 mmf p/m 10%. REL 3A486 CIE }15SAU50 DAS-1(2) 
-482225 CAPACITOR, fixed: 7/3/46 REYBALB3 16-C 48803-3943 cD TJUZe010 
paper dielectric; 1 mf plus 1@ minus 34; 2000 vdew; RE] 3A483 
IHS metal can; case 3 3/8" h x 21/2" wd x 1 3/16" 
thk; dykenol impr and filled; two atud and nut term 
on por pillare 1/4" h x 1 1/8" c to c on top; no int 
gnd connections; adj and removable mtg bkt w/two 
holes 3" ¢ toc. a0 
Pa de eae = ere eee 7 2 |__| 
1"-462205-10 CAPACTTOR, fixed: au InBweaso3 | [6-C-hBSSH=39b3 |H16-C-11437 “Ten | aaud00I0 lcay No-3 
INT-482225 w/ 1 mf p/m 10%. lpz2 3A488 ; 
L 1 mo == ora 1 ~ a 
— +n. 
a eee scat ~ 1 = 
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Sette | NAME AND. DESCRIPTION anette | san wo [SABC | erdck Ro | side o_| MSrbE RE [urcn [Manuracrunens [cor | comerarenet® | auratsn 
: ao J E 
-482226 CAPACITOR, fixed: 7/3/44 RE13A488 16-C-49183-5942 cD | TJ20020 CBM | 744-200 Qcs(3) 
paper dielectric; 2 mf plus 10 minus 3%; 2000 vdew; |REYBALLG act(3) 
BS metal can; case 3 3/4" 1g x 1 1/4" wi x 4 1/8" b; acs-9(3) 
foil impr and filled; two pillar ine screw type term QcL-8(3) 
1 1/4" b located on top 2 3/16" c to c; no int gna ecQ-1 (3) 
connections; two mtg fl on bottom of case ea w/ QCR-1 (3) 
3/16" diem mtg holes 4 3/8" c to c. Qcn-4 (3) 
Qco-3 (3) 
-482226-10 CAPACITOR, fixed: 7/3/44 REL 3A488 16~C-49204-5968 cp =| T320020 cBM [744-200 acs 
INT-482226 w/2 mf p/m 10%. IREWBALNG acer 
~482227 CAPACITOR, fixed: 7/6/44 RE4BA363 16-C-48788-5904 cD | IcH-2We1A MO-1 
paper dielectric; 1 mf plus 10 minus 34; 150 vicw [RE13A488 
BS metal can; case 2 3/16" 1g x 1" diam;oil impr and 
filled; one flex wire term 6" long w/eyelet; one side 
gd to can; tangential mtg bkt with one 1/4" diam 
hole. 
-482228 CAPACITOR, fixed: 7/19 [+ REW8A163 16-C-41254-9175 | N16-C-10845 CSF CHZ |CO-791 issA | 
paper dielectric; 5,000 mmf plus 30 minus 10%; 600 RE] 3A488 
vdew; HS metal can; 1 1/4" 1g x 1/4" diam; mineral 
joil impr and filled; two axial wire leads; one end 
gnd to case. | 
| -~482228-10 CAPACITOR, fixed: T/19/he RE48A163 16-C-41216-9796 CSF | Px2k AN/ARQ-10 
NT-482228 w/5000 mf p/m 10%, REL3A488 
-482228-20 CAPACITOR, fixed: T/19/ke RES8A163 16-C-41247-6027 | Csr | Pxok CFT | NCP-9-2-60iseC 
NT-482228 w/5000 amf p/m 206. PE13ZA488 | 
-482229 CAPACITOR, fixed: 7/3/44 REL 3A488 16-C-53584-2000 cb | D¥6055 NJ-3 
paper dielectric; two sect; 500,000 mf pius 10 minus |RE48a129 CSL |2xDM6-5 
3% ea sect; 600 vdew ea sect; HS metal can; case 2" 
1g x 1 3/4" wa x 7/8" h o/a; oil impr and filled; two 
screw type term on side spaced 1" c to c} all sec 
int gnd; two mtg ft 3/8" wi flush w/bottam w/3/16" 
diem mtg holes on 2 3/8" c toc. { 
-482229-15 CAPACITOR, fixed: 7/3/44 RE13A488 16-C-5 3683-4698 3DA500-140.6 |cp | Dx¥6055 CBM | 744-202 
NT-482229 w/500,000 mmf p/m 1% ea sect. RE48A129 L CSL | 2XxDM6-5 CIP | EC-744-2541882 
1 
Dp eee ees ele ee ce ee ee Dy OM eet eee 
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NAVY TYPE WAVY 5 URER'S | r CToR's ir 
DESIGNATION NAME AND DESCRIPTION on sec wo | © 2AN NO | STN stock ‘No stock ‘wo | “stock wo /MFGR | “Stay “NumBeA frescton] “Com paRT NO” | “USED IN” 
- 482230 CAPACITOR, fixed: 7/3/4 RELSA163 | 
paper dielectric; 200,000 mat plus 10 minua 3%; 609 REL 3A489 
ydew; cardboard case; 2 1/3" ig x 13/16" diem; wax | | i 
dmpr and filied; two axial wire leada; no int i H 
gnd connection. i | 
82230-1060 CAPACITOR, fixed: T/37uk RELGAIO3 16-€-86157 398 7 r Ten ‘Tpr-ép2 
NT-482230 w/200,000 mmf p/m 10f. RE13A488 | CMA TP-419 | 
462232 CAPACITOR, fixed: T/ig/ba Rekeai63 | = | | | | 
ey i 
paper dielectric; 3000 mmf plus 10 minus 3%; 600 REL JAMS | 
vdew; HS metal can; case 1 1/k" lg x 1/4" dian; } H 
mineral oii impr and filled; two axial wire leads; t 
one end gnd to can. nif t } i 
~482231-10 (CAPACITOR, fixed: Thig/ak 7484163 16-C-40h56-9796 [esr | Pxak |crr NCP-9-2-58ieac | AN/ARQ-10 
N-482231 w/300 mmf p/m 104. RE13A488 | 
t 1 
- 482232 CAPACITOR, fixed: T/3/4h RE13A488 CSL | KEIMW6-.02 cw BA-10055-24 | 
CANCELLED: use Nr-481912. RELAALE3 4 \ \ ise 11 
-482232-A CAPACITOR, fixed: T/18/ teh REL3A4S8 CSL | ZTIMWIC-.02 cw BA-10055-41 SJ-1 
CANCELLED: use NT-481912A. RELSAL63 _t deel) 
~462233 CAPACITOR, fixed: 1/3/44 IRe13ab88 1316-C-h9943-5933 aS oie ce |9CE5A53 “Yea \p-5271176 TCR 
lpaper dielectric; 4 afd plus 10 minus 3%; 2000 vdew; JREESALLE 
HS metal can; 3 3/k" 1g x 2 1/4" wa x 3 15/16" h; oA] 
impr and f111led; two pillar ing screw type term 4 
i 
1 5/32" h located-on top 2" ¢ to c; no int gnd con- | 
nection; two mtg £1 on bottom of case 1/2" wa w/two 
7/32" diam mtg holea 4 3/8" c to c. 
-h82234 CAPACITOR, fixed: 7/3/44 REBALEL 16-C-40812-5951 |N16-C-10840 CMR | 339 | 
paper dielectric, 4,00 mmf plus 10 minus 3%; 400 RE13A488 | | 
vdew; HS molded phenolic case; case 7/8" lg x 9/16" i 
wd x 1/h"hjwax impr; wire pigtail term 1 i/#" lg at | 
ea end; no int gnd connections. lt H i : 
“Wee zh-1e CAPACITOR, fixed: 7/37 ik FEABALEL 16-C- 40833-5951 | N16-C- 10840 i CMR | 339 cna | &-783-Gsube RbL 
NP-482234 w/4,000 mmf p/m lef. RE13A886 RBL-2 
NOTE: RBL-~2; RBL-5; RBL-6. | SEE NOTE 
i = a 1 
| L + | 
Sh a eae \ ——- ss Soni \ 
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Sut NAME AND DescRIRTON oe a ee eo 
- 482235 CAPACITOR, fixed: 7/3 / bts IRE] 3A488 26-C- 40051-1868 Cw  |D-162795 ACL=5 
CANCELLED: same as NT-483006, RELSAIGE 
-482236 CAPACITOR, fixed: T/3 [ie RE13A488 16-C-54360-1602 CSL |3XDERWH-.05 
psper dielectric; three sect; 50,000 mf plus 10 RE4BA129 
minus 34 ea sect; 400 wicw; HS metal can; case 3/4" hi 
x 1" wd x 113/16" 1g ofa; o1l tmpr and filled; three 
lug type term 5/16" h w/solder lug on side spaced 
1/2" c to c; all sec int gnd; two mtg ft 3/6" wa 
flush w/bottom w/ 3/16" diam mtg holes 2 1/8" c to c. 
-4B2236-20 CAPACITOR, fixed: TT3Te RE13A488 16-C-54401-5910 CSL [3XDHRW4-.05 MN-3 
Lk NP-482236 w/50,000 mmf plus 20f ea sect. RELBAL29 
~482237 CAPACITOR, fixed: 7/3/44 poe 
paper dielectric; 75,000 mm plua 10 minus 3%; 600 134483 
vdew; cardboard case; case 1 1/2" ig x 9/16" diam; 
wax impr and filled; two axial wire leads; no int 
gnd_ connection, eal is) 
~482237-10 CAPACITOR, fixed: “773 ]uu REWGA163 16-C-45207-160h |N16-C-11750-50 CMa | TP-450 
[st 882237 w/75,000 mmf p/m 106. RB13A488 L | | [ | 
-482238 CAPACITOR, fixed: 7/3/44 RE13A488 16-C-51455-1622 CRY 
paper dielectric; 8 mf plus 10 minus 34; 500 vdcw; REYBAL5S 
HS metal can; case 2 1/8" 1g x 2 3/8" wa x 31/8" hb 
o/a; oil impr and filled; two screw type term 5/8" h 
located on top 1" c to c; no int gnd connections; 
two mtg fl 7/8" wd on aide of case, ea w/two 3/16" 
diam mtg holea on 1 1/4" x 2 5/8" mtg/c. 
}"22238-20 CAPACITOR, Fixed: SOS BOE FEL3ALEO 16-C-51507-1131 [N16-0-11630 | RV GRY | M-bho790-6revo | TBS thru | 
_[wr-482238 w/8 mf p/m 206. RELBALSS CRY | P-72026- TBS-8 
-482239 CAPACITOR, fixed; T/T/hk RE13A488 
paper dielectric; three sect; 100,000/100,000/100,000|RE48A160 
mmf plus 10 minus 3%; 400 vdcw; BS metal can; case 
1 3/4" 1g x 1/2" wd x i 9/16" h; oil impr and filled; 
three solder lug term on top; three sect int gnd; 
two mtg ekt on bottom both aides ea w/one 5/32" 
slot, 2 1/16" c to c. 
Con't 
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NAVY TYPE 
DESIGNATION 


NAME AND DESCRIPTION 


NAVY DWG 
‘OR SPEC XO 


JAN NO 


STANOARD NAVY 
STOCK NO 


Eso 
STOCK NO 


SIGNAL CORPS 
STOCK NO 


MANUFACTURER'S | Con. 
PART NUMBER jTaacron 


CONTRACTOR'S DWG 
OR PART KO 


EQUIPMENT 


-462239-10 


CAPACITOR, fixed: TIT Tee 
NT-482239 w/100,000/100,000/1@0 ,000 amr p/m 1@%. 


RESSALSO 
FE13A488 


poner 


TCO-2 


~162239-20 


CAPACITOR, FIXED: DPaLT9 
Navy Type 482239 %/100900/100000/100000 mfa p/m 20%. 


[lo-C-54850 


Wlo-C-11333 


-482240 


CAPACITOR, variable: 7/3 fa 
air; plate meshing type single sect; 4 to 50 mmf; 


SLC; 0.016" air gap; 1 3/16" 1g x 15/16" wa x 1 7/32” 
h, shaft assembled w/nut and collar 9/32" diam x 
19/32" 1g o/a; acdr adj; fourteen cad pl brass plates; 
360 deg rotation; isolantite ine; poet term for 
etator, lug term for rotor; two mtg etuds #4-40 
tapped on 21/32" mtg/c. 


16-C-59761-6176 


NI6-C~12230-16 


czc 


25.3781 sep 
507 31sec 


DAS-3 (8) 
DAS-1 (8) 


-4822h1 


CAPACITOR, variable: 7/3/44 

air; plate meshing type single sect; 4 to 50 anf; 
SLC; 0.017" alr gap; 1 3/8" 1g x 1 1/4" wa x 1 3/8" 
h, shaft 1/h" diam x 1/2" 1g, bushing 3/8" 1g x 


5/16" -32 thd; round shaft; nineteen cad pl brase 
plates; 360 deg rotation; isolantite ine; poet term 


for etator, lug term for rotor on top; eingle hole 


mtg by 5/16" diam bushing or 2 mtg etude tapped 
on 31/32" mtg/c. 


16-C-59769-6851 


N16-C-12230-18 


LC-164h 


25.37 7Mrevb 


~4822h2 


i 
Hl 


CAPACITOR, fixed: 7) fon 
paper dielectric; 30,000 mmf plus 10 minue 3%; 1000 
vdew; HS metal can w/ine tube; case 1 5/16" lg x 
11/16" diem; mineral oil impr and filled; two axial 


wire leads; no int @nd_connections. 


REYSAL62 
REL3AK36 


—$— 


7hB2242-10 


CAPACITOR, fixed: Tu Jah 
NT-462242 w/30,000 amf p/m 10f. 


FELBALO3 
RE13A488 


16-C-43500-5972 


N16~C-1134 3-400 


3DA30-21 .1 


[eSt. 


XTIMWLO ~.03 


~ 48223 


CAPACITOR, fixed: T/h au 
paper dielectric; 4 mf plus 10 minus 3%; 1500 vdew; 
HS metal can; case 2 1/2" diam x 4 3/4" h; hyvol 
impr and filled; two ine etud term 7/8” h x 1 1/8" 
c %o c located on top; no int gnd connection; re- 
movable mtg ring w/three integral mtg eare ea with 
9/32" x 5/32" alot on 1 1/k" rad, epaced 120 deg 


apart. 


RE] 3A489 
pR48A362 


|wr-4822h3 w/4 mf p/m 108. 


[ROSan3-10 | CAPACTTOR, Fixed: 77a 7a ~TRE13ARG8 


RELBA362 


1505 
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med NAME AND ORCHIPTION rarer ae aannes | | ORE Ne | vs grees) gree oem || eteay nee | wean | eee nner | ears | eter cue | Ca 
-4822h4 CAPACITOR, fixed: 7/5/44 RE4BA2B6 16-C-49936-5986 CIE | 6SAB400 
paper dielectric; 4 mf plue 10 minue 3%; 600 vdcw; RE13A488 
HS metal can; case 4 1/8" h x 21/2"1g x 1 3/16" wd; 
oil impr and filled; two stud and nut term on por 
piliare 7/8" h x 1 1/8" c toc on top; no int gnd 
connections; two removable "J" mtg bkt ea w/#10-32 
tha mtg stud 2 3/4" c toc. 
-482244-10 CAPACITOR, fixed: 1/5/44 RELBA266 16-C-49957-5976 {N16-C-11554-18 CIE | 6sagk00 CABL | 44A-36676-A LaF (2) 
NT-82244 w/4 mf p/m 10p. REL3A488 CKV | L-61005-5rev4 LaF-3 (2) 
ToT (3) 
-4822k5 CAPACITOR, fixed: 1/5/44 REKBA286 16-C-51457-2101 CIE {6saz800 
paper dielectric; 6 mf plus 10 minus 34; 600 vdcw; RE13A488 
HS metal can; case 4" h x 3 3/4"1g x11/k" wa; 
oil impr and filled; two stud and nut term on por 
pillars 7/8" h x 2" c to c on top no int gna con- 
nections; two removable "J" mtg bkt ea w/#10-32 thd 
mtg stud 4" c toc. 
-482245-10 CAPACITOR, fixed: 1/5 REVBA2B6 16-C-514768-2096 |N1O-C-11640-15 CIE | 6SAHBOO CABL | 44A-38676-A LAF | 
Inr-482245 w/8 mf p/m 1b. REI 3A488 Lar-3 
482246 CAPACITOR, fixed: 1/5/44 RE13A488 16-C-53319-1470 TBY 
paper dielectric; two sect; 250,000 mf plus 10 minus|RE48A361 
3@ ea sect;220 vacw ea sect; HS metal can; case 1" wi 
x 1 3/4" 1g x 21/k" hj oil filled; three rivet lug 
term, located on top; no int gnd connections, #2 term 
common to both sect; two mtg ears ea w/ 1/8" diam 
hole 2 3/8" c toc. 
-482246-10 CAPACITOR, fixed: TI5Tuh RET3AL06 16-C-53375-3420 cis | 201h5 TBY 
NT-482246 w/250,000 mmf p/m 10% ea sect. REWBA361 
-482247 CAPACITOR, fixed: 7/6/44 RE48A310 16-C-20702-5101 | N16-C-9710 CMA | FP SPO-36773A TRY 
electrolytic; 600 mf; 4 vdew; working temp range REL3A549 
minus 20°C to plus 65°C; case 2" 1g x 3/4" diam; tubr 
aluminum can; one lug term on bottom; mtg ring is neg 
term; two mtg ears spaced 180 deg on 0.24” rad. 
| | 
| | 
Boss ees See |! L 
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STANDARD NAVY | 


GonTaAcTORS we | EQUIPMENT | 


= ; S MANUFACTURER'S |. Con. 
DESIGNATION NAME ANG DESCRIPTION an sree no | VANS NO STOCK NO stock NO stock "No | stock No |MPSR | “Seay “Numaen foracron| — O® PART NO Useo iN | 
= +—— = 
-h822h8 CAPACITOR, fixed: 7/9/44 PEYEA163 { \ | 
: : , REL SAKES : i ' | 
paper dielectric; 100,000 mmf. piue i0 minue 3%; 0S H j 
metal can; case 1 1/2" lg x 11/16" diam; minera] oil i | 
impr and filled; two axial wire leads; no int gnd i i | 
: | } 
connection. a - : = ' seat i 
-4822h8-10 CAPACITOR, fixed: 1/9 /e PREYSA163 16-C-45777-1824 | N16-C-11310-6 i cay | A7250-DA CRP | 35-5299 1 MK-12 
NT-482248 w/100,000 mm? p/m leh, RELZA488 [CBV | A7150-KL !cHC | 23911-5reve MK-12Modi 
i i CSL | XTIM@W6-.3 CbU | DD-5269-A-1 s0-4 
| cw | BA-10055-88 S0-12M 
1 1 f 
S0- 12, 
Sk 
cee - i 
-482248-20 CAPACITOR, fixed: 7/9/44 RELBALG3 16-C-45807-6663 | N1.6-C-113108-5 Cs” | XTIMe@W6-.1 cw j MK~l2 
NT-462248 w/100,000 mmf p/m 20%. PreL3Au08 [csr | pxespee Modi{2) 
-482249 CAPACITOR, fixed: 7/9/44 fepkeinn63 | | { | 
paper:.dielectric; 20,000 maf plue 10 minus 3%; 2000 [RE13A4893 | 
vdew;'HS metal:can; case 2" lg x 3/4" diam; mineral ; 
oil impr and filled; two-axial wire leads; no int gnd| | i | H i 
_[cennection. _ aon CP, = Soh: — roe | — 
eae eg t 
-4822h9-10 CAPACITOR, fixed: 1/9/04 REMSAL63 16-0 -43124-3151 Ble * Rp Me We0=.02 BArLOOS 579i tag] y ME LeMod2 
NP=482249-w/20,000 maf p/m 1¢f. REI3A488 _ _ een i. - 
a : is = ol 
-482250 CAPACITOR, fixed: 7/10 /u RENBAL39 16-0 -45764-5 383 sc-2 
paper dielectric; 100,000 mmf plus 10 minus 34; 3000 | RE13A488 
Lvdcw; HS-metal can; cage 2 1/2" 1g x i 3/16" wa x i 1 
2 1/4" n; ofl impr and filled; two por ins stud term | 
i 1/16" h en top 11/8" ¢ to c3no int gnd connections 
-482250-10 CAPACITOR, fixed: T/o/ay RE48A139 16-C-45785-5368 | N16-C-11327 cc 25P349 SsC-2 
NT-462250 w/100,000: me -p/m 10%. RE13A468 7 
-482251 CAPACITOR, fixed: 8/17/44 REL3A549 16 -C-20178-1451 cb | AYL-10196 cB sohaodr Ler JAN /APA-17A 
electrolytic; 100 mf; 6 vdcw;-working temp: range RESBAZ11 | H / 
minus 20°C te plus 65°C; case 2 3/4" 1g x 1" wd x 
3/4" nh; -metal-case; two solder lug -term.w/ine, term 
7/16" & apaced 1 rf "-c to c, term located on front 
,{of.can; term ina from.can; two mtg ft.on bottom, 
3/16". diam:hole in ea on 2 1/8" mtg/c. os oi ~ i 
| | oe | 
— — + t 
ay P t 
| aa | | 
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“NAYY .OWG STANDARD NAVY c= sO a 4 » ‘| CONTRACTOR'S DWG 
DESIGNATION NAMES: AND SDESCHIETION OR SPEC (NO JANN, STOCK ‘NO STOCK NO stock NO ET OSK NO PMFCR a AR UMBER | rmactor OR PART NO POSED IN” 
-482252 CAPACITOR, variable: 7/14 /4e CBK | MR-75-BBD CAN | A-7262rev0 AN /APA-17 
CANCELLED: 
not less than 75 mmf max; 500 vact; six -plates; 
yields-approx einusoidal characteristic. 
482253 CAPACIT R, fixed: 7/45/44 RE13A488 16-C-45756~2872 MK-12 
paper dielectric; 1 mf plus 10 minus 3%; 600 vdcw; “REBA325 
4S metal.can; case 41/64" wi x 1 3/4" 1g x 2 3/4" hj 
oil filled; two rivet lug term located on bottom; no 
int gnd connection; channel mtg bkt w/two 0.144" 
tam holes 2 1/8" c to a. 
-482253-10 CAPACITOR, fixed: 7/15/44 RE13A488 16-C-48817 -2800 CsL | XEMRBWO-.1-10 }CW | BA-10071-345ias6 ME-12 
NT-482253 w/l.mf p/m lof. RE48BA325 } 4 
~482054 CAPACITOR, fixed: 7/15/44 RE4BA230 16-C-43485-5704 CG} 25F403 
paper dielectric; 30,000 umf plus 10 minus 3%; 7500 |RE13A4d2 
vdcw; HS metal can; case 2 7/8" 1g x 2" diam; 
mineral oil impr-and filled; one stud and nut term on 
por piller 2 1/32" h in center of top, solder lug 
gnd term.on bottom; one side int gnd. 
-482254-10 CAPACITOR, fixed: 7715 fh RELBA230 16-C-4.3506-5704 | N16-C-11105-10 cG 258403 CW KS-8622i883 MK-22 ~| 
NT-482254 w/30,000 mmf p/m ‘10%. RE13A488 ene | 
hee el eee ees Caen er 
-482255 CAPACITOR, fixed: 7/15/44 RE13A488 16-C-52947-1890 cD | D¥RT-60055 CW | ESA-682063-7 
paper dielectric; two sect; 50,000 mmf plus 10 minue | RE4BA128 CAW | 630T~.05-.05 iaa9 
3% ea sect; 600 vdcw-ea sect; HS metal can; caee cBV | 14M-7-30 
1 13/16" 1g x 1" wa x 3/4" h-of/a; ofl impr and filled cGF | 7506T 
three solder lug term 3/8" h on top spaced 1/2" CSL | OXDMRTW6-.05-15} 
c to c; no int gnd connectione; two mtg ?t 3/8" wa CTD |RLON-6205-3 
flush w/bottom w/ 3/16" diem mtg hole spaced 2 1/8" CSF | PBIT-5K6C 
ec toc. 
-482255-10 CAPACITOR, FIXED: 4/eg/s9 16-C-52978-4979 cb | DYRT-60055 cpR {305-1218 AN/APS-2 
Navy Type 482255 w/50,000 mmr p/m 10f, ea sect. 
~482255-15 CAPACITOR, fixed: 7/15 /4 RE13A488 16-C-53002-4340 |N16-RC-13782 cD DYRT-60055 cw ESA-682063-7 MK-28 
NT-482255 \w/50,000 mmr p/m.15p ea sect. REWBA128 CAW |:630T-.05-.05 ies9 
cBV | 14M-7-30 
cor | '7506T 
CSL | 2XDMRTW6-.05- 
05-15 
| erp | RION-6205-3 
CSF | PBTT-5hec 
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[ates MAME AND DESCRIPTION ae ee a ee ee ead ed ca oe ee ate ee 
~482256 CAPACITOR, fixed: 1/3/e REYBAIOL 16-C-42332-6851 cur | 340 
paper dielectric; 8000 mmf plue 10 minue 3%; 400 RE13A468 
vdew; HS molded phenolic case; case 1 5/32" lg x 
5/8" wa x 1/4" thk; wax impr; wire pigtail term 
1 1/4" 1g at ea end; no int gnd connectione. 
| -162256-20 CAPACITOR, fixed: 7/3/4e REYBAL6L 16-C-42353-6851 cur | 340 CNA | E-784-616683 RBL 
NT-482256 w/8,@00 mmf p/m 10f. RE13A488 RBL-2 
NOTE: RBL-2; RBL-5; RBL-6. | 4 SEE_NONE | 
- 482257 CAPACITOR, fixed: 7/3/44 RELZA488 16-C-47270-8310 |N16-C-11344-120 CLG |C-283 TRY 
paper dielectric; 500,000 umf plus 10 minus 3%; 220 REMSALLT CAW 
lvacw; HS metal can; 1 3/4" 1g x 1" wa x 21/8" bh; of2 
impr and filled; two stud term 1/4" h located on top 
1" ¢ to c; no int gnd connections; two mtg fl on 
bottom of sase,ea w/ 1/8" diam mtg hele 2 3/8" c toc. 
I 
-482257-10 CAPACITOR, fixed: 7/3/44 RE13A488 16-C-47291-8310 | NL6-C-11344-120 cla | C-283 TBY 
__[NT-462257 7/500, 000 mf p/m 10%. RELGBALLT | CAW |. 
~482258 CAPACITOR, fixed: 7/15/44 REL 3A488 16-C-53584-1960 MK-12 
paper dielectric, two sect; 500,000 mmf plue 10 minus) R 48A325 
3% e8 eect; 600 vdcw ea eect; HS metal can; case 
41/64" a x 1 3/4" wa x 2 3/k” hy ofl Filled; three i 
ivet lug term located on bottom 9/16" h 1/2" c toc; 
Ino int gnd connections, #3 term common to woth sect; 
channel mtg bkt w/two 0.144" diam holes 2 1/8" c to cj 
same ae NT-482258 except for h of can. 
; — —_—__—|___ en en rey 
~482258-20 CAPACITOR, fixed: 7/15 [ou REIBA325 16-C-53711-6475 CAH | 618CB-.5-.5 cw BA-10071-3634a88 MK-12Mod1 
NT-4682258_w/500,000 umf w/m 20% ea sect. RELZAMOS - {est | 2xmMRBW6-.5 | 
482259 C PACITOR, fixed: 7/15/44 RE13A488 16-C 47276-1130 MK-12 
paper dielectric; 500,000 mf plue 10 minue 3%; 600 |RE48A325 
vdew; HS metal can; case 49/64" wa x 1 5/16" 1g x 
25/16" h; oil filled; two rivet lug term, located | 
on bottom 3/4" 1g, 1" ¢ toc; no int gnd comnectiona;| 
channel mtg dkt w/two 5/32" x 3/8" alote 1 13/16" 
c to c; eame ae NT-481927 except for term and cage 
height. 
~482259-20 CAPACITOR, fixed: 7/15 /4 RELBA325 eve | CTD | SG-650B CW | BA-10071-584ieaG MK-12 
NP-482259 w/500,000 amf p/m 20%. JRELZA4S8 | 
| 
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-482260 CAPACITOR, fixed: Tht |e | RE13A488 16-C-48796-1225 
paper dielectric; 1 mf plus 10 minus 3%; 600 vdew; REL8A325 
MS metal can; case 49/64" wax 1 5/16" 1gx 2 5/16" h; 
oil filled; two rivet lug term located on bottom; no 
int gnd connections; channel mtg bkt w/two 5/32" x 
3/8" slots 1 13/16" c to c. 
—L 
~482260-20 CAPACITOR, fixed: 7/17/44 REU8A325 16-C-48847-6216 CTD | SPG-601-B cw | BA-10071-592 
NT-482260 w/1 me p/m 206. FRELZA488 J: ised 
482261 CAPACITOR, variable: 7/17 /ue 16-C-64106-1001 |N16~c-12557-1 3D9035¥-30 {cBN |620-c CABL | 38678 LAF 
ceramic; rotary type, single sect; 7 to 35 mmf; 500 cru | P8476 WO-lthru 
vdew; neg temp coef 500 mf/mr/°C; 0,835" 1g x 0.610" Lo-k 
wd x 0.495" ofa h; solder lug term; two holes in base TAE-3(2) 
0.117" diam on 0.375"c toc; scér slot adj; ceramic OBL-3 
base. 
482262 CAPACITOR, fixed: 7/8/44 REWBALL8 cmr | 603MY cw | ESA-682032-7  jsJ-2 
CANCELLED: use NT~481347. 16cho issl2 
~482263 CAPACITOR, fixed: 7/18/44 REY8A286 16-C-51840-2372 | N16-Cc-11676 CAW | 1009-MSB-10 SJ-1 
paper dielectric; 10 mf plus 10 minus 3%; 1000 vdew; | RE13A486 N16-C-11680-32 cD TJH-10100 
HS metal can; case 4 5/8" nh x 3 3/4" wa x 1 3/4" thk; 
castor oil or dykanol impr and filled; two stud and 
nut term on por pillars 7/8" h x 2" c to c on tox; 
no int gnd connections; two removable "J" bkt w/two 
#10-32 thd spade lug studs 4" c toc. 
-482263-10 CAPACITOR, fixed: 7/18/44 RELSA286 16-C-51861-2bb2 3DB10-106 CAW | 1009-MSB-10 cw ESA-682052-31 MK -8Mod3 
NT-482263 w/10 me p/m 10%. RE13A488 cD | TJH~10100 igsl5 MK-13Mod0 
-482264 CAPACITOR, fixed: B/19/4u fRe48alss 
inica; 600 mmf; 500 vdew; cage 51/64" 1g x 15/32” wa |JAN-C-5 
x 7/32" 4 max dimen; molded bakelite case; two axial 
wire leads. 
is 41 
-482264-A10 CAPACITOR, fixed: 8/19/44 RELSALUB |CM20A601K 16-C-30325-4471 cD ow CHC | 6073 X-IAF-1 
nT-482264 w/600 mmf p/m 10%; temp coef ltr A. JAN-C-5 caw | 1468 RBG( 3) 
CSL | MO FBG-1(3) 
CAN | K RBG-2( 3) 
CMF | 503M 
ine Con't 
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vy TY NAVY, RER" le INTRACTOR'S 
DESIGNATION NAME AND DESCRIPTION on sec wo} = YAN NO | STARCEIO SY | prock No stock ‘No | “Stock NO [MFCR |ixaT NUMBER frnacton| OR PART NO | USED" IN 
Ke { a jeiwars 
-482264-BiO CAPACITOR, fixed: 8/19/04 RELBALES \cmeoR601K 16-C- 30325-4476 CSL | MOBW-1423-10 | CRB )-1033-16iseC i 
NT-482264 w/600 cmt p/m 104; temp ceef ltr B. JAN-C-5 cD SWLS. 
CAN | K 
cmr | 503M 
= CAW |} 1¥68L8 
4.822614 -B20 CAPACITOR, fixed: 8/19/44 REKBAILB |CM2OBEO1M 16-C-30330-6956 | N16-C-10040-7 CSL | MOBW-1423-20 | 
NT-482264 w/600 mmf p/m 26; temp coef ltr B. JAN-C-5 j cD OWLS 
{ CAN k 
cMY | 503M 
CAW {1468rs 
to oy . +— \_ ta. 
~482264-C1 CAPACITOR, FIXED: 10/14/47 FEKSATAS 16-C-30324-4560 CFW | eR CRP | 35-5156 vD 
Navy Type 482264 w/600 mmf p/m 1$; temp coef RE13A389 VD-1 
letter C. | 
~48226%-C2 CAPACITOR, fixed: 8/19/4h REYGALES [evzoceoxa 16-C-30315-2521 CaN Kk CRM | cA-295 LAK 2 
NT-462264 w/600 mt p/m 2%; temp coef itr C. JAN-C-5 cD SRS 
Caw | 1h69 
1 
CSL | MOSCW 
CMF j 603M 
-482264-D5 CAPACIT@R, FIXED: 4/26/49 16-C-30320-4007 CMR | PO cry | 115-660 AN/FRR-3 
Navy Type 482264 w/600 mmf p/m 5%; temp coef 
letter D. to ~ 7 
-482264-D10 CAPACITOR, fixed: 8/19/44 REWBALLS icuzops01K 16-C-30325-4486 CSL | MOSDW CRB | CD-1034-16isec 
NT-482264 w/600 mmf p/m 106; temp coef ltr D. JAN-C-5 caw | 1h69 i 
\ cAN 1K 
+. cD 5RS 
82265 CAPACITOR, fixed: 7/19/44 RE13A488 16-C-39508-3460 MK-31 
paper dielectric; 50 amf plus 10 minue 34; 6000 ydew;| REYSA364 i 
BS metal can; case 17/32" d x 2 i/2" lg; mineral oil 
impr; two right angle lug term w/ 5/32"-x 1/4" slots, 
located on ende; no int gnd connections; lug term 
used for mtg, elote on 2 13/16" mtg/c; hae glees 
tube encloeure. 
aed Y 
-4.82265-20 CAPACITOR, fixed: 7/19/44 REL3A488 Tee sanbatiaey | cw D-169428 cw 1016361881 MK~32 
NT-482265 w/50 amt p/m 20%. RE4BA364 | 
oa = = he [oo —- 
-4.82266 CAPACITOR, fixed: 7/20/44 REL3A488, 16-C-53334-1604 Cle | 6BA22 
paper dielectric; twe sect; 250,000 omf plue 10 minug) REYSAL29 
3% ea eect; 600 vdcw ea eect; HS metal can; case 2” 
lg x 1 3/4" wa x 7/8" h; ofl impr and filled; three 
solder lug term 5/16" h on eide spaced 1/2" ¢ to c; 
no int gnd connection; two mtg rt 3/8" wd flueh with 
dottom w/ 3/16" diam mtg holes 2 3/8" c toc. 
' Con't 
| 
4 
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NAVY DWG STANDARD NAVY * i" = ¢ QI iT 
ee NAME AND DESCRIPTION Ge | seers, | eee ee Bs bicmeeee a «| eae a nran | RUA an: rf Ores tons cae | eau 
-482266-10 CAPACITOR, fixed: 7/20/44 ieee 16-C-53390-5669 | N16-C-11343-50 CIE | 6BA22 CKE | 10.62 DAS-1(44) 
NT-482266 w/250,000 umf p/m 10% ea eect. ReWaie? DAS-3 (8) 
-482267 CAPACITOR, fixed: 7/20/44 IRE13A549 16-C-19543-8129 csr |D-11046 CFT |NCP-6-3-2revB | AN/ARQ-10 
electrolytic; 8 mf; 400 vdew; working temp range REYBA342. 
minus 40°C to plus 75°C; case 2 1/k" 1g x 1 3/8" diay 
HS metal case; two solder lug term 1/2" h on top 
epaced 1/2" c to c; term ine from can, : 
-482268 CAPACITOR, fixed: 7/20/44 REL3A549 16-C-19789-8891 |N16-c-9681-200 CSF }D-11044 CFT |NCP-6-3-4revB AN/ARQ-10 
electrolytic; 25 mf; 200 vdcw; working temp range IREYSAZHL 
minue 40°C to plue 75°C; case 2 3/4" 1g x 1 3/8" 
diam; HS metal caee; two eolder lug term 1/2" h on 
top epaced 1/2" c to c; term ine from can. 
482269 CAPACITOR, fixed: 7/19/44 REKBA286 16-C-49936-5971 est | xmagw6-4 X-RDI 
paper dielectric; 4 mf plue 10 minus 34; 600 vdew; {RE13A488 
HS metal can; case 3 5/8" h x 2 1/2" wa x 1 3/16" 
thk; mineral oil impr and filled; two stud and nut 
term on por pillere 31/32" h x.1 1/8" c to ¢ on top; 
mo int gnd connectione; two removable "J" bkt with 
two #10-32 thd epade lug atuds 2 3/4" c toc. 
7482269 -10 CAPACITOR, fixed: 7/1974 RENBAZBS 16-0-19957-5966 3DBE-102 CSL [XEMIWG-4-10 [CW | nSA-682052-91 | OBC 
NT-482269 w/k me p/m 106. REL 3A488 _ issl9 
-482269-20 CAPACITOR, fixed: 7/197 aaa L 9987-9207 CSL | XLMJW6-4-20 CSL | P-49831e0A 
iS i REL3A\ 
; INT-482269 w/b mf p/m 206 3. | 
-482270 CAPACITOR, fixed: 7/25/44 IRELBA229 
mica; 7500 maf; 200 vdew; case 1 7/8" 1g x 1 1/8” wi |16Ch0 
x 9/32" thk; molded bakelite case; two wire leade 
ea 1 1/2" lg. 
-482270-El CAPACITOR, fixed: 7/25/44 RE4S8A229 16-C-33189-6210 Cw | D-168189 Cw | BSA-682076-34 | uE-1 
NT-482270 w/7500 mmf? p/m 1%; temp coef ltr E. 16ChO isa 
-482271 CAPACITOR, fixed: 7/19/44 FEBA286 16-C-47283-2755 CSL | XLMJW-20-.5 
paper dielectric; 500,000 mmf plus 10 minus 3%; 2000 | R¥13A488 
vdew; BS metal can; case 4" h x 1 3/4" wa x 1" thk; 
mineral oil impr and filled; two stud and nut term on| 
por pillare 31/32" h x 13/16" ¢ to c on top; no int 1 
gnd connectione; two removable "J" mtg dkt w/ two 
#10-32 thd epade lug etude 2" c toc. 
Con't 
| | | 
1 | | | 1 1 | 
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STANDARD NAVY es oO AS O SIGNAL CORPS MANUFACTURER'S Con. C@NTRACTOR'S OWG EQUIPMENT 
DESIGNATION NAME: SAND: DESCRIPTION JAN BO STOCK NO STOCK NO STOCK NO stock no {MFCR} part NUMBER BAO |S TOR TANG USED IN 
-482271-10 CAPACTTOR, fixed; T/ig/s4 16-C-47204-2755 CSL | XLMJW-20-.5-10] CAP } A-2710-7 . . 
RDI- 
Nt-482271 w/500,000 mmf p/m 106. 
~482271-20 (CAPACITOR, fixed: 7/19/44 16-C-47332-1264 CSL |ZLMJW-20-.5-20 |CSL |P-#963issa 
ie INT-482271 w/500,000 waf p/m 20%. | 
-482272 CAPACITOR, fixed: : 7/19/44 ' 
paper dielectric; 2000 mmr plue 10 minue 3%; 600 } 
vdew; KS metal can; case 1 1/4" 1g x 1/k" diem; 
mineral oil impr and filled; two axial wire leade: 
" SF Z crr |NGe-s 
~482272-10 CAPACITOR, fixed: 7/19/44 16-C-40076-9796 csr |Px24 NCP -3 
INT-462272 w/2000 mmf p/m 104, aI 
-482273 CAPACITOR, fixed: 7/19/44 peer cc | 26F652 | AN/ARZ-1O 
paper dielectric; two eect; 100,000/100,000 mf plue 
10 minue 3%; 2500/2500 vdcw; HS metal can; cage 3" h i | ' 
x 2 43/64" wd x 1 3/16" thk; pyranol impr ané filled; i \ 
two etud and nut term 1 3/32" h on por pillare 
1 1/8" c to c; one eide of ea sect ie comon and ie 
g@nd to case; two removable and reversabie "L" bkt { 
jx/two mtg holee in ea 13/32" c to c and 3 1/8" toc 
from bkt to bkt. 
ea 23 a rs 
0 G6R65% HOPY-3-59 rev p LAI 
-482273-10 CAPACITOR, fixed: T/rs/sis co 26F652 WPY-3-59 rev # 
Nv-482273 w/100,000/100,000 wmf p/m 10h. feo 
—— to 7 r poe 
-462274 CAPACITOR, fixed: 7/29 /e4 16-C-49936-6584 ce 25F737 OFT | NOP-9-3-91 AN/ARQ-1O 
paper dielectric; 4 mf plue 10 minus 3%; 600 vdew; rer F 
HS metal can; case 3 1/4" h x 2 43/64" wd x 1 3/16" 
thk; pyranol impr and filled; two etud and nut term 
1 1/4" b and 1 1/8" c to c on por pillars; no int gnd 
connections; two removable and reversible "L" bkt w/ 
two mtg holee in ea 13/32" ¢ to c and 3 1/8" c toc 
from bkt to bkt. 
i i a 1 Le hs ones ms 
i { 
t \ H \ 
; ie t i L 4 
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NAVY TYPE NAVY DWG STANDARD NAVY Es Oo ASO SIGNAL CORPS MFGR MANUFACTURER'S CON. CONTRACTOR'S DWG EQUIPMENT 
DESIGNATION NAME AND DESCRIPTION OR SPEC NO JAN NO STOCK NO sTocK NO STOCK NO STOCK NO PART NUMBER |Tnacror OR PART NO USED iN 
_ ‘ { L 
-482275 CAPACITOR, fixed: 7/19/44 RE48A280 16-C-49176-3577 ce | 25F736 CFT | NCP-9-3-90 AN/ARQ-10 
paper dielectric; 2 mf plus 10 minue 3; 600 vdew; | RE13A488 rene 
ES metal can; cage 2 3/4" h x 1 59/64" wd x 1 1/16" 
thk; pyranol impr and filled; two etud and nut term 
11/4" bh and 13/16" c to c on por pillars; no int gnd 
connectione; two removable and revereible "L" bkt 
w/two mtg holee in ea 13/32" c to c and 2 3/8" c toc 
from bkt to bkt. 
~482276 CAPACITOR, fixed: 7/19/44 RE48A280 16-C-51837-2724 CG | 25F738 CET {| NCP-9-3-92 AN/ARQ-10 
paper dielectric; 10 mf plue 10 minus 34; 600 vdew; | RE13A483 OBH( 3) 
HS metal can; case 4 19/32" h x 3 59/64" wa x 1 1/4" OBH-1( 3) 
thk; pyrenol impr and filled; two etud and nut term 
1 1/4" b and 2" c to c on por pillare; no int gnd 
connectione; two removable and revereible "L" bkt 
w/two mtg holee in ea 13/32" c to c and 4 3/8" c toc 
from bkt to bkt. 4 { 
482277 CAPACITOR, fixed: 7/19/44 RE4BA280 16-C-46334-5373 CG | 25F739 CFT | NCP-9-3-93 AN/ARQ-10 
paper dielectric; 250,000 mmf plus 10 minue 3%; 3000 | RE13A488 reve 
vdew; HS metal can; case 3" h x 2 43/64" igx 1 3/16" 
Jw; pyranol impr and filled; two etud and nut term 
1 3/32" h and 1 1/8" c¢ toc on por pillars; no int 
gnd connections; two removable and revereible "L" bkt 
w/ 2 mtg holee in ea 13/32" c to c and 3 1/8"c toc 
from bkt to bkt. i : > 
-482278 CAPACITOR, fixed: 7/20/44 REL 3A488 
paper dielectric; 20,000 mmf plue 10 minue 3%; 600 REYEBAIE3 
vdew; HS metal can; case 1 9/16" 1g x 7/16" diam; 
mineral oil impr and filled; two axial wire leade ea 
2 1/4" 1g; no int gnd connectione. ee oo 
-482278-5 CAPACITOR, fixed: 1/20/44 RE4BA163 16-C-43075-2081 cD | M-CT55 CTR | 62X-11,9181805 | AN/ARQ-10 
NT-482278 w/20,000 mmf p/m 5%. RE13A488 | 
'-6S: DAE 
~482278-10 CAPACITOR, fixed: 7/20/44 REKBA163 16-C-43117-2081 | NL6-C-11022-5 cp | DT-682 
Nr-482278 w/20,000 mmf p/m 10h, RE13A488 4 [ 
-482278-20 CAPACITOR, fixed: 7/20/44 REUBA163 16-C-43147-6822 CSF j PXekB FT | NCP-9-3A-160 
NT-482278 w/20,000 mmf p/m 20%. RE13A488 
a 
za! 
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eS, NAME AND DESCRIPTION onsets | saw no [SRB ME | arbck Go | orb Sno | MENS SRS™ [ron [Nanracmunnn® [th] Puatsrarad™® | SauesAT 
j\—— = : Les | 
~482279 CAPACITOR, fixed: 7/20/ae REUSALTS 16-C-51k}29-6024 | Csr | P-7774 | Crr | WoP~9-1-83 
paper dielectric; three sect; 100,000 mnt/10G,000 REL3ZANSE / | | 
mnf/100,000 maf plus 10 minus 3%; 400/800/400 vaew; | 
HS metal can; 1 12/16" h x 1 3/&" lg x 19/32" wd; H | 
mineral oil impr and, filled; three ins solder lug 
term ea 1/2" c to c on top; one side of ea sect is 
comaea to gnd; two integral mtg ft on bottem ea with 
9/64" wd slet 21/8" ¢ toc. 
a ee 4 
-482279-6 CAPACITOR, fixed: 7/20/44 RELGSALT5 16-C-54426-4971 CSF | P-7774 CFT | NCP-9-1-83 
NT-482279 w/100,000 amf/100,000 maf/100,000 mmr p/m | REL3A488 
6h. 
-482280 SAPACLTOR, FIXED: 7/2o/ak 1 a aa 
ceramic dtelectric; 250 maf; neg temp coef 75% (tel | 
42.5). mmf/mfa/®C; 500 vdew; case dimen 0.85" ig 
j endiel wire leads; uninaulated; add | | 
i 
suffix indicating capacity tolerance in per cent. 
-482280-2 CAPACITOR, FIXED: 11/4/47 16-C-17773-2491 CBN | S1ON CBM | 744-640 QCA 
Navy Type 482280 w/250 mmf p/m Of. aCA-1 
t y i 
-482280-5 CAPACITOR, fixed: 7/20/hb 16-C-17780-9970 | N16-c-8273 3D9250-46.2 CBY {810N class C CWQ 1473221880 
WT-482280 /250 mmf p/m 5%. 
-482280-10 " ixed: - 
CAPACILOR, fixed: 7/20/i% 16-C-17790-5506 |N16-C-8273-57 CBN {81ON clase C | cre | i. 162iss0 DAS-3 
N'P-482280 w/250 maf p/m lef. cnz | co-860-4 Saal 
CBM | 744-640 QGA 
NOTE: SC(5); YJ-2. -_ cal i SEE NOTE 
; 1 
482261 CAPACITOR, fixed: 8/i0/¥b RESBA163 
paper Qlelectric; 1,000 maf plus 10 minus 3%; 500 —- RELIAMES 
ydew; HS ins metal can; case 1 13/16" 1g x 5/16" 
dism; oil impr and filled; pigtall term 1 1/2" 1¢ at ql 
H 
ea end; no int gnd connection. 
~482281-10 CAPACITOR, Fixed: 16/EE REGBALO3 16-0- 39695-9512 |} 5 CAW | 538T 
NT-482281 w/1,000 mmf p/m 10%. REL 3 A488 es 
-482281-20 CAPACITOR, fixed: 6/10 /hk REABALO3 LO-C- 39726-9276 | cCAW | 5389 
INT-482281 w/1,000 auf p/m 20%. REL3A488 
-482282 CAPACITOR, varieble: 8/21 /4u 16-C-61039-4991. CNA | EX-140 
air; plate meshing type, single sect; 5.5 to 140 
mmf; SLC; 0.017" air gap; 1 5/16" ig x 1 5/8" wa x 
1 3/4" h shaft 1/4" aiam x 1/4" 1g bushing 7/16" 
{ 
diam; scdr adj; fifteen brass plates; 180 deg 
rotation; bakelite ins; solder lug term; singie hole 
mtg by 7/16” diam mtg bushing. 
—E or 
fa 
a _ : L 
H I 
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SHEET 48-729 
NAVY DWG STANDARD NAVY Es oO Ol JANUFACTURER'S COM. T contractors DWG EQUIPMENT 
eas oe NAME AND DESCRIPTION OR SPEC N® JAN NO STOCK NO | STOCK NO stock ‘NO MOCK NO) |MFGR | MPagr NUMBER {reactor OR PART KO USED IN 
~482283 CAPACITOR, fixed: T/er/ay REYBA163 
paper dielectric; 6,000 umf plus 10 minus 3%; 600 JREL3A488 
lvdew; HS metal can w/ ine tuve; case 1 1/4" 2g: &: 
1/2" diam; mineral o11 impr end filled; two axial 
wire leads; no int gnd connection. : 
~482283-10 (CAPACITOR, fixed: 7/21] RESBAIO3 16=C-11596-9796 3DAB=3 CSF |PX39B9A OW peeing K-31 
IN?-482283 w/6,000 umf p/m 104, [REL3AK88 
-482284 CAPACITOR, fixed: T/er/44 REKBA163 
paper dielectric; 10,000 mf plus 10 minus. 3%; 600 REL3A488 
vdcew; HS metal can w/ ins tube; case 1 1/k" 1g x 
afe" diam; minerdi of] impr snd filled; two axial 
wire leads; no int gnd connections. 
~482284-5 CAPACITOR, fixed: Tfei/ah R 480163 16-C-h269%-9806 cD [M-C754 CTR |62X-11,917ise5 
INT-462284 w/10,000 umf p/m 5%. RE13A488 cBy | A82ko 
4 | ! 
-482284-10 CAPACITOR, fixed: 7/ear/he REY8BA163 16-C-2736-9811 3DAL0-298 CSF |PX39B13A cw BA-10055-35 MK-31 
NT-482284 w/10,000 maf p/m 10%. RE13A488 CsF | PPxX24B 4eel2 
cpu | DD-5290-A-1 MK-16 
CAOS ; A19067Crev0 
cBM | 744-872a1to 
-482235 CAPACITOR, fixed: 8/11/44 
ceramic dielectric; 50 mmf; neg temp coef 750 (tol 
ip/m 250) umf'/mf'a/°C; 500 vdew;. case 7/16" 1g x 7/32" 
lop; axial wire leade; ceramic insulation; add suffix 
indicating capacity tolerance in per cent. 
-482285-5 CAPACITOR, fixed: 8/11/45 16-C -16566-1556 CER |N750K50 p/m 2.5(CDL |A-8G-3399rev25 | pau 
NT-482285 w/50 mmf p/m Hf. CRZ | co-679-B DAU-1 
CHL | 47A109 MAE (4) 
NOTE: OAP (2); OAP-1 (2); RBK-12 thru RBE-14; Wo. SEE NOTE 
-482285-10 CAPACITOR, fixed: 8/11/44 16-C-16574-6056 |N16-c-8141-11 CER |N750K50 p/m 5 |CAZ | CO-869-B YI-2 
INT-482285 w/50 umf p/m 10%. 
-482285-20 CAPACITOR, fixed: 8/11/44 16-C-16579-7186 {N16-C-8143-13 CER {N750K50 p/m 10 {CEZ |CO-1097iss80 
INT-482285 w/50 umf /p/m 20%. 
SEE NOTE 


INOT : Loran, Model C and Cl; AN/UPM-1 (4); AN/UPM-1B 
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SHEET 48-730 
ies MAME AND. Descnirrion or'sreno | oan ne PP ANBME WT | abel Bo | vbck Sue | MENSESRE™ furor [er SC” [ol] “Obefatr ne” | Seed" NT 
-482286 CAPACITOR, fixed: 7/22/44 REYBAZBL 26-C-49176- 3189 i cb =} TgL-60206 i 
paper dielectric; 2 mf plue 10 minus 3%; 600 vdew; — |RE13A483 j j | | 
HS metal cen; caee 2 7/8" h x 1 13/16" ig x 1 1/16" 
had dykanol "G" impr and filled; twe etud and nut 
term on per pillare 7/8" h x 13/16" c to c on top; no 
int gnd connections; two removadle "J" type mtg bkt 
ea w/ 3/16" diam hole 2 1/4" c to c. | 
~h82286-10 GAPACITOR, fixed: 7/22 ]uk IRELOAZOW ee oT) |'SpBa.6000-5 Gb) TaL-60200 Pow ESA-680057-5° gi 
Nt-462296 w/2 mf p/m \0F. REL3AN8B 4esld 
cs ~ : oe beeen — te 
-482287 CAPACITOR, fixed: 7/22/uh REKSAZB4 | cD | TU1,-10520G 
paper dielectric; 2 mf plue 10 minua 3%; 1,000 vdcw; |REL3A485 
HS metal can; case &" h x 1 13/16" 1g x 1 1/16" wd; 
dykanol "G" impr and filled; two stud and nut term i 
on por pillars 7/8" h x 13/16" c to c on top; ro int 
jgnd connectione; two removable "L" type mtg bkt ea \ 
w/ 3/36" tum hole 2 2/k" c toc. 
-482287-10 IC PACIT@R, fixed: 7fe2/ke RESOALO 16-C-49200-7127 3DB2.10020-2.1fCD TIL-1002CG cw ESA-682057-16 MEA3]. 
NT-482287 w/2 mf p/m 10%. IRE13A488 iss10 
-482288 C PACITOR, fixed: 7/22/ah REABAZSY | 16-C-46333-2869 cD TJIL-200025G | 
paper dielectric; 250,000 mf plus 10 minue 3%; 2,000 fRELZAKBS i | 
vdew; HS metal can; case 2 1/8" h x 1 13/16" lg x 
11/16" Was dykanol. "G" impr and filled; two etud | | 
and nut term on por pillars 7/8" h x 13/16" ¢ to c on 
top; no int @nd connections; two removable "L" type 
mtg bkt ea w/ 3/16" diam hole 2 1/4" c toc. 
~462288-10 CAPACTTOR, Fixed: Tfeeyus REGOALOL 18-C-VB 354-2869 | 1 3pa250-61 ob | Rin- 2600256 cw | BSA-682057-37 | MK-32 
Nr-¥82288 w/250,000 maf p/m 10%. RELZAKBS | \ daslo 
~482289 CAPACITOR, fixed: 7/22/44 IREL3A488 )ps-cesnss-a216 
jpaper dielectric; two sect; 250,000 umf plus 10 |reu8aze5 Hl | 
minue 3% ea eect; 1,000 vdcw ea eect; HS metal can; 
case 9/16" wax 1 3/4" 1g x 21/2" hj ofl filled; 
three rivet lug term 9/16" 1g iocated on bottoa, #3 j 
term common 1/2" c to c; no int gnd connections; 
channel mtg bkt w/two 0.144" diam holes 2 1/6" c to c. 
® 
L. ‘ = ol a jcon't com: 
Sees ween Leoeee ca FECL treet ee! Laem ies ao oe ae 
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SHEET 48-731 
¥! NAVY DWG STANDARD fo} i Er 7 PMENT 
DESIGNATION NAME AND DESCRIPTION onsrec no | = JAN NO stock NO | stock ‘No stock ‘no | “stocx NO” [MFCR |“EanT “NUMBER |oracton| “COR PaRT NO, | USED IN 
-482269-15 CAPACITOR, fixed: 7/22/44 RE13 A488 16-C-534b4- 3499 cp | YAB-10022 CW | BA-10071-38is88 | MK-31 
INT-482269 w/250,000 mmf p/m 15% ea sect. JREYBAZ25 cor |7718BR 
CSL | 2XFMRBWLO- 
25-15 
= 482290 CAPACITOR, fixed: 7[ee7uk REGOA390 
mica; 25 amf; 500 vdcw; case 29/64" diam x 1/16" thk |16C41 
button type; metal case; one lug term 9/32" lg x 
3/32" wi sa side of case spaced 180 deg apart on 
3/32" rad; add suffix indicating capacity tolerance 
in per cent, 
=482290-10 CAPACITOR, fixed: 7/22/44 RELA 398 16-C-26949-1072 3D9025-.84 CER | 370-3 cw BA-10104-2bisa14 AN/TPS-1B 
i INT-482290 w/25 mm? p/m 10%. L6C 41 
~482290-20 CAPACITOR, fixed: 7[e2/uy RELBA396 16-0-26954-3552 [N1G-C-9798-155 CER | 370-J CW |BA-1010%-13isel1 
INT-482290 w/25 mmf p/m 20%. L6CkI. qa CAN |M25 
-4.82291 CAPACITOR, fixed: 7/22/44 REL3A549 16-C-21562-5251 CIE | 10-B-331 CAOS | B210108 CA0S-50AEY| 
electrolytic; two sect; 10/10 mf; 150/150 vdew; REGBA311 
working temp range minus 20°C to plus 65°C; case 
1 13/16" 1g x 1" wa x 13/16" h; metal can; three 
solder lug term w/ ins term 1/2" h epaced 1/2" c to 
c, term located on front of can; twomtg ft on 
bottom, 3/16" diemhole in ea, 2 1/8" c to c. 
-482292 CAPACITOR, fixed: 7/24/44 REL3A549 16-C-19917-7831 |N16-C-9685-19 cCMX =| 3584-1 CMX | i6B1LOsub2 CMX- 
electrolytic; 40 mf; 400 vdcw; working temp range REYBAZ41 49131-E 
Iminue 20°C to plus 65°C; case 2 1/4" 1g x 1 29/64" 
diam; metal case w/ine sleeve; two solder lug term 
7/16" h on top spaced 1/2" c to c; term ine from case, 
-482293 CAPACITOR, fixed: 7/24 / a4 IRE13A468 16-C-39927- 46810 
lpaper dielectric; 1600 mmf plus 10 minus 34; 1500 IRELGALOO 
lvacw; HS metal can; 2 1/2" wa x 3 3/4" lg x 3 7/64" h 
lpyranol impr and filled; one ine stud term 2 11/32" h 
land one term #12-24 thd x 5/16" h spaced 1 3/8” ¢ to 
¢ en top; int gnd connections; removable "L" bkt w/fl 
w/four 9/32" x 11/32" elots on 4 1/2" x 1 1/4" mte/c; 
for replacement use NT-482293-10. 
-482293-10 [CAPACITOR, fixed: T/ek fk REL3A468 16-0-3992T-5010 | NI6-C-10790-100 | CG | 26F 760 cG | K-7102932revi | SP 
INT-462293 w/1600 umf p/m 10%. REYBA4OO | and rev3 H 
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NAVY TYPE 
DESIGNATION 


NAME ANU DESCRIPTION 


NAVY DWG | 
OR SPEC NO 


JAN NO 


STANDARD NAVY 
STOCK NO 


ASO 
stock NO 


SIGNAL CORPS: 
STOCK NO 


MANUFACTURER'S 


MFGR | PART NUMBER 


con. 
TRACTOR 


CONTRACTOR'S DWG 
OR PART NO 


EQUIPMENT 
USED IN 


yB2294 


CAPACITOR, fixed; Tan fil 
elecipolyties 5¢ mf; 90 vdew; working temp range 
minus 20°C to plus 65°C; case 1 3/h" lg x 1" wd x 


3/k" h; metal cage; two solder lug term w/ins term 


1/2" h spaced j, 1/8" c toc, term located on front 
of can; term ins from can; two mtg feet on bottom, 


3/16" diam on ea, 2 1/8" & toc. 


RELBASUQ 
REN@AZLL 


lcD  } AVL10131 
cMx | 3D583G1 
CS¥ | D-11163 


| 36~A3034-4. 


817553alt2 


AN/APA- 
LTA 
QFA-5 (17) 
QFA-6 (27) 


482295 


CAPACITOR, variable: 7/25/44 
air; plate meshing type single sect; 7.5 to 99 mmf; 
SLC; 0.0195" air gap; 1 25/32" lg x 15/16" wd x 

1 7/32" h shaft assembled with split bushing end 
lock nut 9/32" diem x 3/i" 1g o/a locking type; 

acdr adj; thirty-three silver pi brass plates; 
w/rotor stop; ceramic insulation; post term for 
atator, lug term for rotor on RH side; two mtg studs 
3/32" 1g tapped 0.112"-40 thd on 21/32" mtg/c 31/64" 


from top. 


26-C-60528-2710 


Coc | 857-AT 


cw 


ESA-682070-13 


issoh 


| 


MK-31 


482296 


a re! 


CAPACITOR, fixed: 7/26/44 
ceramic dielectric; 500 mmf; var temp coef; 300 vdew; 
case 0.562" 1g x 0.25" OD; axial wire leads; ceramic 


Insulation; add suffix Indicating capacity tolerance 


in per cent. 


-482296-10 


CAPACITOR, fixed: 7/26/44 
NT-482296 w/500 wmf p/m 10h. 


NOTH: BM-2; BO;. BO-1. 


16-C-18200-9797 


W16-C-6304 


16-6 ~8371 


CER Hi-K style K 


CHZ 


CKB 


CO-965-B 
50321K 
A-3058-1 


—— 
AN/APA-17 
BM 

BM-L 


SEE NOTE 


~482097 


CAPACIT@R, fixed: 7/26 /u% 
ceramic dielectric; 250 mmf; ver temp coef; 300 vdcw; 
case 0.562" 1g x 0.25" OD; axial wire leads; ceramic 


ine; add auffix indicating capacity tolerance in 


per cent. 


-482297-10 


CAPACITOR, fixed: 1/26/4h 
NT-482297 w/250 mmf p/m 10%. 


16-C-17784-9798 


R1L6-C-8359-10 


CER Hi-K 


CANB 
CKB 


50264B revB 
A-3059 -2.chgO 


AN/APA-17 
\ 


-482298 


CAPACITOR, fixed: 7/20 /sy 
ceramic dielectric; 40 mmf; neg temp coef 750 (tol 
p/m 112.5) amf/me/°c; 500 vdew; case 0.687" lg x 
Jo.2h" diam; axial wire leads; ceramic insulation; add 


suffix indicating capacity tolerance in per cent. 


482298 -10 


CAPACITOR, fixed: 7/26/44 
NT-482298 w/4O maf p/m 10d. 
INOTE: AN/UPM-1 (2); AN/UPM-1B (2). 


46-C-16446-5437 


R16-C~8284-500 


cEN | 931N 


A-SO141B revB 
cO-1108 


AN/APA-17 


SEE NOTE 
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NAVY TYPE 
DESIGNATION 


~TwavY Dwe 


NAME AND DESCRIPTION 


OR SPEC NO 


aoe | 


STANDARD NAVY 
STOCK NO 


Eso 
STOCK NO 


SIGNAL CORPS 
STOCK NO 


MFGR 


] MANUFACTURER'S 


PART NUMBER 


con. | CONTRACTOR'S OWG 


TRACTOR 


OR PART NO 


EQUIPMENT 
USED IN 


-482299 


CAPACITOR, fixed: 7/22/44 
paper dielectric; 250,000 mmf plus 10 minus 3%; 


5000 vdcw; HS metal can; case 3 3/8" h x3 3/4" 1g 
ic 2.1/4" wi; mineral oil impr and filled; two stud 


jand nut term on por ptllers 1 7/8" h x 2" c to c on 
top; no int gnd connections; two removable "J" mtg 
okt ea w/#10-32 thd mtg stud 4” ¢ toc. 


REY 8A286 
RE13A488 


16~C -46335-2129 


CAW 


5009M-MSB 


-482299-10 


CAPACITOR, fixed: 7/22/44 
NT-482299 w/250,000 maf p/m 10%. 


RE4GA286 
RE13A488 


16-C-46356-22k9 


CAW 


5009M-MSB- .25 


ESA-682052-88 
issl5 


MK-31 


-4.82300 


CAPACITOR, fixed: thet fs 


Ipaper dielectric; 3,000 mmf plus 10 minus 34; 600 
vdcw; HS metal can; case 7/16" a x 11/16" 1g; two 


axial pigtail term; no int gnd connections; wrap 


around mtg strap w/fl having two 0.140" x 0.171" 
slote on 1 9/32" mtge/c. 


RE13A488 


REYGALOL 


1.6 -C 40435-9025 


-482300-10 


CAPACITOR, fixed: 7/2T/hh 


INT-482300 w/3000 umf p/m 10%. 


RE13A488 
RELBALOL 


16-C-40456-9025 


CSF 


P-9286 


cor 


D-5972 


-482301 


CAPACITOR, fixed: T/e2/au 
paper dielectric; 250,000 mf plus 10 minus 3%; 3000 
vdew; HS metal can; 2 1/2" h x 21/2" lg x 1 3/16" 
wd; dykanol impr and filled; two stud and nut term 


on por pillars 1 1/4" h x 11/8" c toc on tep; no 
int gnd connections; two removable "J" mtg bkt ea 
w/#10-32 tha mtg stud 2 3/4" c to c. 


REVBAZ8E 
RE13A488 


16-C-463 34-5368 


cD 


TIH-300025 


+482301-10 


CAPACITOR, fixed: 1/22/as 
NT -482301 w/250,000 mmf n/m 10%. 


REMBA2B6 
RE13A488 


16-C-46355-5368 


3DA250-85 


TJH-300025 


BS-682052 -63 
18815 


SuU-1 
MK-13 
Mod 0 (3) 


-482302 


CAPACITOR, variable: 7/29 /¥h 

air; plate meshing type, dual sect,four stator, two 
rotor; 75 mmf max between rotor sand any stator, 10 
mmf min; Sinusoidal freq characteristic; 500V AC 
test; 3 1/2" lg x 3" diem shaft 1/4" diem x 1/2" 1g; 
round shaft adj, rear shaft slotted; two seven plate 


stators, one six plate rotor, neckel pl brass plates, 


ea sect; mycalex ins; selder lug term; panel mtg, 
four mtg holes 0.166" diam on 2 1/8" x 1 1/4" mtg/c. 


16-C-62574..8693 


CBE 


MR-75-BBD spel 


36-A3060-3chgA 
A-52004B revB 
A-7262rev0 


AN/APA-17Ai 


RESTRICTED 
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NAVY TYPE NAVY DWG | - ANUFACTURER'S } Con- NTRACTOR'S DWG | EQUIPMENT 
DESIGNATION NAME: ANG’ (DESCRIPTION: oR SPEC NO JAN NO | ee aon” stock ‘NO stock “No sietock wo |MEGR “part NUMBER |reacton? OR PART NO USED IN 
a TT ‘ 1T/be 
482303 CAPACITOR, fixed: B/1/) pEUaA349 
mica; 470 mmf; 500 vdow; case 11/32" lg x 7/26” Leck 
diam} metal case; one right angle term bent down 
1/16" in front of case and one radial lug term 1/16" 
lg, ea term w/open slot 3/64" x 1/32"; one #3-48 
tapped hole in one end; add suffix indicating 
capacity tolerance in per cent. 
-482303-10 CAPACITOR, fixed: 8/1 /4b RENBA3N9 36-0-30114-4103 | CER } 370A CFP |NCP-7-2-96revA | AN/ARQ-10 
Nr-482303 w/&70 mf p/m leh. 16ChL CBN | 63 
-48230% CAPACITOR, fixed: 8/1. [ais | 
ceramic dielectric; 47 mmf; zero temp coef (tol p/m 
3@) mmr/mf/°C; 5000 vdews case @.625" le x 0.766" i 
4am; one #6-32 tapped holes in ea end for term and t 
mta; ceramic ins; add suffix indicating capacity 
tolerance in per cent. 
} ae a - Ae 1 4 
Zz -482304-5 CAPACITOR, fixed: 8/1/44 16-G-16534 -3565 cen | 850 crT | NCP116-2-73reva | AN/ARQ-10 
2 Nr-482304 w/47 umf p/m 96. 
wn 482305 CAPACIT@R, fixed: 8/1/44 
= ceramic dielectric; 47 mmf; neg temp coef 7/50 (tol 
oO p/m 3@) mmf/mf/°c; 5000 vdew; case 0.625" 1g x 0.766" 
diam; one #6-32 thd hole in ea end for term and mtg; | 
2 ceramic ins; aa¢ cuffix indicating capacity telerance 1 
Oo in per cent. | 
2 of ml 
O ~482305-5 CAPACITOR, fixed: 8/1/44 i 16-C-16534-5932 cRN | 850 CET | NCPLI6-2-73 AN/ARQ<10 
is. 
> NT-482305 w/k7 umf p/m 5h. rev C 
oa =] ? : le a i =f : 4 
482306 CAPACITOR, fixed: 8/1/bu 
ceramic dielectric; 100 mmf; neg temp coef 750 (tel 
p/m 112.5) mmf/mf/®C; 5000 vacw; case 0,625"lg x 
0.766" diam; one #6-32 tapped holes in ea end for 
term and mtg; ceramic ins; add euffix indicating 
capacity tolerance in Per cent. 
He aie Is 
-482306-5 CAPACITOR, fixed: 8/i/hu 16-C-17678-6C01C CBN | 850 CFL | NCP116-2-73reva | AN/ARQ-10 
NT-482306 w/100 mmf p/m 5%. 
-4.82307 CAPACITOR, fixed: 8/1/44 
ceramic dielectric; 120 mmf; neg temp coef 750 (tol 
p/m 112.5) mnf/mf/°c; 5000 vdcw; case 0. 625" ig x 
0.766" diam; one #6-32 thd hole in ea end for term 
and mtg; ceramic ins; add suffix indicating capacity 
tolerance in per cent. 
| 
~482307-5 CAPACITOR, fixed: 8/1/44 16-C-172C6-€010 can | 850 crr | WCP116-2-73revA | AN/ARQ-le 
NT-482307 w/120 mmf p/m Sh. cl 
a 


RESTRICTED 
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SHEET 48-735 


RESTRICTED 


EQUIPMENT | 


[ 


NAVY TYPE 
DESIGNATION 


NAME AND DESCRIPTION 


NAVY DWG 
OR SPEC NO 


JAN NO 


STANDARD NAVY 
STOCK NO 


SIGNAL CORPS 
STOCK NO 


MFGR 


PART NUMBER 


MANUFACTURER'S T 


Con. 
Tractor | 


CONTRACTOR'S DWG 
OR PART NO 


USED IN 


-482303 


CAPACITOR, variable: 8/1/44 
ceramic; rotary type single sect; 3 to 13 mf; 500 
vdew; temp coef minus 300 mnf/mfa/°c; case 27/32" lg 
x 41/64" wa x 13/32" max thk; solder lug term at 


right angles; two 0.120" diam holes in base on 0.438" 
mtg/c; scdr slot adj; steatite base. 


JAN-C-81 


CV11B130 


16-C-63965-2800 


CER 


TS2A-N3G0 


CFT 
CRP 


4. 


NCP-10-2-66 revA 


$35-5135 ies 1 


AN /ARQ-10 


-482309 


CAPACITOR, fixed: 9/5/ 4 

paper dielectric; 6 uf plus 10 minus 3%; 1500 vdew; 
HS metal cans 3 3/k" 1g x 1 3/k" wi x 4 3/4" h ofa 
oil impr and filled; two ceramic ine screw type term 
1" h located on top 1 15/16" c to c; no int gna 


connections; two mtg fl on bottom of case, ea with 
3/16" diam hole, 4 3/8" c toc. 


REL3A488 
REKBAILG 


16-C-50701-8951 


N16-c-11621-2 


cD 


TJ-15060 


CBM 


74-3004 ACT 


GN 


-482309-10 


CAPACITOR, fixed: 9/5/44 
NT-482309 w/6 mf p/m 10. 


RE13A488 
REMBAING 


16-C-50722-8951 


cD 


"tJ-15060 


~482310 


CAPACITOR, variable: 8/14 /ub 
air; plate meshing type single sect; 3.9 to 50 mmf; 
SLC; 0.030" air gap; 1 3/32" lg x 15/16" wa x 


1 7/32" h shaft encl in brg w/ bushing and nut 1/4" 
diam x 3/k" l@ locking type; scdr adj; fourteen 
silver pl brase plates; 360 deg rotation; isolantite 


inevlation; post term for stator, lug term for rotor 


on RH side both extending 7/16" in front of base. 


16-C-59718-4876 


CEC 
CTN 


AP~9L Modified 


APC-50 Modifi oa cw 


BA-~365344e81 


UE-1 


-482311 


CAPACITOR, fixed: 8/9/44 
electrolytic; 75 mf; 25 vdew; working temp range 
minus 20°C to plus 65°C; case 3 1/16" 1g x 1 3/8" 
diam; metal case; two solder lug term 7/16" on top 


spaced 7/32" c to cj term ina from can, 


RELZA549 
REY6A341 


16-C-20081-7341 


CAPY 


660 


CANU 


$-660-281t1 


-482312 


CAPACITOR, fixed; 8/10/44 
electrolytic; 50 mf; 400 vdew; working temp range 
minus 40°C to plus 75°C; case 5 1/4" 1g x 1 3/8" 
diem; HS metal case; two solder lug term 1/2" h on 


top spaced 1/2" c to c; term ine from case. 


RESBA341 
RE13A549 


16-C-19968-1401 


CSF 


D-11152 


NCP6-3C-5revC 


AN/ARQ-10 
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SHEET 48-736 


RESTRICTED 


CONTRACTOR'S PWG | EQUIPMENT 


NAVY TYPE S CR I~ 
oesion ation AME AND BESERIPTION cw onetime | dan no [SANGEE AI | exbck Se | side Mo | MSEC ORE [neon [Alia ARGtaeR” [actor] bw oawr nd" | "Osea 
| ~ —} 
~482323 CAPACITOR, fixed: 8/15/44 26-C-42777 -1756 
paber dielectric; 10,000 mmf plus 4O to minus 10h; i 
500 vaew; HS metal tube w/ins sleeve; 1 i/k” ig x j 
17/32" diam; mineral oil impr and filled; wire icade 
11/2" lg at end; no Int gnd connections. 
-462313~10 CAPACITOR, fixed: 8/15 [si RENBALG3 16-C-42735-9586 caw | 538% LORAN 
i 
NT-482313 w/10,0C0 mmf p/m 10%. RE13 4488 i C & C-1 
482314 CAPACTTOR, FIXED: 8/15/4h REASAZ29 i 
mica; 10000 mmf; 250 vdews case 1 7/8" 1x x 1 1/8" wa {L6Cho 
x 9/32" ad; molded low Joss phenolic case; 2 axtal | 
wire leads ea 1 1/2" ig; add suffix indicating capac-| | 
ity tolerance tn per cent. 4 
-4823524-B1, (CAPACTIOR, FIXED: Gfig/Be REWOADOO 33611-6315 |NLG-0- Cw “4 
Navy Type 482314 w/10000 amf p/m 1%; temp coef letter [LéECho cw 2076-28 
B. 
: 7 7 2 11 3 56) = “f “Ti mz — r 
~432314-D 1/2 |CAPACITOR, FIXED: 4 e278 16+ C-33611-5640 |3SDALO-157.1 CW 5028 CW ES 27 UF 
avy Type 482314 w/10000 umf p/m 1/26; temp coef 
letter D, i 
l ~482314-D1 CAPACITOR, ¥DOUD: “6/1 fb 16~C-33611-6325 7 _ 3DAL0-157 _ tw flo2c ow |us-682076~28 
Navy Type 2314 w/10000 maf p/m 1; temp coef letter jas 3 
ID. 
F 1 1 a aa . 
~462314-D5 CAPACITOR, fixed: . 8/15 /%4 REL GA229 16-C -33617 -2870 cw | 4oep Cw | BSA~682076-29 UE-1 
INT-482314 w/10,000 mmf p/m 5%; temp coef ltr D. 16040 4083 
—— a t + +— = a ee i. t 
~482315 CAPACITOR, fixed: 8/19/44 REYBALNS 
mica; 700 mmf; 500 vdew, 10U0v BC test; case 51/64" | yan-c-5 
lg max x 15/32" wd max x 7/32" @ max; molded takelite 
case; two axial wire leads. | 
-482315-B10 CAPACITOR, fixed: 8/19/44 REG ALLS fM20B701K 16~C-30589-2h76 CSL | M@BW-142h-10 {CRB | CL~1033-17iseC | LAF-1 
wT-482315 w/700 mmf p/m 10%; temp coef ltr B. rAN-C-5 
f v2 
~482315-D5 CAPACITOR, FIXED: 4/26/49 CSL | MOBW-1424-5 cyv | 115-651 AN/FRR-3 
Navy Type 482315 w/700 omf p/m 5%; temp coef 
letter D. 
+ : 
~482315-D10 CAPACITOR, fixed: 8/9/44 RELBALLB = |om20n701K 16-C-30589 -24.86 CSL 4 MOSDW CRB | CD-1034-17taeC 
Nr-482315 w/700 omf p/m 10%; temp coef ltr D JAN-C-5_ 
-482316 CAPACITOR, fixed: 8/19/44 RENBALLG 
mica; 900 mmf; 300 vdew, 600v DC teat; case 51/64" 16ckO 
lg max x 15/32" wa x 7/32" 4 max; molded wakelite 
case; two axial wire leada. 
7 -. 
-462316-B10 CAPACITOR , fixed: 8/19/44 RELGALLS 16-C-30905~5713 CSL |MOBW-1426-10 !cRB | CD-1033-191eeC 
Nr-482316 w/900 mmf p/m 10%; temp coef ltr B. 16cho 
Con't 
be _ 
SHEET 8-736 
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= 


pens NAME AND DESCRIPTION ae a ae ce en ee ee te es ed Ge ea 
Seaiaein stare 
- 482316-DlO  |CAPACITOR, fixed: 8/19/4u REKBALYS 16-C-30905-5717 CSL | MOSDW CRB |CD-1034-191es0 | LAF-1 
NT-482316 w/900 omf p/m 10%; temp coef ltr D. 16cko 
~482317 CAPACITOR, fixed: 8/19/44 RELGALO2 
mica; 500 umf; 50@ vdew; case 21/64" 1g x 29/64" diany|16Ch1 
metal case; one lug term approx 25/64" 1g x 3/32" wd 
making 45 deg angle w/one side of case, hole 0.040" 
diam in term; 0.099"-48 tapped mtg hole 7/64" da in 
ctr of aide opposite term; add suffix indicating 
capacity tolerance in per cent. 
+482317-10 CAPACITOR, FIXED: 3/3/48 16-C-30167 -1897 CER | 370-B cra | NSA-67 DBN 
Navy Type 482317 w/500 mmf p/m lof. 
-482317-20 CAPACITOR, fixed: 8/19/44 REWBALO? 16-C-30172-4397 |#16-C-10017-12 CAN |M29 cw | Ba~10104-718812 |ST (22) 
‘ INT-482317 w/500 maf p/m 2p. 16Ch1 cm | 370 CIA |NSA-67 MAB (8) 
CBN | 830 modified CIA | BL-33140ise. Ss (26) 
CBK | A-30A025-1 SV (27) 
NOTE: MK-8 Mod 3 (10); MK-34 Mod 2 (10); MK-34 Mod 3 |(10); MK-3]4 Mod 4 (10). SEE NOTE 
482318 CAPACITOR, fixed: 8/19/uk RENS8A398 
mica; 500 mmf; 500 vdew; case 29/64" diam x 1/16" this/16Ch1 
metal case; one lug term 9/32" lg x 3/32" wi ea side 
of case spaced 180 deg apart on 3/32" rad; add suffix 
indicating capacity tolerance in per cent. 
-482318-1 CAPACITOR, FIXED: 1/26/48 RELGBA398 16-C-30156-2210 cer | 370-c MK-22 
Navy Type 482318 w/500 mmf p/m 1h. fig 1 Mod 2 
-482318-2 CAPACITOR, FIXED: 9 46-C-30162-1800 |N26-C-10017-7 3D9500-114 CER [370-0 MK-22 
Havy Type 432318 w/500 maf p/m 2%. 
\ 
-482318-10 CAPACITOR, fixed: 8/19 /k4 RE48A398 16-C-30167-1872 { 3D9500-118 can | A832 cGz | 0319 st (4) 
NT-482318 w/500 mmf p/m 10%. 16ch1 CER | 3700 CAOS | A-17163CrevO LAG 
CAN | M25 CBK | A-30A009-1 LAG-1 
| chg A 
eee 
-482318-20 CAPACITOR, fixed: 8/19/k4 RELBA398 16-C-30172-4357 |N16-C-10017-11 CBN | A831 cw BA-10104-15 ss (8) 
NT-482318 w/500 mnf p/m 20%. 16Ch1 CER | 370 tasl2 |sy (8) 
CaN | M25 Sy-1 (8) 
NOTE: MK-8 Mod 3 (4); MK-34 Mod 2 (4); MK-34 Mod 3 (%]; MK~34 Moja (4) SEE NOTE 
-482319 CAPACITOR, fixed: 8/21/ha REK8A287 16-C-51840-2h482 CSL | XLMJAW10 QBr 
paper dielectric; 10 mf plus 10 minus 3; 1000 vdcw; |REL3A438 
ES metal can; case 3 3/4" 1g x 2" wi x 4 3/4" hj min- 
eral oil filled; two stud and nut term on por pil- 
lars 7/8" h and 2" c to c located on top ctr line; 
neo int gma connections; two removable mtg bkt w/two 
spade lugs on ea 2 1/2" c toc and 4" c toc from dkt 
to bkt. 
| dh 
SHEET 48-737 
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a 
NAVY TYPE 
DESIGNATION 


———s 


NAME AND DESCRIPTION 


NAVY OWG 
OR SPEC NO 


STANDARD NAVY 


JAN NO STOCK NO 


eso Ags oO 
STOCK NO STOCK NO 


SIGNAL CORPS | ypgR | MANUFACTURER'S 
STOCK NO PART NUMBER 


Con. 
TARCTOR 


| 


on PART NO 


contaactors owe =| EQUIPMENT 


USED IN 


-482319-10 


CAPACITOR, fixed: 8/21/hy 
NT-482319 w/10 af p/m 10%. 


REYBA2BT 
RELZA4G8 


16-C-51861-2532 


QF 


-482320 


CAPACITCR, fixed: 8/26/44 
paper dielectric; 4 mf plus 10 minus 3%; 600 vdew; 

HS metal can; case 1 1/2" diam x 5 1/4" hy hyvol tmpr 
and filled; two rivet lug term, located on bottom; no 


int gnd connections; bushing mtg, 3/4"-16 thd 7/16" 
1g w/hex nut; for replacement use NT-48189h. 


IR 13A468 
IRE BA 330 


16~C-49537 -7510 


cAw | 610 


b—- 


-482320-10 


—. 


CAPACITOR, FIXED: 3/29/49 


-482321 


jpaper dielectric; 250,000 mmf plue 10 minus 3%; 1000 
vdew; HS metal can; case 13/16"wd x 1 5/16"lg x 
1 9/16" h; pyranol impr and filled; two rivet lug 


term, located on bottom; no int gnd connections; 
channel mtg bkt w/two 5/32" x 3/8" slots 1 15/16" 


ce toc, 


RELBA 325 


Navy Type 482320 w/k mfd p/m 1p. 
CAPACITOR, fixed: 8/22/44 REL 3A488 d 329-6007 


T6-c-49958-1509 


CAW 1610 


9003 -8-200 
A-1831 


LORAN 
Model C-1 


Ni6-C-11342-13 


+} ____f 
3DA250-101 cG 23F218 


cc =| 232042 


CBM 


K-8369467rev14 

P-7765502-12 
revlk 

Thh~ 532 


-482321-10 


— 


CAPACITOR, fixed: 8/20 /h4 
NT-482321 w/250,000 mmf p/m 106. 


REL 3A488 
RELBA3 25 


16-C-16350-5031 


[CAW | 1026CB-,25 
i cG 23F218 


cw 


CBM 


BA-10071-616 
fsel2 


Thh-532 


SU-1 


-482322 


CAPACITOR, variable: 8/22/44 

lair; plate meshing type, dual sect; 12.5 to 187.5 
Immf ea sect; 0.070" air gap; 4 1/16" 1g x 3 1/4" wa x 
21/8" h, shaft 1/4" diam x 19/64" 1g, bushing 


13/64" 1g x 13/32" diam; round shaft adj: twenty- 
five cad pl brass plates ea sect; 180 deg rotation 


counter clockwise; mycalex ine; solder lug term; 


four mtg holes in base 0.177" diam on 2 13/16" x 
1 3/4" mtg/c; 1500v at 60 cyc. 


16-0 -62872-9947 


CHC 


cG 


P-7767579revl 


TZ 


~482323 


CAPACITOR, variable; Bfea/uh 

air; plate meshing type, dual sect; 9.5 to 170 mf ea 
sect; semi-lag freq;0.070" air gap; 3 13/16" 1g x 
3.1/4" wa x 2.1/8" h, shaft 1/4" dian x 19/64" 1g, 
bushing 13/64" 1g x 13/32" diam; round shaft adj; 
twenty-three cad pl brass plates ea sect; 180 deg 
rotation; mycalex ins; solder lug term; four mtg 
holes in base 0.177" diam on 2 13/16" x 1 3/4" 


utg/cs 1500v at 60 cys. 


16-C- 62850-2806 | 


CHC 


cG 


P-7767580 rev 1 


TDZ 
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SHEET 8-739 
NAVY TYPE NAVY DWG 
DESIGNATION | NAME AND DESCRIPTION on spec no | JAN NO | STARE NO | greck No stock ‘wo | “'srocx “wo. | MFGR | MANUFACTIGERS |, cov | conrmacrors owe: soe | 
-48232h \cCAPACITOR, variable: 8/22/44 16-C-62381-3207 cuc |eimilar to cc P-7767585rev1 TZ 
lair; plate meshing type, dual sect; 6 to 42.5 umf ea MCD-5O-M 
eect; MLF ea sect; 0.070" air gap; 2 15/16" lg x > 
(2 13/32" wa x 21/k" h, shaft 1/4” diam x 49/64" 1g, 
buehing 11/64" 1g x 3/8 -32 thd base plate 4 5/8" 
lg extende in front of shaft; round shaft adj; eix 
cad pl brase plates ea sect; 180 deg clockwise 
rotation; mycalex ins; solder lug term; base mtg by 
% four 0.177" diam mtg holes in base on 4 1/8" x 3/4" 
mtg/c; 500v ina from rotor to gnd. 
1 
-482325 CAPACITOR, variable: 8/22/k4 1.6 -C-62530-4657 CHC |eimiler to co =| P-7767678rev2 DZ 
lair; plate meshing type, dual sect; 6 to 64.5 mf ea MCD-50-M 


-482326 


sect; ML¥ ea sect; 0.070" air gap; 215/16" lg x 
2 13/32" wa x 2.1/4" h shaft 1/k" diam x 25/64" 1g 


bushing 11/64" 1g x 3/8"-32 thd base plate 3 7/8" lg 
extends to end of shaft; round shaft adj; nine cad 
pl brase plates ea sect; 180 deg clockwise rotation; 


uycalex ins; solder lug term; base mtg by four ®.177" 
diam mtg holes in base on 3 3/8" x 3/4" mtg/c; 500v 
ine to gnd. 

CAPACITOR, fixed: 8/22/4u 

paper dielectric; 20,000 mmf plus 20 to minue 10f; 


600 vdew; HS metal can; 1 1/8" 1g x 5/8" diam; min- 
eral oil impr and filled; two axial wire leads; no 


int gnmd connections. 


RE4BA163 
RE13A488 


16-C-43141-9180 


— a 
~482326-10 CAPACITOR, fixed: 8/22/44 REYBA163 16-C-43116-9292 CSL | XTIMOW6-.02 RDI 
INT-482326 w/20,000 amf p/m 10%. REL3A488 | CSL | P-k98hiseA 
-482327 CAPACITOR, fixed: 8/22/44 RENGA163 16-C-44281-8720 
paper dielectric; 50,000 umf plus 20 to minus 10%; RB1L3A488 
600 vdcw; HS metal can; 1 3/16" 1g x 11/16" diem; 
mineral oil impr and filled; two axial wire leads; no 
[2 @nd connection. 
Pe FSi a . 
-482327-10 CAPACITOR, fixed: 6728] RELGALC3 3DA50-113.2 {CSL |XTIMOWS-.05 [CRE | 35-5413 me 
NT-482327 w/50,000 mmf p/m 10%. RE13A488 CSL }P-498hiseA 
iz we 
SHEET 48-739 
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NAVY TYPS 
DESIGNATION 


NAME AND DESCRIPTION 


NAVY DWG 
OR SPEC KO 


JAN NO 


STANDARD NAVY 
STOCK NO 


SIGNAL CORPS. 
stocK NO 


MeGR 


MANUFACTURER'S | Cox. | CONTRACTOR'S DWE 
PART NUMBER |rracton OR PART NO 


EQUIPMENT 
USED IN 


-482328 


CAPACITOR, fixed: 8/26/hi 
paper dielectric; 2 sect; 500,000 mmf plue 10 minus 
34 ex sect; 300 vdew ee sect; HS metal can; case 
13/i6"wd x i 5/16" 1g x 1 15/1e" bh; pyranci impr and 


filled; two rivet lug term, located on bottom 21/32" 
h, 5/8" c to c; two eect int gnd; channel mtg bkt 
w/two 5/32" x 3/8" slot i 15/16" c te c. 


REL 3A468 
IRENA 325 


a 


16-0-53569-1736 


23F280-6 


CRY |K589896-1revo 


co = | P-7765502-2rev10] THZ 


| MAR (3) 


| Tes~2(3) 


ald 


482329 


CAPACITOR, fixed: 8/26/44 
paper dielectric; 100,000 mf plus 10 minue 34; 500 
vdew; HS metal can; case 13/16"va x 1 5/16" lg x 

1 5/16" a; pyranol impr and filled; two rivet iug 


term, located en top; no Int gnd connectiona;channel 
mtg dkt w/ two 5/32" x 3/8" elote 1 15/1@" c toc. 


T 
REL3A488 
RENBA 326 


16-C-45754-9700 


NL@-C-11303-25 


3DA100-210 


cG 


23F217-2 


CG = | P-7765502-7rev4 
CRV | 728156-8 
CRY} K~ 8396347 rev4 


TDZ 
SP 
BP-1M 
SR-2(2) 


8X (2) 


-482330 


CAPACITOR, fixed: 9/6/44 

paper dielectric; 2 mf piuws 10 minue 3%; 2000 vdew; 
IHS metal can; case 4" h x 3 3/4" lg x1 1/4" wos oll 
impr and filled; two etud and nut ‘term on por pillars 


1 1/4" h x 2" c to ¢ on top; no int gnd connections; 
adj and removasle mtg wkt w/two holea 4 3/8" ¢ to ; 
same aa NT-482330-A except hae 1 1/#" term h. 


IRELSA26 3 
(RE1 3A488 


16-C-49183-5933 


W16-C-31491-21 


TJU-20020 


NJ-9 


I Tie2330-10 


CAPACITOR, fixed: 9/6/4k 
NT-482330 w/2 mf p/m 104. 


RELSAL83 
REL 3A468 


16-0 -h9304-5933 


cD 


PaI-20020 


CBM | 744-217 


-482330-A 


CAPACITOR, fixed: 5/21/45 
paper dielectric; 2 mf plus 10 minua 3%; 2000 vdew; 
HS metal can; case 4" h x 3 3/4" wa x 1 2/h" thk; oi1 


impr and filled; two etu€ and nut term on por piilare 


7/8" nh x 2" c to c on top; no int gnd connections; 
adj and removable mtg bkt w/2 holea 4 3/8" c to c; 
jaame as NT-462330 except haa 7/8" term h. 


RELBACB3 
REL 3A485 


4 


1@-C-49183-5870 


CE 


20-SAU-200 


CIE |F2elrev® 


482332 


CAPACIT@R, fixed: 8/28/44 
jpaper dielectric; 10,000 mmf plue 10 minua 3%; 1000 
lvdcw; HS metal can; case 13/16"wd x 1 5/16" le x 

1. 5/16" h; pyranel impr and filled; two rivet lug 


term, located on bottom; no int gnd connectlone; 
channel mtg bkt w/two 5/32" x 3/8" slota 1 15/le" 
c toc. 


[REL 3A483 
jREABA325 


16-C-42719-6040 


co 


23F2k3-4 


cc P-7765502-4rev10| TBZ 


Ket 
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SHEET 48-741. 
Secaien NAME AND DESCRIPTION [etibeeMo | aan me | SEER I | erbck Bo | srbck Sho | MERSERRO™ [wren ["ESE*GCAEN® fran | SR TRRT Aa” | FESO SAT 
CAPACITOR, fixed: 8/29/44 RESGA151 
mica; 7000 mmf; 300 vdew, 600v DC test; case 1 1/32" |16cho 
lg max x 41/64" wd max x 5/16” thk; molded bakelite 
case; one wire lead 1 1/2" lg at ea end, 
-4.82332-A5 ICAPACITOR, fixed: : 8/29/44 RELGAI51 16+C- 33116-3503 cD SWS ASA-1 
INT-4.82332 w/7000 umf p/m %; temp coef ltr A. 16cho 
-482332-B5 ICAPACITOR, fixed 8/29/uh 16cho 16-C~ 33116-3508 |[N16-C-10453-25 
INT-482332 w/7000 mmf p/m 9; temp coef ltr B. FREL8A151 
-482333 CAPACITOR, variable: 8/29 /y JAN-C-81 | CV11B200 16-C-64012-1361 | N16-C-12558-100 CER | TS2A-N3@0 )cpu | DD-3363-A-2 LORAN C-1 
ceramic; rotary type, single sect; 5 to 20 mmf; 500 cG P-7763949-17 SM 
vdew; temp coef minus 300 mmf/mra/°c; 27/32" lg x rev 14 | sM-2 
41/64" wa x 13/32" nh; solder lug term at right angle CHEZ |CO-850 ise 0 SP 
bend; two 0,120" diam holes in base on 0.438" mtg/c; ‘ cG K-8685707-1 rev | yz 
| scdr slot adj; steatite base. rev 1 | yg-1 
YI-2 
-482334 CAPACITOR, fixed: 8/29/44 RE4BAL64. 16-C-40055-8326 cBV |A-7248 LORAN 
paper dielectric; 2,000 mmf plus 10 minus 3%; 600 RE13A489 Model C-1| 
'vdew; HS molded phenolic case; case 13/16" lg x 
13/16" wd x 9/32" thk; ofl impr; pigtail term 1 1/2" 
le at_ea_end: no int end connections, 
-482335 CAPACITOR, fixed: 9/11/44 RE48A213 16-C-49550-8300 | N16-C-11510 Cw | D-160302 CEH | 744-19A .altO acs-9 (2) 
paper dielectric; 3 mf plus 10 minus 3%; 175 vdew; RE13A488 QcL-8 (2) 
ES metal can; case 3 1/2" h x 1 21/32" lg x 1 1/2" gew-& (2) 
wd; wax impr and filled; two hooked wire term - aco-3 (2) 
1 1/16" c to c on bottom; no int gnd connections; two QGA (2) 
#8-32 thd mtg studs 1” c tec on bottom. WEB 
~482335-6 APAGTTOR, fixed: 9/1 ua RELGASI3 16-C-LO5RG~9910 cw = [p-2160802 CBM {7kh-19a 
INT~482335 w/3 mf p/m 6p. REL3A488 j 
-462335-10 CAPACITOR, fixed: 9/1 Jak RE48A213 16-C-49569-8210 Cw D-160802 acg-5 
NT-482335 w/3 mf p/m 10f. RE13A463 Qcd-6 
NOTE: QCL-4; QCL-5; QCN~33 QC0-2. SEE NOTE 
-482336 CAPACITOR, fixed: 8/29/4h RESBA164 16-C-40245-8326 cBv |A-72k9 LeRAN 
‘fpaper dielectric; 2,500 mmf plus 10 minus 3%; 600 REL 3A4B8, Model C-1 
vdcw; HS molded phenolic case; case 13/16" lg x 
13/16" wa x 9/32" thk; ofl impr; pigtail term 1 1/2" 
lg at each end; no int gnd connections. 
\~ 7 7 [ + ~ 4 
+ 
{ 
i 
Le is ace | 
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NAVY TYPE T Navy ow NUFACTURER’: Con. | CONTRACTOR'S owe | EQUIPMENT 
DESIGNATION | NAME AND DESCRIPTION OR SPEC vo | JAN NO STOCK: Wor stock No Bock Ne. meock. ho MESH PART: INUMBER© inactoR OR PART NO USED 1N 
-4,82337 CAPACITOR, fixed: 8/29/4h IRELBALGL CRBV jA-7280 LORAN 
paper dielectric; 20,000 mmf plus 10 minus 3%; 600 {RE13A488 Model C-1 
lvdcw; HS molded phenolic case; case 15/16" 1g x 
113/16" wa x 9/32" thk; oil impr; pigtail term 1 1/2" 
lig at ea end;.no int god connections. 4 
~482338 CAPACITOR, FUXED: 8/307 REESALOT 16-C-89197-7470 [M16-C-11435-30 | cb {PLA-£520 COL 1930 1200 95 
naper dielectric; 2 mfd p/m 10%; 600 vdew; cylindri- IRE) 3AK88 CE |oFO-116-161 
cal metal can; case 1 1/2" diam x 2 7/8" 1g; of] impr CIA [A-G.2-21 
land filled; one #10~32 thd term stud and 1 solder lug 
{ 
term on bottom; int gnd; one 3/i"-16 thé mtg stud 1/2" ; 
1g on bottan. | 
| 
~482339 CAPACITOR, fixed: 8/31/hh REKGAIG3 
paper dielectric; 500,000 maf plus 10 minus 3%; 600 |RE13A488 © 
vdew; HS metal can w/ine sieeve; case 2 3/16” lg x , 
11/16"diam; hyvol impr and filled; two axial wire | | 
} ! i { | | , , 
leads; no int gnd connection. | 
t 
-482339-10 CAPACITOR, fixed: 8/31/%4 REY8A163 16-C -4'7297 4651 | CAW | 689X LORAN 
NT-482339 w/500,000' mmf p/m 10%. REL3AK88 Model C-1 
"5 raat Sy aera re i 
-4823h0 CAPACITOR, fixed: 8/31/44 RELSA164 16 -C-4 3475-9202 cay | x5607DC i LORAN 
paper dielectric; 30,000 mmf plus 10 minus 3%; RE13A468 H H Model C-1.} 
600 vdew; HS molded phenolic case; case 1 1/8" lg x 
13/16" wa x 9/32" thk; oil impr; pigtail term 1 1/2" | H { 
} 
lg at ea end; no int gnd connections. 
H { , — 
-4B2342 CAPACITOR, fixed: 8/31/44 |RELGA163 
| 
paper dielectric; 50,000 mf plus 10 minus 3%; 60¢ REL3A488 | ! ! 
vdew; HS metal can; case 1 5/16" lg x 7/16” diam; { 1 ! 
mineral o11 impr; two axial wire leads; no int gnd } ' 
: connectien. | { 
-482341-10 CAPACITOR, fixed: 8/31/44 REYBA163 16-C-44257-1053 CBY  } A6893BA [conan 
| 
NT-482341 ¥/50,000 mmf p/m 10p. RELZAL88 Model C1 
—- a s oe - 4 
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HS metal can; case 3 15/16" d x 4 9/16" wa x 4 1/6" 
h; oil filled; two ine etud term 1 7/8" h 2" c toc, 


located on top; no int gnd connections; removable 
"LY kt w/four 9/32" x 11/32" mtg holes on 3 3/8" x 
4 ife" mtg/c. 


NAVY DWG iD, ¥ i‘ Es 7 NT 
oes NAME AND DESCRIPTION Ge teeta | saa: ime, | TERRE AMT ES RE al gic a. | ahaa ee aren | neater eee [feninmiiaey em 4 een 
-4.82342 CAPACITOR, fixed: 9/1/44 RE13A488 16-C-45756-1320 
paper dielectric; 100,000 mmf plus 10 minus 3%; 600 RE4LBA359 
vdew; HS metal can; case 5/6" d x 1 3/8" wa x 2 1/k" 
h; ofl filled; two rivet term lugs, located on top; 
no int gnd connections; removable mtg strap w/ two 
spade luge #6-32 tha x 5/16" 1g on 1 1/2" mtg/c. | 
_ ~482342-10 CAPACITOR, fixed: 9/1/44 RE13A488 16-C-45777-1320 | N16-C-11308-350 CTD |M-610 CDU | DD-5050-A2 
NT-462342 w/100,000 mmf p/m 10f; Bu Ord dw #683636. |RE46A359 CRP | S-35-5566-lrevO 
crs | 744-1145 alto 
482343 CAPACITOR, fixed: 9/6/44 RE13A549 16-C-19568-7337 |N16-C-9671-28 3DB10-62 cD { UPLAIST CRV | M-86028-3aub7 | TBK 
electrolytic; 10 mf; 450 vdew; working temp range RE4BA310 CMA | Fpsiho CRV | K-875148-lrev 2 | OBE 
minus 20°C to plus 65°C; case 2" 1g x 3/4" diam; cp luphag67 corr yb (3) 
tubr aluminum can; one lug term on bottom; mtg ring CWS |560254-1 rev 1 
ie neg term; two mtg ears spaced 160 deg on 0.2" CHG 
rad. 
CHK 3085-25 alt 0 
fe id 
482344 CAPACITOR, fixed: 9/7/44 REY8A173 16-C-49176-9381 3DB2-18 co | 26F134 CRV | K-856439-leub7 | TBK 
paper dielectric; 2 mf plus 10 minus 34; 600 vdew; RE13A486 CRP | s-35-5312 isa’ So-4 
HS metal can; case 1 7/8" 1g x 1" wd x 2 7/8" bh: ayn 
oil impr and filled; two screw type term 1 3/16" h on 
top; spaced 13/16" c to c on por pillars; no int gnd 
connections; two mtg bkt on both sides ea w/two 
+213" diam holes 13/32" x 2 3/8" c toc. 
-482345 CAPACITOR, fixed: 9/7/4% RE13A549 16-C-19443-6473 |N16-C-9653 cD BR-4L5 CEM | 74k~O8T WEA-2 
electrolytic; 4 mf; 450 vdew; working temp range RE4BA340 QBE-1 (8) 
minus 20°C to 65°C; case 1 9/16" 1g x 5/8" diam; HS QBE-2 (8) 
metal can w/cardboard sleeve; two axial wire leads QBE-3 (8) 
3.1/4" 1g; neg term gnd internally. 
482346 CAPACITOR, fixed: 9/13/44 RE13A488 16-C -48805-2509 ce 23F4962 CRV | M-426793-leubl | TRE 
paper dielectric; 1 mf plus 10 minus 3%; 5,000 vdcw; |REKBALOS 
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a ———— 
NAVY TYPE NAYY OWG ny ER’ l- CONTRACTORS DWG EQUIPMENT 
DESIGNATION NAME .AND DESCRIPTION Of SPEC NO JAN NO TORK NOT. STOCK NO Sener oie sper! MFGR. Meant NUMBER faartan OR PART XO USES IN 

L. t : 7 

- , fixed: 9/16, RELBALTS 16-C-53115- AW | 61 
482347 CAPACITOR, fixed 16h IREhSas 6-C 60k2 i C 618 i 
paper dielectrics; two sec; 100,000 maf/100,000 maf REL3A488 j i | 
i H 
plus 10 minus 34; 600/600 vacw; HS metal can; 1 i/a" | | ! H | | 
na i 13/16" 48 x 9/16" wa; mineral oil iopr and 
filled; two ins solder lug term 1" ¢ to c on bottom; 1 
one side of ea sect is common and is gnd to the can; 
integral mtg feet on bottom w/ 5/32" wd slot in ea 
and 2 1/8" c toc, 
is | S 
-482347-20 CAPACITOR, fixed: 9/16/44 |REABALTS CAW 1618 cHz |C0-875 | BM (2) 
T-482347 w/100,000 mnf/100,000 mnf p/m 20h. | | BO (2) 
NOTE: BM-1 (2); BM-2 (2); BO-l (2). { SEE NOTE | 
~482348 CAPACITOR, fixed: 9/18/44 RE13AL86 if } | su | 
paper dielectric; 4 mf plus 10 minus 3%; 1,000 vdew; }PBKGA362 | su-1 
HS metai can; cave 2" diam x 3 7/8" h; ofl] filled; ! | 
two ins stud term #10-32 thd x 1" h 13/36" c toc; | 
H H 1 
removable mtg ring w/three integral mtg ears w/ 9/32" i i 
x 5/32" holes on 1 1/4" rad, angular spacing 120 deg. 
/ /' » ang’ s 5 ie i | 
4.82348 -10 ‘\CAPACITOR, fixed: 9/18/44 RE13A488 16-C-49962-27 N16-RC-~14457 cD | 'Te-10040 cBM [U-74h-32%1t0 | su 
NT-482348 w/l mf p/m 10%. RELGA362 CBM su-1 
{ { 
NOTE: SF; SF-1. | | SEE NOTE 
- t + 4+ = pn ss 
482349 CAPACITOR, fixed: g/2i/ay RE4BA332 
mica; 2,300 mmf; 200 vdew; case 1 1/4" lg x 27/32" wa 16c80 
x 9/32" thk; molded bakelite case; two axial wire 
leads, ma | t 
-482349-E1 CAPACITOR, fixed: g/er/ae 16c40 16-C- 31971-9682 Cw — |D-168188 CW |BA-102726-1 iss2! 
i INT-482349 w/2300 mmf p.m 1%; temp coef ltr EB. RELBA3Z32 | 4 
a 7 — — 
-4.82350 CAPACITOR, fixed: 9/18/44 Tra 3a488 26-C-40497-3610 | HL6-C-10826 CSF | Px2ha CHZ |CO-g48 ise0 
paper @ielectric; 3,000 maf plus 30 minus 20%; 800 REL8A163 
vdew; HS metal can; 1" le x 7/16" dian; mineral oil 
impr and filied; two axial wire leads; one end gni 
to cen. 
~482350-20 CAPACITOR, fixed: 9/18/44 RELBA163 16-C-h0h89-2160 CSF jPx2kA BN i 
i 
NT-482350 w/3,000 maf p/m 20p. REL3AL88 | | . ) cd 4 
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CONTRACTOR'S OWG 
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EQUIPMENT 


NAVY OWG Con. 
mE ARO ORC TON OR SPEC NO JAR ONG MFGR | paRT NUMBER |tnAcror OR PART NO USED IN 
-482351 CAPACITOR, fixed: 9/21/b4 RELGA332 
mica; 2,750 omf; 200 vdew; case 1 1/4" ig x 27/32" 16che 
wi x 9/32" h; molded bakelite case; two axial wire 
leads 
-482351-E1 CAPACITOR, fixed: 9/21/s 16cho 16-C-32158-1398 CW | D-168188 CW | BA-102726-21882 | UE-1 
NT-482351 w/2,750 mmf p/m 1%. RE4BA332 
482352 CAPACITOR, fixed: 9/18/44 RE4BA280 16-C-49172-3910 
paper dielectric; 2 mf plus 10 minus 3%; 330 vacw RE13A488 
60 cps; HS metal cen; 2 7/8" h x 1" wix 1” thk; 
pyranol filled; two stud and nut term on por pillars 
1/2" h’and 7/8" c to c on top; no int gnd connections} 
two removable mtg bkt ea w/two holes 13/32" c toc inj 
ea and 2 3/8" c to c from bkt to dkt. 
~482352-10 CAPACITOR, fixed: 9/18/44 REKG8A280 16-C-49195-3910 
NT-482352 w/2 mf p/m 10%. RE13A488 
-432353 CAPACITOR, fixed: 9/18/44 REKBA2ZTE 
mica; 10,000 mmf; 500 vdcw, 1000v Ic test; 1 3/8" 16cho 
lg x 1.012" wd o/a, 1/k" thk; molded. bekelite case 
two solder lug term on ends, ea w/one 0.14" diam 
hole 3/4" c to c; two mtg ears on side ea w/elot 
0.14" x 6.188", slot 0.70" mtg/c- 
> ion aaa os 
-482353-B10 CAPACITOR, fixed: 9/18/44 RE4BA276 16-C-33622-7048 CAN | BE 10 CRM | CA-177 TCP (6) 
Nr-482353 w/10,000 mmf p/m 104; temp coef itr B. 16cho can | BE-1110 TCP-1 (6) 
NOTE: TCP-2 (6); TCP-3. SEE NOTE 
| -se39s-m0 CAPACITOR, fixed: 9/18/44 RELBA2TO 16-C-33627-9527 | N16-C-10493-11 CaN {BE-10 oRM |CA-177 DAE (2) 
nr-482353 w/10,000 mmf p/m 20%; temp coef ltr B. 2é6cho CAN }BE-1110 DAE-1 (2) 
NOTE: TCP (6) TCP-1 (6); TCP-2 (6); TCP-3 (6). SEE NOTE 
i 
| -ue235u CAPACITOR, fixed: 9/18/44 RE13A549 16-C-19491-3191 cie | 300RK6 
electrolytic; 6 mf; 300 vdew; working temp range REGGA311 
minus 20°C to plus 65°C; case 1 3/k" lg x 1" wax 
3/4" hy HS metal can; two ins solder lug term spaced 
1" ¢ toc, located on front of can; term ins from 
can; two mtg ft on bottom 3/16" diam hole in ea, 
2.1/8" mtg/c. 
_ L Er Res Pe 
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[ STANDARD Navy 


% ENT 
estouation MAME AND DEECRIPTION sree | van no [PRB WS | arset Re | avbck So | Maras “RO” [ren [Atte *Rteaen® [nscton| Mon"tam we" | “Cava s 
a Gece : 1 }————} 
~482355 CAPACITOR, fixed: 9/23/44 RELBA300 UE-1 
mica; 100 mmf; 200 view; 3/4" 1g x 9/16" wi x 9/32" |16C40 
[thks molded bakelite case; two wire leads. 
ee a en . rae —: ee a i 
-482355-D1 CAPACITOR, fixed: 9/23/44 RE48A300 16-C 28547 -2430 D-168187 ¥S-662075~31683 
wT-482355 w/100 mmf p/m 1%; temp coef ltr D. 16ch0 
-482356 CAPACITOR, fixed: 9/25/44 RE4BA389 
mica; 4750 mmf; 200 vdew; 17/8" 1gx11/8" wax | 26CH0 
9/32" thk; molded bakelite case; two wire leads ea 
-482356-EL CAPACITOR, fixed: 9/25/4e REL3A369 16-0~32657 -8626 D-168189 ES-662076-331 80k 
\ _(wr-#82356 w/4750 mmf p/m 1%; temp coef ltr E. _ | 26cK0 | { | L ah 
~482357 CAPACITOR, fixed: 9/19/64 
ceramic dielectric; 1500 mmf; var temp coef; 500 
vdcw; case 0.687" 1g x 0.218" diam; axial wire leads; 
ceramic insulation; add suffix indicating capacity 
j 
i toierance in per cent. 
~482357~-10 CAPACITOR, fixed: 9/19/44 16-C-18782-8807 | N16-C-8350 CER |Hi-K type L CHZ }|CO-981is80 5M 
NT-482357 w/1900 mnf p/m 10f. BO 
-4.82358 CAPACITOR, fixed: 9/20/44 RE13A488 16-C-53570-4330 CW D-168709 UE-1 
paper dielectric; two sect; 500,000/500,@00 mmf plus |RE48AL06 
10 minus 3%; 40@ vdcw ea sect; HS metal can; 3 7/16" 
h x 1 21/32" wd x 1 1/2" thk; of] filled; three 
hoeked wire solder term; ctr term common, no int gndj; 
twe 0.190"-24 thd studs 1/2" lg located along ctr 
line w/l" c toc. 
L oan — 
+4.82358-15 CAPACITOR, fixed: 9/20/44 RE13A488 16-0 -53676-4862 cw D-168709 [a BA~-102751 isel 
NT-482358 w/500,000 mmr p/m 15% ea sect. REYGALOG 
T 
-4.82359 CAPACITOR, fixed: gfar/id RE4BA332 UE-1 
mica; 3500 mmf; 200 vdew; 1 1/4" le x 27/32" wd x 16ck0 
9/32" thk; molded bakelite case; two axial wire | 
_t leads. ke \ 
-482359-E1 CAPACITOR, fixed: 9/22/44 RE48A332 16-C=32319-2010 cw D-168188 cw BA-102726-31as2 
NT-482359 w/3,500 mmf p/m 1%; temp ceef ltr E. 16che H 7 
| ze — ~f { 
_t Z | 
+ =H =r ah + 
——} ot a | 4 
ee | —— 4 
r | 
7 — ce — 4. : Lt a 
\ 
canes ee | Eee pail —|— | 
| L one me ! : 
[ i il H L i 
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CONTRACTOR'S OWG | EQUIPMENT 
OR PART NO USED IN 


-482360 


CAPACTIOR, variable: 9/21/44 


air; plate meshing type, single sect; 60 to 695 mf; 
SLC; 0.051" air gap; 7 5/8" 1g x 6 1/16" wa x 6 1/h" 


hj; worm driven w/dial calibrated from 0 to 90; twenty} 
nine plates; counterclockwise rotation; lug term for 
stator, rotor gnd; three mtg holes on side 1/4"-28 
tha x 5/8" 4 forming isoceles triangle 4 1/2" wi x 


2 1/%" hn; 500v AC teat between term. 


16-C-61955-7991 


Cw 


482361 


PAPER CAPACITOR: 9/2i/ak 

paper dielectric; 6000 mmf plus 30 minus 10%; 1000 
vacw; HS metal cen; 1 1/2" 1g x 7/16" diem; mineral 
oil impr and filled; 2 axiel wire leads ea 2 1/4" 1g; 


1 end gnd to can; term mtg. 


RE1ZA163 
RELZALBS 


16-C-41635-1132 


N16-C-1085%4 


CSF 


CHZ . 


BA-103537issl | UE-L 


O-Sd3 iss 


-482361-20 


CAPACITOR, fixed: 9/21/44 
NP-482361 w/6000 umf p/m 204. 


16-C-41629-7534 


csr 


ie 


-482362 


CAPACITOR, fixed: 9/2r/s4 
Ipaper dielectric; 1 mf plus 10 minus 34; 600 vdew; 

HS metal can; 3" h x 1 5/16" wi x 11/16" thk; mineral 
foil impr and filled; two, ine solder lug term 5/8" c 


to c on top; no int gnd connections; two integral 
mtg ft on top w/5/32" wi slot in ea and 1 15/16" c 


toc. 


IRE48A175 
RE13A468 


16-C-48796-1123 


CSL 


; 


L # LN3W31dd/NS 
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-482363 


CAPACITOR, fixed: 9/22/44 
paper dielectric; 10 mf plus 10 minus 36; 330 vacw 
at 60 cps; HS metal can; 1 1/k" a x 3 15/16" wa x 

4 19/32" h; ofl filled; two ins lug term #12-28 thd x 
5/8" lg 2" c toc, located on top; no int gnd 
connections; removable “L" bkt w/four 7/32" x 9/32" 
mtg holee on-13/32" x 4 3/8" mtg/c. 


16-C-51832-3950 


CG 


cG 


K-92157elrevl so-4 


482364 


CAPACITOR, fixed: 9/22/k4 
paper dielectric; 5 mf plus 10 minus 36; 660 vacw 
at 60 cpa; HS metal can; 1 3/k" d x 315/16" wx 

4, 1/8" nh; oil filled; two ins lug term #12-28 thd x 
5/8" h 2" c toc, located on top; no int gnd. 
connections; removable “L" bkt w/four 9/32" x 11/32" 
mtg holes on 5/8" x 4 3/8" mte/c. 


16-C-50307-2847 


N16-RO-14462-75 


CG 


cG 


K-9215722revl so-4 
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~482365 


CAPACTIOR, fixed: 9/30/44 
mica; 3,000 mmf; 800 vdcw; 1 1/32" max lg x 41/64" 
max wi x 5/16" thk; molded bakelite case; ene wire 


lead 1 1/2" 1g at ea end. 


REWBALS1 
16C40 


-482365-AL® 


CAPACTi@R, fixed: 9/30/4h 
NT-482365 w/3,000 mmf p/m 10%; temp coef ltr A. 


IResGa152 
16ch0 


16-C ~32198-7970 


MEY .8-23-10 cw 


3WP 


¥SA-682032-13 


subd 


ME-3 
ME-4 


482366 


CAPACITOR, variable: 10/5/44 
alr; plate meshing type single sect; 6 te 19 amf; SLO 
0.024" air gap; 1 23/32” lg x 1 11/16" wd x 1 11/16" 
h shaft 1/4" diem x 7/16" lg bushing 11/32" lg x 


3/8"-32 thd; round shaft w/0.138"32 thd 1/4" d in end 
and a 0.063" hole 3/8" up en shaft for pin; three cad| 


pl brass plates: clockwise rotation; iselantite ina; 
lug term; single hole mtg by 3/8" diem mtg bushing, 
er base mtg wy two mtg feet ea w/ene #6-32 thd hele 


pon 2 7/32" mtg/c; 500v AC teat. 


1 
16-C-58701-8106 |16-c-12243-3 


MC-20-8 Cw 
AP-16 
cw 


fet 


KS-951J. isel 
appendix 2 
ES@-6610361e82 


QB 


te 


-482367 


CAPACITOR, fixed: 10/9/4% 
CANCELLED same as NT-481506-Al0. 


RELBA300 
16040 


+ 
1467-12 CRB 


CD-1073-l2iseC 


TS-120/UP 


~482368 


CAPACITOR, fixed: : 10/10/44, 
paper dielectric; twe sect; 250,000 amf plus 10 minus 
3% ea sect; 4CO vdew; HS metal can; 1 3/4” 1g x 1 1/k' 
wd x 7/8" h; byvel impr and hyvel filled; three 


solder iug term 3/8" h on aide 1/2" c tec; no int 
@nd connection; two mtg feet 3/8" wd flush w/bottom 
w/ 3/16" diam mtg heles 2 1/8" c toc. 


RE13ZAK88 
REMGAL29 


16-C-53320-3994 


=| 


—i— 


436 19h) 
catalog 


CCL-211014 
CCL-211018 


a cee a 


| 
-482368-10 


CAPACIT@R, fixed: 10/10 /i4 
NT-432368 w/250,000 smf p/m 10% ea sect. 


RE13A488, 
REYBAL29 


16-C-53376-72h6 


3DA250-172 


CAW 


430 lehi CAW 
catalog 


1942 catalog 


CCL-211014 
ccL~211018 


-1.82368-A 


CAPACIT@R, fixed: 11/17/44 
paper dielectric; twe sect; 250,000 mmf plus 10 
minus 3% ea sect; 600 vdcw ea sect; HS metal can; 


1 3/4" lg x 1" wa x 7/8" h o/a; of] impr and filled; 


three solder lug term 3/8" h on side 1/2" c to c; 
no int gnd connection; two mtg ft 3/8" wd, flush 


w/bottom w/3/16" diam mtg holes 21/8" c tec. 


REL3ALES 
REYSAL29 


16-C-53334-1294 


cTD 
CBU 
CGF 


CSL 


RLO-6225-3 
12M-9-30 

7508 

2@XDMRW6-. 25-15 


Con't 


‘aoe 
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|S 
NAVY TYPE NAVY DWG o : 
Sesto WANE AND oxBcRirTON otincino | aan mo [PNG WEY | arch Ho | arbc uo | MSNSERE® [uron [pti *Etann® [nition COR*Suar aa" | LESMENT 
-482368-A15 CAPACITOR, fixed: 11/17/44 RE13A488 16-C-53433-h064 3DA250-49.7 CTD | RID-6225-3 low ESA-682063-146 \ an/TPS-1B 
NT-4.82368-A w/250,000 mmf p/m 15% ea sect. RE48A129 cpu | 1eM-9-30 teeth | Mx-34 Moa3 
CGF | 7508 MK-34 Modli 
CSL | 2XDMRW6-25-15 { 
-482369 CAPACITOR, variable: 10/11/44 16-¢-61258-4754 CHC |MPC-150-B cay | T-7606108-2rev11| TDE(2)thrul 
air; plate meshing type, single sect; 150 mmf max; TDE-3 (2) 
SLc; 0.07@"air gap; 4 11/16" 1g x 3 3/16" wd x rew(2) thru 
2 3/16" h shaft 1/4" diam x 3/4" 1g; round shaft adJ; TBW-5 (2) 
thirty-one aluminum plates; 360 deg rotation; 
isolantite ins; solder lug term; panel mtg by three 
bushing w/ #6-32 thé screws spaced in semi-circle 
v/ 3/4" rea or dase mtg by four mtg ft ea ~/one 
0.14%" diam hole on 4 3/8" c 2” mtg/c; 3000v peak. 
-482370 CAPACTYOR, variable: 10/11/44 16-C-60952-6121 R16-C-12070 CHC }TC-100G CaY | T-7606108-7revil| TDE thru 
air; plate meshing type, single sect; 32 to 110 mf; TDE-3 
SLC; 0.20" air gap; 7 1/2" 1g x 4 5/8" wa x 3 1/k” 
1 h shaft 1/4" diam x 1” 1g; round shaft adj; twenty- 
five sluminun plates; 360 deg rotation; isolantite 
ins; solder lug term; panel mtg three stude w/ #8-32 
thd screws mtd ina half circle of.1 1/4" rad spaced 
1 5/8" ¢ to c along circum, or base mtg by two 
mtg feet ea w/one 0.177" diam hole 7 3/8" c to c3 
6750V peak. ' 
-482371 CAPACITOR, variable: 10/11/44 16-C-61676-5421 R16-C-12032 CBK | TK-300-US cay | T-7697403-3rev5 | TDE thru 
air; plate meshing type, single sect; 52 to 300 mf; TDE-3 
SLC; 0.230" air gap; 13 7/8" lg x 6 1/8" wi x 5 3/8" 
ih shaft 3/8" diam x i" 1g; round shaft adj; thirty- 
nine aluminum plates; 360 deg rotation; mycalex ins 
solder lug term; four mtg feet ea w/#10-32 tapped 
hole, two in front, and two in back on 12 7/8" x 
3 1/3" mtg/c; 2500 vdew. 
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SHEET 48-750 


N. YY TYPE % % ry: 
Oesienarion NAME AND DESCRIPTION EO ea ae ge ee se eee er ee ee 
i : i i 
482372 CAPACITOR, variable: 10/11/44 16-C-58828-7035 jn16-c-12333 R16-C- CHC (MC epec 1872 [Cay | K-7809663-lrev5 | THL-2 
air; plate meshing type, single sect; 5 to 22 mf; 11915-500 TBW(3)thru 
SLC; 0.0715" air gap; 2 3/8" lg x 1 3/8" wa x 2" h { | Hl 1TBW-5 (3) 
ahaft 3/16" diam x 5/16" 1g; bushing 5/16" 1g x 5/16" TLE thru 
diam; scdr adj; twelve white nickel pl braes plates; TDE-3 
360 deg rotxtion; ceramic ina; single hela mtg by 
5/16" diam mtg bushing. 
ao 
-482373 CAPACITOR, fixed: 10/12/44 RELBAL1O 16-C-48982-3910 | 1i6-C-11364-80 CAW | KYSM cw 15050-03 isel] an/?TPi- 
paper dielectric; 1.5 mf plue 10 minue 34; 330 vacw jR¥13A488 cAW | RY-330-2.5 1b(2) 
at 60 cps; HS metal caeo; 3 1/2" hx 2 1/2" wax 
1 3/16" @ o/a; mineral ofl filled; two avlder lug | i 
term 5/8" h located on top, epaced 1 1/8" c tec; no 
int gnd connections; bkt mtg not supplied, 
482374 CAPACITOR, fixed: 30/12/44 RELBALOS 
mica; 130 mmf; 600 vdcw; 1/4" 1g x 9/32" wa x 3/32" 
thk; mica and copper foil sheets clamped together 
{ [/copper attap; two tab term on enda. | 
{ 
-482374-B30 CAPACITOR, fixed: 10/12/44 RELBALOB 16-C-28831-£:785 CFP | NL-'9946-1-2180n) PBF 
NT=482374 w/130 omf p/m 30%; temp coef ltr B. | 
a | | 
~4B2375 CAPACITOR, fixed: 10/13/44 REUBA302 _Psee-apr6r-s306 Nl®-C-9678-12 i CSL | 2F-24-350 TCP-2 


electrolytic; 24 mf; 350 vdcw; working temp range RELZA549 
minus 20°C to plus 65°C; case 3 1/8’ 1g x 1 3/8" diam 


tubr metal can; one etuc, term on top; neg term 


and internally; eingle hole mtg 3/4"-16 thd x 1/2" lg 


hing. 
bushing | 


— 
-482376 CAPACITOR, fixed: 10/13/44 RE4BAZ4O 16-C-19784-1@01 jN16-C-9680-5 cp EDI 3250 CRM | CA~252 ?CP-2 
electrolytic; 25 mf; 50 vdcw; working temp range RE13A549 1 MQ-2 
minus 20°C to plus 65°C; case 2" 1g x 5/8" diam; i TCP 
tubr cardboard case; twe axial wire leade 3 1/4" 1g. ba a 
TCP-3 
1 
482377 CAPACITOR, fixed: 10/13/44 REYBA345 16-C-20116-9821 | N16-C-9694~24 csr | p-8092 CW | ESA-658832isa5 | QB 
electrolytic; 60 mf; 450. vdcw; working temp range HEL3A549 cw KS-94381sel 
minus 20°C to plue 65°C; cage 1 3/8" dtem x 3 3/4" 
lg; HS metal case; two solder lug term 7/16" h on 
top; term ins from can; mtg neck 11/16" 1g, 7/8"-16 
thd w/lockwasher and nut. L 
+t 
r + + = as 


SHEET 46-750 : : : 
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a ——= = 
aes wAME AND DESCRIPTION racine | van no [SRB wo | arch Ro | vbck vo | MASE ERE [wean [MARGPACEAN® [rctea] SOBMSRaT NS" | SaBuMENT 
482378 CAPACTTOR, fixed: 10/14 /ub REMBASHT 16-C-19789-7591 |N16-C-9678-1 CMA |MA-95132 CH | ESL-6618091es1 / g7B 
electrolytic; 25 mf; 200 vdew; working temp range REL3A549 cw | He -94.991e81 
° 
minus 40°C to plus 85 C; case 1 3/k" 1g x 1" diam; 
HS metal case; two solder lug term 5/8” hb on 
bottom; term ine from case; universal mtg bkt w/two 
5/32" x 7/32" slote on 1 13/32" mtg/c. 
~482379 CAPACITOR, fixed: 10/14/44 RELBA29 3 
mica; 50 umf; 2500 vdew; case 1 13/16" lg x 1 13/32" [16cho 
wd x 9/16" thk; molded bakelite case; two solder iug 
term in back ea w/one 0.078" diam hole on 1 9/16" 
c toc; two #6-32 tapped mtg holes in top 1 1/k" 
c toc, two #6-32 tapped mtg holes in front edge 
1 13/32" c to c for up right mtg. 
-482379-B1O CAPACITOR, fixed: 10/14 /4b RELBA293 16-C-27636-2425 | N16-C-9845 cay INF TCP-2 
NT-482379 w/50 wmf p/m 10%; temp coef ltr B. 16Ch0 oRM [| CA-93 TCP 
NOTE: TCP-l; TCP-3; TDF (2). SEE NOTE 
-1.82380 CAPACITOR, fixed: 10/17/44 REABALE3 16-C-42587-3610 | N16-C-10900 CSF | PK24 CBM |744-565 alto 
paper dielectric; 9000 mmf plus 30 minus 20%;600 vdew)|REL3A488 
HS metal can; 1 5/8" 1g x 1/k" diem; mineral oil 
impr and filled; two axial wire leads; one end gnd to 
case. 
-482380-10 CAPACITOR, fixed: 10/17/44 RELBA163 16-C-42547-2336 | CSF | Px2h ca =| K-7102940-lrev1 | MK-33 
nr -482380 w/9000 mmf p/m 10%, RE13A468 
-482360-20 CAPACITOR, fixed: 10/17/44 RELBALE3 16-C-42577-6981 csF | Pxek SuU-1 (4) 
NT-462380 w/9000 mmf p/m 20%. RE13A488 
482381 CAPACITOR, fixed: 10/17/44 RELBA163 
paper dielectric; 100,000 mmf plus 10 minus 3%; 600 |R=13A488 
vdew; HS metal can; 1 11/16" 1g x 5/8" diam; mineral 
oil impr and filled; two axrjzal wire leads; no int 
gnd connections. 
-4.82381-10 CAPACITOR, fixed: 10/17/44 [RE4GA263 16-C-45777 -2595 3DA100-307 CSF |Px2kB CG =| K~7102941-1revl | MK-33 
hvr-482381 w/100,000 mmf p/m 10%. REL3.A488 
.482381-20 CAPACITOR, fixed: 10/17/44 RE4BA163 16-C-45807-7140 CsF | PK2kB CALN | OBQ-47 OBQ 
INT-482381 w/100,000 mmf p/m 20%. RE13A468 
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SHEET 48-752 
7 T | d | 
NAV’ TYPE VY 0 f 7" RS DWG EQUIPMENT 
DESIGNATION NAME “AND DESCRIPTION on sree wo'| JAN No | STANDARD "| stock NO stock ‘No | erece No” [MFR |“PxaT NUMBER [reactor] OR PART. NO USED IN 
a ; { 1 
-482362 CAPACITOR, fixed: 10/17/44 RE48A163 af 
paper dielectric; 500,000 maf plus 10 minus 34; 600 |REL3AK88 
vdew; HS metal can; 2 5/8" 1g x 1" dism; mineral oil i 
impr and filled; two axial wire leads; no int end 
|connection. | 
is 
-482382-10 CAPACITOR, fixed: 10/17/44 REKBA63 “/16-0-47297-6450 CSF | PK2uB co K-7102941-2revl | MK-33 (3) 
NT-482382 w/500,000 mmf p/m 10f. 
4/500, ph RE13A488 
-482383 CAPACITOR, fixed: 10/17/44 RE13A549 16-C-22000-7496 |Ni6-C-9685-28-1 3DB40-16 CMA | FPD-238 CML | 25120iaa0 OCB 
electrolytic; two sect; 40/40 mf; -450/450 vdew; RELBA31L0 
ce] 
working temp range minis 20°C to plus 65 0; case 3" 
lg x 1 3/8" diam; tubr aluminum can; two lug term on 
bottom ‘spaced. 180 deg on 0.4375" rad; mtg ring ia 
neg term; four mtg-ears apaced 90 deg on 0.5" rad. 
‘ae i ‘aaa 
~482384 CAPACITOR, fixed: 10/17/44 RelGAi39 16-C-46334-1551 
paper dielectric; 250,000 mmf plua 10 minus 3%; 2,500Rr13Ab88 
vdew; HS metal can; 1 13/16" lg x 1" wa x 2 3/k" h; 
oil impr and filled; two por ins screw type term 
11/4" h, located on top spaced 13/16" c to c; no 
{ 
int @md connections; strap mtg not supplied. a 
-482384-10 CAPACITOR, fixed: 10/37/44 RE4BA139 4 16-C-46355-1561 cG K-7882251 cG K-788225lrevz ME-~33 (2) 
NT-482384 w/250,000 mmf p/m 10f. RE1 A488 | 
“ft i 5 7 
-482385 CAPACITOR, fixed: 10/18/44 RE13A488 letmieene | CIE jPr-106 CML {15187 iss0 
t 
paper dielectric; 6,000 mmf plus 40 minus 10%; 1000 RELBAI63 
vdew; BS metal can; 1 1/2" 1g x 7/16" diam; wax impr 
ana filled; two axial wire leada; no int gd 
Le connection. | 
< T 
-482385-10 CAPACITOR, fixed: 10/18/44 REWBA163 16-C -41600-6392 CIE | PT-106 OCB 
NT-482385 w/6,00® omf p/m lep. BE13A488 
| 
-482386 CAPACITOR, variable: 10/18/44 16-C-62907-3008 R16-C-12114 cc | TCD-210-L cay | T-7606108-Brevi| T? 
air; plate meshing type, dual sect; 18.5 to 215 mf YDE-2 
ea sect; SLC ea sect; 0.070" air gap; 5 3/8" lg x TDE-2 
4 5/8" wi x 3 1/4" b shaft 1/4" diam x 1" 1g bushing TDE-3 
7/16" 1g x 3/8" diam; round shaft adj; twenty-one 
aluminum plates; 360 deg rotation; isolantite ina; 
solder lug term; panel mtg by :two #10-32 tapped 
nolea 2" c to c, 1 9/32" LH aide from ctr line of 
shaft; 2,00@v peak. 
4 { 
4 | i _ 
| [ [ = 
Hi j 1 
L a ie | | L : 
48-752 
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NAVY TYPE 
DESIGNATION 


"NAME AND DESCRIPTION 


NAVY DWG | 
‘OR SPEC NO 


“dAN NO 


| STANDARD NAVY | 
STOCK ‘NO ; 


AsO 
STOCK NO 


] SIGNAL SoRPS 


sTOCK NO 


MFGR 
= 


PART NUMBER 


MANUFACTURER'S 


Con. 
FRACTOR 


CONTRACTOR'S OWG 
OR PART NO 


EQUIPMENT 
USED IN 


-482387 


CAPACITOR, fixed: © 10/18/44 
paper dielectric; 50,000mmf plus 10 minus 343400 
vdew; HS metal can; 1 13/32" h x 15/32” diam; oil 
impr and filled; one flex ine wire 6" lg in ctr of 
mtg end; int gnd; one oval fl 1 7/32" 1g x 5/8" wa 
located 3/16" from term end w/two 0.154" diam mtg 


holes 0.937" c toc. 


+ 


RE13A488 
RELBALOT 


-482387 -10 


CAPACITOR, fixed: 10/18/44 
WT-482387 w/50,000 mmf p/m 10%. 


RENBALOT 
RE13A488 


16-C-44253-7839 


PC-2169 


cG 


I 


M~7474573-4 
M-7h69448-4 


ME-33 


- 482388 


CAPACITOR, fixed: 10/18/44 
paper dielectric; 100,000 mmf plus 10 minus 3%; 400 
vdew; HS metal can; 1 13/32" 1g x 23/32" diem; min- 
eral oil impr and filled; one flex ins wire 6" lg in 
ctr of mtg end; int -gnd; one oval fll 11/32" lgx 
7/8" wi located 3/16" from term end w/two 0.154" 
diam holes spaced 1 1/16" c toc. 


RELGALOT 
RE13A488 


-482388-10 


CAPACITOR, fixed: 10/18/44 


INT-482388 w/100,000 mmf p/m 10%. 


RESSALOT 
RE13A488 


)16~C-45773-7850 


cD 


cG 


M-7474573-5 
Me ThEGNUS-5 


482389 


CAPACITOR, fixed: 10/18/44 
paper dielectric; 250,000 mf plus 10 minus 3%; 400 
vdew; HS metal can; 2 3/32" h x 23/32" diam; oil 
impr end filled; one flex ins wire 6" lg in ctr of 
mtg end; int gnd; one oval fl 1 11/32” 1g x 7/8" wa 
located, 3/16" ‘from term end w/two 0.154" diam atg 
holes 1 1/16" c toc. 


RELBALOT 
RE13A488 


16-C-46323-1556 


cD 


PC-2171 


-482389-10 


CAPACITOR, fixed: 10/18/44 
NT-482389 w/250,000 mf p/m lef. 


RELBALOT 
RE13A488 


216-C-46344-1546 


cb 


PC-2171 


= 
-482390 


CAPACITOR, variable: 10/19/44 
air; plate meshing type, dual sect; 6 to 31 mmf ea 
sect; MLF ea sect; 0.0715" air gap; 3 5/16" lg x 
1 21/32" wi x 2 13/32” h shaft 1/4" diem x 1/2" lg 


pushing 13/32" lg x 3/8"-32 thd locking type; scdr 
adj; eleven cad pl brass plates ea sect; isolentite 
ins; solder lug term; base mtg on 13/16" h ins 
screwed to ‘base, ctr w/four drilled holes in bottom 
1/32" x 7/32" ate/c. 


16-C-62271-2380 


CHC 


MCD-35MX 


{| M-7406180-5rev8 


M-7474573-6 revO 


es 


7607280P27 


RESTRICTED 


SHEET 


48-753 


WIASLWW DINOALDA1a  AdAL AAVN 4O SOWLYD 


L # LN3W31ddNS 
(V)601'006 SdIHSAWN 


SHEET 48-754 


RESTRICTED 


NAVY TYPE 
DESIGNATION 


NAME AND DESCRIPTION 


NAYY DWG 
OR SPEC HO 


ESO 
STOCK NO 


Aso 
STOCK NO 


SIGNAL CORPS MANUFACTURER'S. 


STOCK NO 


PART NUMBER 


Con. 
TRACTOR 


CONTRACTOR'S OWG 
OR PART HO 


EQUIPMENT 


USED IN 


‘2482391 


CAPACITOR, variable: 12/26/k4 
air; plate meshing type, single sect; 24 to 750 
mmf; SLC; 400 vdew; & W/k" 1g x 4 7/16" wa x 3 3/8" 
h shaft 1/4" diam x 1 1/2" 1g; round shaft adj; 


twenty-three aluminum plates; 18@ deg rotation; my- 
calex ins; solder lug term; panel mtd by three 1/2" 
lg mtg etude w/f6-32 tha 7/8" 1g screw 90 deg apart, 
1 1/4" rad; special tapered plate allowing only 18¢ 
deg rotation; same as Navz Type 482391-A except has 


ino stop pins. 


STANDARD NAVY 
ANC ING: STOCK NO 


16-C-61963-5621 


CBK | X-750-ES 


Special 


CAY 


7605863P4rev9 


TaL~2 
TaM-12 


-482391-A 


CAPACITOR, variable 10/19/44 
air; plate meshing type, single sect; 24 to 750 mmf; 
SIC; 400 view; 4 1/4" lg x h 7/16" wax 3 Y8" bh 
abaft 1/4" diam x 1 1/2" 1g; round ehaft adj; twenty- 


three aluminum pilates; w/etop pins; mycalex ins; 
solder lug term; panel mtd by three 1/2" lg mtg 
atuds w/#6-32 thd 7/8" 1g acrew 90 deg apart, 1 1/4" 


rad; same as NT-482391 except has etop pins. 


16-C-61963-5602 


ad 


CEK | X-750-ES 


Special 


CAY 


T-7605863-krev9 


TBK -9 


-482392 


CAPACITOR, variable: 10/18/44 
air; plate meshing type, single sect; 45 to 450 mf; 
SLC; 0.030" air gap; 7 1/8" lg x 4 5/8" wi x 3 1/4" 
h,sbaft 1/4" diam x 1.1/2" 1g; rounded shaft adj; 
forty-seven aluminum plates; 360 deg rotation; iso- 
lantite ine; solder lug term; front pl has three 
#8-32 tbd tapped mtg holes in half circle of 1 1/4" 
rad spaced 1 5/8" c to c along circum, rear plate ‘has 
three #8-32 tapped mtg holes in half circle of 

1 1/2" rad spaced 1 1/2" c to c along circum; 4X0ev 


peak. 


16-c-61889-1001 


N16-C-12298-200 


R16-C-11914-15) 


CHC TC-L50-BW 


CAY 


T~76072596~3rev6 | 


482393 


CAPACITOR, variable: 10/19 ad 
air; plate meshing type; dual sect; 33 mf min to 320 
omf max ea sect; SLC ea. sect; @.090" air gap; 

9 13/32" le x 4 5/8" wi x 3 1/4" h shaft 1/4" diam x 


1.1/2" 1g; round shaft adj; thirty-four aluminum 
platea ea sect; 360 deg rotation; isolantite ing; 
solder lug term; panel mtg by three #8-32 tapped atg 
holes in half circle of 1 1/4" rad spaced 1 5/8" 


16-C-62992 -5892 


CHC | TOD-320-BW 


CAY 


T-766725@-2 revé6l 


TEE-9 
TEM-1¢ 


TBM-12 


{ 


= 
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NAVY TYPE 
DESIGNATION 


NAME AND DESCRIPTION 


KAYY DWG 
OR SPEC NO 


JAN NO 


STANDARD NAVY 
STOCK NO 


ASO 
STOCK NO 


SIGNAL CORPS 


STOCK NO 


F 
[arer 


aj 
MANUFACTURER'S. 


PART NUMBER 


a 
con. | CONTRACTOR'S DWG 


TRACTOR 


OR PART NO 


EQuipMENT | 
USEO IN 


482394 


CAPACITOR, variable: 10/19/44 
air; plate meshing type, dual eect; 41 mmf to 320 mf 


ea sect; SIC ea sect; 0.100" air gap; 12 15/16" lg x 
4 5/8" wa x 3 1/4" h,shaft 1/4" diam x 1 1/2" 1g; 
round shaft adj; forty-one alumimm plates ea sect; 
360 deg rotation; isolantite ine; solder lug term; 
panel mtg by three #8-32 tapped mtg holes in half 


circle of 1 1/4" rad spaced 1 5/8" c to c along 
circum; 5250v peak ea sect at 60 cpa. 


CAPACITOR, variable: 10/20/44 


lair; plate meshing type single sect; 5.2 to 30 mf; 
ISLC; 600v RMS teat; 1 3/8" 1g x 15/16" wa x 1 9/32" 
h,shaft 1/4" diem x 1/2" 1g bushing 13/32" 1g x 
5/16"-32 thd; round shaft; twenty cad pl brase 
plates; 360 deg rotation; isolantite insulation; 
post term for stator, lug term for rotor assembled 
on shaft bushing on top; mtg by means of 1/2" 1g 
bkt on bottom w/one #6-32 tapped hole. 


16-C-62992-6372 | N16-C-12473-83 


16-C-59325-6851 


+ 


CEC 


CHC 


TCD-320-JW 


HF-30X 


CAY 


CAY 


T-7607256-1 rev6 TEK-9 


TEM-10 
TEM-12 


M-7408575-Lrev7 
T-7606408P8rev8 


TDE 


us (2) 
Taw thru 


TBW-5 


-462396 


CAPACITOR, variable: 10/21/44 
air; plate meshing type, single sect; 52 to 300 mmf; 
SLC; 0.230" air gap; 13 7/8" 1g x 61/8" wi x 5 3/8" 
h,ehaft 3/8" diam x 2 1/16" 1g; round shaft adj; 
thirty-nine aluminum plates; 360 deg rotation; my- 
calex ine; solder lug term; four mtg feet ea w/ 


#10-32 tapped bole,two in front and two in back on 


12 7/8" x 3.1/8" mtg/c; 5000 vdew. 


16-C-61676-5Uh1 


TK-300-US 


CAY 


7607403-lrev5 


TBK-9 
TBK-16 
TEM-12 


-482397 


CAPACITOR, variable: 10/21/44 
air dielectric; plate meshing type, single eect; 11 
mmf to 75 mmf; SLC; 0.084" air gap; 3 1/16" lg x 

2 1/2" wi x 211/16" h, shaft 1/4" diam x 3/8" lg w/ 
3/8" lg x 3/8"-32 thd bushing; scdr adj; nineteen 
aluminum plates; 360 deg clockwise rotation; ceramic 
ina; eingle solder lug term for rotor; base mtg by 


meane of two mtg bkt on 3 13/16" mtg/c ea w/two 
holes for #6 ecrew on 17/32" mtg/c; 4200v peak. 


16-¢-60317-1001 


CBE 


NP-75-DS 


CAY 


T-7607403-hrev5 


TBK-13 
TBK~16 


== sil 
{ 
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DESIGNATION NAME AND DESCRIPTION aR ShEE No JAN NO | STayocn NO stock ‘No stock wo | MESS SRS? [MOR | MANTARU Maen: [recton| “Con pant wo” | useo ie 
-482398 CAPACITOR, fixed: 10/2k/4b RELBA398 
mica; 15 mmf; 5CO vdew; case 29/64" diam x 1/16" thk;}i26c41 
metal case; ene lug term 9/32" 1g x 3/32" wd ea side 
ef case spaced 18@ deg apart on 3/32" rad; add suffix 
indicating capacity tolerance in per cent. | 
-482398-10 CAPACITOR, fixed: 10/2k/bb RELBA393 16-C-26447-8473 |N16-C-9792-20 CER | 370c cw BA-10104-hisal2 | AN/TPS-1B 
NT-482398 w/15 mf p/m 10%. Lech cBN {831 
CAN |M25 
ee 2 Hemet 
~482399 CAPACITOR, fixed: 10/2k/4u RBYBA35T 
mica; 360 mmf; 500 vdew; 29/64" diam x 1/16" thk; 16ch1 
metal case; one lug term 1/k" lg x 3/32" wd ea aide 
of case spaced 180 deg apart,ene w/epen slot 3/64" 
x 1/32"; three mtg prenga 5/32" 1g x 3/16" wad spaced 
120 deg apart on 3/16" rad; add ouffix iniseating 
Z i: capacity tolerance in per cent. 
> ~482399-10 CAPACITOR, fixed: 10/2k/ub REN8A357 16-C -2982h -2672 3D93€0-5 CER | 370M CW | BA~10104-17i8e12| AN/TPS-1B 
<= 
wm Nr-482399 w/360 umf p/m 106. 16ck1 CAN | M36 = 7 (7) 
= ~h62400 CAPACITOR, fixed: 10/24 /ub RE13A488 AN/TPS-18 
uo 
(Se paper dielectric; 100,000 mf pius 10 minus 3%; 1,000)RE48A163 
vdcew; HS metal can w/ine tube; 2 1/16" 1g x 11/16" 
= diam; mineral oii impr and filled; two axial wire 
i) leads; no int gnd cennection. 
, 
S -482400-10 CAPACITOR, fixed: 10/2k/bb RE4LBA163 16-C-45780-7652 | N1G-C-1232k-8 3DA100-382 CSL | XTIMW1O0-.1-10 | CW BA-10055-h7 
> NT-482k00 w/100,000 umf p/m 10h. REL3A488 feald 
es -482h01 CAPACITOR, fixed: 20/2 /u4b REL8A163 H 
paper dielectric; 500,000 mmf plus 10 minus 3%; 600 |RELZANES 
vdew; HS metal can; case 211/16" lg x 1 1/16" diam; 
mineral oil impr and filled; two axial wire leads; 
L jne int @nd connectien. ad 
-482401-10 CAPACITOR, fixed: RELEA163 16-0-47297-6707 |116-0-11605-10 3DA500-290 CSL |XTIMW6-.5-10 |CW — BA~10055-324as14 AN/TPS-13B 
Nt-482401 w/500,000 mmf p/m lef. . RE13A468 CGF | 7838 [ 
-k82h02 CAPACITOR, variable: 10/24 /kb 16-C-61777-1334 | N16-C-12295 eRK | CN817073 cW | ESO-6616631982 | QIB 
air; plate meshing type, single sect; 12.5 to 356.2 N16-C-12k80 cw KS-95351e82 
mmf; SLC; 0.0235" air gap; 2 1/32" lg x 3 3/16" wax 
3 9/32" h shaft 1/4" atam x 1 7/8" 1g; round shaft 
adj; twenty-three silver pl wrasse plates; 180 deg 
counterclockwise rotation; isolantite ins; solder 
lug term; four mtg studs on bottom 0.164 "-32 thd x 
1/2" lg on 2 13/16" x 1 31/32" mtg/e; 500v AC test. 
: [ Ee - 
| bao | 
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NAVY OWG STANDARD N. oO N a I+ ¥ 
DESIGNATION NAME AND DESCRIPTION E spec no | JAN NO rock No | stock No stock No | “stock °no [MPGRT™Panr NUMBER [resctont “oR PART NO” | USED IN 
os ener 
-482403 CAPACITOR, fixed: 12/25/44 RE4BA351 16-C-19781-5696 | N16-C-9679-12 CSF | 1970-3 CHZ |CO-1060ise0 AN/UPM-1 
electrolytic; 25 mf; 25 vdcw; working temp range REL3A549 AN/UPM-1A 
minus 20°C to plus 65°C; case 1 13/16" lg x 1" wa x AN/UPM-1B 
1" h; HS metal case; two solder lug term 5/8" h on 
vottom spaced 1" c to c; term ins from can; two mtg 
ft on bottom 3/16" diam hole in ea, on 2 1/8" mtg/c. 
eee eee Fa lee 
-482kO4 CAPACITOR, fixed: 10/24/4 REKGAZHL 16-C-20575-4601 |N16-C-9697-300 CMA | 94882 CAY | 9-D-5820sub3 TDE-1 
electrolytic; 340 mf; 110 vacw, 60 cyc; working temp |RE13A549 cD BYB-10023 CAY | 11-D-3186sub1 
range minus 20°C to plus 65°C; case 4 1/2" 1g x cp | 10023 
25/64" diam; metal case; two solder lug term 1/2" h 
on top spaced 5/8" c to c; both term ina from 
can. 
+ 
-482405 CAPACITOR, fixed: 10/25/44 RE48A139 16-C-45763-2879 | N16-c-11325-45 
paper dielectric; 100,000 mmf plus 10 minus 3%; 2000 |RE13A488 
vdcw; HS metal can; case 1 13/16" lg x 11/16" wix 
2 1/8"-h ofa; ofl impr and filled; two por ina 
screw type term 7/8" h, located on top spaced 13/16" 
ce toc; no int gnd connections; strap mtg not 
supplied. 
Sc (ete eee Ermine oes 
-482405-20 CAPACITOR, fixed: 10/25/44 REYBA139 16-C-45812-1325 |N16-C-11325-38 3DALO0-100.2 |CcD |T-20001 CHZ |CO-1064i880 AN/UPM-1 
NT-482405 w/100,000 mmf p/m 20%. REL3A488 (2) 
NOTE: AN/UPM-1A; AN/UPM-1B (2). SEE NOTE 
-482406 CAPACITOR, fixed: 10/26/74 IRKBA357 
mica; 90 umf; 500 vdcw; caee 29/64" diem x 1/16" 4; |16Ch1 
metal case; one lug term 1/4" 1g x 3/32" wd ea aide 
lof case spaced 180° apart one w/open slot 3/64" x 
1/32"; three mtg pronge 5/32" lg x 1/16” wi spaced 
120 deg apart on 3/16" rad; add euffix indicating 
capacity tolerance in per cent. 
-482406-5 CAPACITOR, fixed: 10726 /ul RELBA357 Preces N16-C-9923-12 CER {370M CW {B-10104-2716e14 | AN/TPS-1B 
NT-462406 w/90 mmf p/m 5h. 16ch1 CAN | M36 
-482406-10 CAPACITOR, fixed: 10/26/44 16C42 16-C-28373-4672 |N16-c-9923-13 CER | 370M CW | BA-1014-261ee14 
NT-482406 w/90 mmf p/m 10%. RELBA357 can | M36 
-L82407 CAPACITOR, fixed: 10/26/4u REYBA315 116-c-19781-5602 N16-C-9697-13 3DB25-50 }CSL | DXDaT CH2 |CO-1067-B AN/UPM-1 
electrolytic; 25 mf; 25 vdew; working temp range REL3A549 CSF | 1970-2 AN/UPM-1A 
minua 20°C to plus 65°C; case 1 13/16" lg x 1" wix AN/UPM-1B 
7/8" h; HS metal can; two solder lug term on top 
spaced 1" c to c; both term ins from can; two mtg 
ft on bottom, 0.187" diam hole in ea, on 2 1/8" 
ntg/c. 
a 
= | ee ee 5 L re 
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NAVY TYPE NAVY DWG STANDARD MAVY Es oO AS Oo SIGNAL CORPS MANUFACTURER'S Cox. CONTRACTOR'S OwWG EQUIPMENT 
DESIGNATION NAME" AND: DESCRIPTION he SPEC a JAN NO STOCK NO STOCK NO STOCK NO stock wo. |MFGR| part NUM@ER Ireacton OR PART NO USEO IN 


CAPACITOR, variable: 10/26/44 16-C-57607-1021 CAY CAY | M-7405440-1rev17| TRK-9 
air; calibration; disc type; 1 to 7 mmf, 2 maf oper; CAY | T-7605497-2reved TaM-12 
7 1/8" 1g x 2 13/16" wi x 3 15/16" h approx; 2 1/k" 

diam plates; two plates; three #3-32 thd holes form- 
ing ieoacelea triangle on 2" base x 3 5/16" h mtg/c; 
isolantite ina; adj acrew 3 3/16" 1g w/acdr alot, in- 


side extension shaft w/imurled cap 5" 1g; seme as 


NT-482412 except for shaft lg. 


-462hko9 CAPACITOR, variable: 10/27/44 16-C-60789-2576 R16-C-11952 CBK | MT-109-GS CAY | T-7607403-2rev5 | TBK-9 
air; plate meshing type, single sect; 15 to 100 mmf; 
SLC; 0.070" air gap; 3 19/32" 1g x 3 3/16" wax 

2 1/6" h,shaft 1/4" diam x 1 3/16" 1g bushing 5/16" 


diam x 5/16" 1g; acdr adj; twenty-one aluminum 
plates; 360 deg rotation; mycalex ina; screw term; 


base mtg, 2 mtg feet ca w/ene #6 tapped bole on 


13/32" mtg@/c ; 3000 v pesk. 


-462h10 CAPACITOR, fixed: 10/27/hu RE13A488 cD DYR-605U COL } 956 0006 00 AN/TPS-1B 
CANCELLED: same as NT-461223. RE4GA129 | | TCz (2) 


-4B2k11 CAPACITOR, fixed: 10/27 /bh RE13A488 16-C-47276-2847 | N16-C-11355-10 CAW | 630T-.5 

paper dielectric; 500,000 mmf plus 10 minus 3%; 600 |RE46A128 CBV | 14M-4-20 
vdew; HS metal can; case 1 3/4" lgx 1" wixl"h CSF | PBTT-545A 
o/a; ofl impr and filled; two solder lug term 5/16" 


hon top, spaced 1” ¢ to c; no int gnd connections; 
two mtg ft 3/8" h flush w/bottom, w/3/16" diam mtg 
holes spaced 2 3/6" c toc. 


-482h11-10 CAPACITOR, fixed: 10/27/44 Trevance | 16-C-4'7297 -2669 CAW | 630T-.5 cw ESA-682063-111 | AN/TPS-1B 


Wr-482411 w/500,000 omf p/m leg. RE4GA126 cay | 14M-4-20 ie i 
CSF | PBTT-545A 
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NAVY TYPR 
DESIGNATION 


NAME AND DESCRIPTION 


NAVY DWG Sku NO STANDARD NAVY Eso 
OR SPEC NO STOCK NO sTOCK NO 


-482k12 


CAPACITOR, variable: 10/31/44 
air; calibration; desk type; 1 to 7 mmf, 2 mmf oper; 
7 1/8" 1g x 2 13/16" wa x 3 15/16" hb approx; 2 1/4" 
diem plates; two plates; three #8-32 thd holes 


forming isosceles triangle on 2” base x 3 5/16" h 
mtg/c; isolantite ins; adj screw 2 1/2" 1g w/acdr 
slot, inside extension shaft w/knurled cap 5" 1g; 


same as NT-482408 except for 21/2" shaft 1g. 


ASO 
STOCK NO 


SIGNAL CORPS 
STOCK NO 


MFGR 


MANUFACTURER'S | Con. 
PART NUMBER [tractor 


16-C-576807-1001 


-482413 


CAPACITOR, variable: 10/31/44 
air; plate meshing type, single sect; 77 to 300 mf; 
SLC; 0.192" air gap; 16 1/2" 1g x 4 5/8" wa x 3 1/4" 
h shaft 1/4" diam x 7/8" 1g; round shaft adj; sixty- 
five aluminum plates; 360 deg rotation; isolantite 
ins; solder lug term; front plate bas three #8-32 
tapped mtg holes in half circle of 1 1/4" rad spaced 


1 5/8" c to c along circus, rear plate bas three 
#8-32 tapped holes in half circle of 1 1/2" rad 
apaced 1 1/2" c to c along circum; 65007 peak 60 cyc. 


16-C-61676-7626 |N16-C-12453-275 


R16-C- 
12034-500 


CAY 


a 
CAY 


M-74O5440-2rev1 7! 


CONTRACTOR'S OWG 
OR PART NO 


EQUIPMENT 
USED IN 


TBL~2 


CHC 


TC-300-AW CAY 
modified 


T-7607256-Lrev6 


TBL-2 


-482K14 


CAPACITOR, variable: 10/31/44 
air; plate meshing type, dual sect; 38 to 320 mf ea 
sect; SLC ea eect; 0.080" air gap; 91/2" 1g x 4 5/8" 
wd x 3.1/4" b,shart 1 1/2" 1g x 1/4" diem; round 
shaft aaj; thirty-four aluminum plates ea sect; 360 
deg rotation; isolantite ine; solder lug term; three 
#8-32 tapped holes in front plate and three #8-32 
tapped holes in rear plate irregularly spaced; 4,500v 


peak per sect 60 cyc. 


16-C-62992-6192 | N1L6-C-12473-75 
N16-C-12292-300 


CHC 


TCD~320-BSW CaAY 


T~7607256 -5rev6 


TBL-2 
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NAVY TYPE . NAVY DWG STANDARD NAVY Eso AsO SIGNAL CORPS Mean ete | Con. | CONTRACTOR'S DWG | EQUIPMENT 


NAME ANDO DESCRIPTION 
DESIGNATION OR SPEC NO WARING STOCK NO STOCK NO sTOCK NO STOCK NO PART NUMBER | rnacTon OR PART KO USED IN 


4- 


~hB2h15 CAPACITOR, variable: 11767 ° 6 -62907- 
Denis Wer 16-€-52907 2958 cc | TCD-210-L CAY | T-7606108-3 TW thru 
air; plate meshing type, dual sect; 18.5 umf to 215 Serre pe 
ev 1 5 
maf 9a eect; SLC ea sect; 0.070" air gap: 5" lg x 
4 5/8" wa x 3 1/4" h shaft 1/4" diam x 1" 1g bushing 


3/8" 1g x 3/8" diem; round shaft adj; twenty one 
aluminum plates ea sect; 360 deg rotation; teolantite 
lina; eolder lug term; panel mtg by three atude with 
##5-32 thd screws mtd in a half circle of 1 i/4" rad 


spaced 1 5/8” c to c along circum or base mtg by two 
mtg ft ea w/one 0.177" diem hole 7 3/8" c to c; 
2000v peak; aimiiar to NT-482386 except for mtg 


characteristice. 


-482h16 CAPACITOR, fixed: 12/2/nh RE13A488 16-C -22997 -6686 CAW | 230 CCL | C2l2k7chg1 CCL-211014 
CANCELLED: replaced by NT-43618-B. REW8A129 CCL-21101 


~iBah16-A CAPACITOR, fixed: 4/27/45 RELGA1LC9 | CAW } 630 cw ES-682063~369 SJ-1 
CANCELLED: sane as NI-48616-B. RE13A488 


T 2 
-462417 CAPACITOR, fixed: 11/3/44 RE13A549 16-C-22490-6940 |N16-C-12714-23 CAW | AX-1091 CW | BA-10194~111as6 | MK-3 (2) 
electrolytic; three sect; 30/30/10 mf; 450/450/450 | REKGAZOL cD ME-4 (2) 
vdew; working temp range minus 40°C to plue 66°C; | 
case 3" lg xi 3/8" diem; tubr aluminum can; four 


bayonet term 0.355" min lg x 0.093" diam; can con- 
nected to #1 term, #3, 5, 7 term pos of std octal 
socket; plug in mtg w/universal atg clamp bkt w/two 
mtg ft esaced 180 deg, 7/32" x 5/32" holes 1 7/8" 


c toc. 


686 CAW 


299 


APACIT@R, fixed 1/3/44 LBAZQU 
electrolytic; four sect; 30/30/10/k0 mrd; 450/450/ IRE13A549 
50/150 vdew; working temp range ainis 40°C to plus 
66°C; case 3.1/2" lg x 1 3/6" diem; tubr alumina 


can; four bayonet term 0.355" min 1g x 0.093” diam; 
can is common neg term, term #1, 3, 5, 7 pos of atd 
octal socket; plug in mtg w/universal mtg clamp bkt 
w/two mtg ft spaced 180 deg, 7/32" x 5/32" holes 


1 7/8" co toc. | 
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4 ‘NAVY “TYPE 
‘DESIGNATION 


A \NAME AND DESCRIPTION 


NAVY “DWG 


oR SPEC NO 


JAN NO 


| STANDARD NAVY 
STOCK NO 


SIGNAL CORPS 


sTocK 


NO. 


|] MANUFACTURER'S 


MFGR | 


PART NUMBER 


Con. 
‘| yRactor 


‘CONTRACTOR'S DWG 
OR PART :NO 


EQUIPMENT 
YSED IN 


Se2u19 


lelactrolytic; three sect; 40/15/15 mfa3 25/450/450 
ivdew; working temp range minus 40°C to ‘plus 66°C5case | 
ke Vf" Je x 1 3/8" diam3 tubr aluminum can; four 
bayonet term 0.355" min 1g x 0.093" diana; can con- 
nected ‘to term #1, #3, 5, 7 term .pos of std ‘ectal 
socket; plug in mtg w/univeraal mtg clamp »kt w/two 
mtg ft epacea 150 deg, 7/32” x 5/32" holes 1 7/8" 


ce toc. 


ELSALGY 


ICAPACIVER, £4xed: 11/3/4k areal 


16-C.22574-6837 


cD 


ICAW 


ayoge 


Jcw 


r Reaemaan H gt 


|BA-10194-12 ies 


MK-3 (2) 


IMK-4 (2) 


-482420 


CAPACITOR, fixed: 11/3/44 
Jelectrolytic; -40:mf} 25 vdew; working temp range 
minus 40°C to plue 66°C; case 2 1/2" 3g x 1 3/8" 
diam; ‘tubr aluminum can; four bayonet term:0.355" min| 


‘Vig x 0.093" diam; #1 term neg, #3,47 term no con- 
nection, #5 term poe; plug tn mtg w/univereal mtg 
clamp bkt 4/2. mtg ft epaced 180 deg 7/32" x 5/32" 


holee 1 7/3" c toc. 


RE13A549 
REMBACOL 


| 16-C-19906-6961 | 


cAW 
cD 


AX~1093 


BA-10194.13 ia86 


ME~3 


| ME-4 


~482421 


‘\CAPACITOR, fixed: 11/3/44 
electrolytic; two sect; 20/60 mf; 400 vdew ea sect; 
working temp :range minus 20°C to plus 65°C; cage 
3 3/4" 1g x1 3/8" diam; HS metal case; three solder 


lug term on top; term sins from -can; mtg neck 7/16" ‘ 
lg, 7/8"-16 thd w/lockwasher and nut. 


RE13A549 
REKEA345 


}16-C-21835-4172 '|n16-c-9676-205 


‘| 30860-5 


‘| CAW 


AK-1094 


CGG 


BA-433927- 31682 


TS-34A/AP : 


-§82h22 


CAPACITOR, fixed: 11/3/4b 
electrolytic; two sect; '40/20 mf; 350/150 vdew; 
working temp range minue 20°¢ :to plus 65°C; case 
2 3/4" lg x2 3/8" diam; HS metal case} three solder! 


lug term 7/16" -h on :top} termine from-can} .mtg :neck 
7/16" h, 7/8"-16 thd w/lockwasher and nut. 


RE13A549 
REMGAZ45 


16 -C-21825-3551 


CAW 


AX-1095 


BA-433927 -4ise2 


TS-~34A /AP 


~482422-A 


CAPACITOR, fixed: 9/27 /u5 
electrolytic; two sect; 40/20 mf; 350/150 vdcw; work- 


ing temp range ‘minue 40°c to pilus 85°C; case 2 -3/k" 


lg x 1 3/8" dtam; HS metal case; three solder lug 
term 7/16" on top; term ins from case; single :hole 
mtg, thd neck 7/16" 1g,7/8"-16 thd furniened «w/hex 
nut and washer; same as NT-492k22 except especially 
lwnd to reduce covmon coupling impedance between 


the two sect. 


REYBA345 
SJAN-C~62 


relect 


; '16-C-21825- 3556 


i/BL-LOT9221s81 


{TS-34A/AP 


RESTRICTED 


“SHEET 


G8-761 


O4d19d  AdAL AAVN JO SOTWLYD 


WRALVYW DINOUL 


1 # LNAWAIddNS 
(W)60L'006 SdIHSAVN 


SHEET 


48-762 


RESTRICTED 


NAVY TYPE 
DESIGNATION NAME AND DESCRIPTION 


NAVY DWG 
OR SPEC WI 


2 | JAN 


STANDARD NAVY 
No. STOCK NO 


eso 
STOCK NO 


SIGNAL CORPS 
STOCK NO 


MFGR 


MANUFACTURER'S: 
PART NUMBER 


Con. 
TRACTOR 


CONTRACTOR'S OWG 
OR PART HO 


EQUIPMENT 
USED IN 


-4B2h23 


CAPACITOR, fixed: 13/3/h4 
electrolytic; twe sect; 20/1000 wf; 150/5 vdew; 
working temp renge minus 20°c to plus 65°C; cape 
2 3/4" 1g x 1 3/8" diam; HS metal case; three solder 


lug term 7/16" h on top; term ina from can; mtg 
neck 7/16" h, 7/8"-16 thd w/lockwasher and nut. 


REL3A549 
REUGA3L5, 


26-C+21826-2996 


N16-C~9677-18 


CAW 


AX-1096 


Cw 
CCGG 


BA-l 43927-51882 


4. 


TS-34a/AP 


-482hok 


Power Factor Correction Unit: 11/3/44 
c/o metal box w/three 5 mf, five 1 mf paper 


capacitor, 8 aw, one 10 mf fuse, one 0.18 mg 


reaistor, 1 neon indicating lamp; 10 7/8" wax 9" da 


x 85/16" h ofa; two mtg fl w/four 1/4" diam mtg 
holes on 10 1/8" x 6 1/4" mtg/c on bottom; Navy 


nameplate on front. 


1.6 -N~48901 -1007 


CRP 


RX-1353 


CRE 


W-4is~2 
W~74 -5069 


“482k25 


CAPACITOR ASSEMBLY: 11/6/44 
for Navy MK-4 and MK-5 rader; one HS metal can 
w/three 30 MF capacitors star connected and one ES 
metal can w/three 50 MF capacitors star connected, 
both cans in one outer drip-proof steel case; case 
18 7/8" 1g x 12 3/8" wi x 7 3/16" thk o/a; mtd on 
two channel irons by meens of four Barry #C-2000 


shock mts on 12" x 15" mtg ctr designed for bulk- 
[head mtg. 


RF13A488 


116-0-66215-8658 


ca 


P-9005279 


cM 


+ 
CAL-27 390 


~482h25-A 


CAPACITOR ASSEMBLY: 3/26/45 
for Navy MK-4 and MR-5 radar; one HS metal can 
w/three 30 MF capacitors star connected and one ES 


metal can w/three 50 MF capacitors star connected, 


both cane in one outer drip-proof steel case; case 
18 7/8" 1g x 12 3/8" wd x 7 3/16" thk o/a; mtd on 
two channel lrons by means of four Barry #C-2000 
shock mts on 12" x 15" mtg ctr designed for bulk- 
head mtg; same as NT-482k25 except term board 


arrangement - 


RE13A488 


116-C- 66215-8663 


cG 


P-9005279 


CM 


CAL-27330 


RESTRICTED 


SHEET 


48-762 


TWIIALVYW DINOULOF1a =AdAL AAVN SO DO TVLVYD 


L # LNIWAddNS 
(V)601'006 SdiIHSAVN 


SHEET 48-763 


NAVY TYPE 
DESIGNATION 


RESTRICTED 


NAME AND DESCRIPTION 


NAVY DWG 
OR SPEC NO 


STANDARD NAVY 
TANS ONO STOCK NO 


SIGNAL CORPS | 4.6, | MANUFACTURER'S 
STOCK NO I PART NUMBER 


Con. 
TRACTOR 


CONTRACTOR'S OWG 
OR PART NO 


EQUIPMENT 
USED IN 


~482b26 


\ a. 


CAPACITOR; variable: 11/6/44 
air; plate meshing type, single sect; 22 to 115 mf; 
SLO; 0.171" air gap; 6 1/8" 1g x 4 5/8" wa x 3 :1/k" 
hb shaft 1/4" diam x 1" 1g bushing 7/16" 1g x 3/8" 


diam; round shaft adj; twenty-three aluminum plates; 
360 deg rotation; isolantite ins; solder lug term; 
panel mti by three 1/2" mtg stud w/=8-32 tapped 


holes along half circle of 1 1/4" rad spaced 1 5/8" 


c to c along circum or base mtg by 2 mtg feet ea 


w/one C.177" diamhole § 3/3" c to c76220v peak. 


L6-C-60968-6917 


CHC | TC~110-H 


cAY 


T-7606108-Irevl 


TBW thru 
TBW-5 


1.82427 


-1.82427-10 


CAPACITOR, fixea: 11/7 /4e 
paper dfelectric; 1 mf plus 1@ minus 34; 5000 vicw; 
HS metal can; case 6 1/2" hx lk 9/16" wi x 3 3/4" 
thx; 01] filled; two stud snd nut term on por pillers 


1 3/5" hx 2" c to c located on top ctr line; no 
tnt gnd connections; two removable mtg bkt w/two 
space lugs on ea 3 3/8" c to c and 4" c to c from 
vkt to bet. 

CAPACITOR, fixed: 11/7/44 
t-L82427 w/1 mf p/m 10%. 


REG A287 
RE13A468 


REL3A488 


RELBA2B7 


16-C-48805-2460 


16-C-4.8826-2509 |N16-C-11437-20 


Cw 


ES-682065-21 386 


AN/TPS-18 


432122 


CAPACITOR, fixed: 11/22/44 
paper dielectric; 2 sections; 300000/3200000 mmf plus 
10 minus 34; 7500 vdew; HS metal can; case 6 19/64" 


hn x 4 9/16" wi x 3 3/4" thx; pyranol filled; two HV 
stud and nut tera on por pillars 2 1/h" bh and 2" c 
to c on top, aiso one LV ine solder ug term 3/6" h 
on tep; ons side of ea sect commen but not gna; twe 
renovable "I" mtg dkt w/two 9/32" diam holes in ea 


2 9/16" c to c and 5 5/16" c toc from dkt to dkt. 


RESBA295 
RE13 A468 


16-C-53480-9450 


-1.82428-10 


CAPACITOR, fixed: 11/22/b4 
RT-482428 w/309P00/300000 mmf p/m 104. 


REAGAZIS 
REI3A488 


16-0-53482-4950 


cG | 26F738 


M-7473105-LrevO 
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SHEET 48-764 
TYPE 5 a 
Senarione | MANE AND DESCRIPTION orice | san no [NGO NS | arbck Bo | srtck Sve | "StS RS” [we [ese ea? ee ee aan 
-482b29 CAPACITOR, fixed: a/7/%4 {RE1ZAK88 16-C-53334-1434 CSF | PBTS-388c 
paper dielectric; two sect; 250,000 mmf pilus 10 }RE&BA129 
minus 34 ea sect; 600 vdcw ea sect; HS metal can; | 
case 1 13/16" 1g x 1" wd x 1" h ofa; ofl impr and 
i 
filled;three solder lug term 5/16" h on aide 1/2” 
¢ to c; no int gnd connection; two mtg feet 3/8" wa 
flush w/bottom w/3/16" diam mtg holes 2 1/8" c to c. 
~h82h29-15 CAPACITOR, fixed: 11/7/44 REL3A488 16-C-53433-b114 3DA250-155 CSF | PBTS~386c CW | HSA-682063-147 | AN/TPS-1B 
Ni-462k29 w/250,000 mmf p/m 15f ea sect. RWABA129 ealh | MK-34 Mod3 
MK-34 Modi 
aia ss, ek Senedd + 
~482430 ~ epaGiTOR; fixed: 11/7/44 JREMSAL39 16--53359-6285 
paper dielectric; 2 sect; 250808 mmf plus 10 minus 3% pees 
ea sect; 2000 vdcew ea sect; AS metal can; case 
21/2" lg x 1 3/16" wi x 2 5/8" bh ofa; ofl impr and 
1 
| 
filled; two por ins screw tye term 7/8" hb, located \ 
Zz on top spaced 1 1/8" < to c; both sect int gnd; 
satrap mtg not supplied. 
> - \ + 1 
= -482430-15 CAPACITOR, fixed: 11/7 /hir REYGA139 16-C-53485-9359 CIE | AH-8193 | RBU-2 
a NT-482b30 w/250,000 umf p/m 15% ea sect. REL3A48B 
a or ale: aah 
@ 482432 CAPACITOR, fixed: 11/8/44 REL3AU88 F 16-c-46132-8210 | oe 
paper dielectric; 209080 mmf plus 10 minus 36; 400 | REAGA334 i 
2 vdew; HS metal can; case 1" d x 1 1/2” wd x 2 3/8" 
oO h; mineral of] impr; two ine eye term 15/16" hx i" { 
~ | 
Cy ¢ to c, located on bottom; no int gnd connections; | | \ 
Pc two mtg studs 0.164"-32 tha x 1/2” 1g1 1/8" c toc. | i 
= ~482431-3 CAPACITOR, fixed: 21/8/44 REL 3A488 16-¢-46106-1210 |N16-C-11340-7 CH | B-169328 cw | BA-10391 21882 
ES Nr-b82k31 w/200900 mf p/m 34. REKBA334 i = 
-482h32 CAPACITOR, fixed: L/T/sh RELBALLB TBS~4 
mica; 680 mmf; 500 vacw; case 51/4" dg max x 15/32" | JAN-C-5 
wd max x 7/32" d max; molded bakelite case; two axial 
wire leads. | | 
oe —— —, 4 
-482432-A20 CAPACITOR, fixed: LL/T/4b REWBALLG  |CM20A6S(1N 16-¢=30541~-7151 CSL | MO cG K-4158225-9 TBS-4 
= N -482432.w/680 omf p/m 20%; temp coef ltr A. JAN-C-5 
7 mf po me ~ 
-48232-B20 CAPACT'IOR, FIXED: 6/7/48 16-C-30541-7157 3DA1-58 CAW | 1468 CER | C-58469-681 SCR522- 
Navy Type 482432 w/680 mmf p/m 20%; temp coef cD OW czr | 220760 A/t2 
letter B. C2R | 226543 SCR542- 
| a/T2 
Los 
bee ee, Ear ee Se et oe Ek LENORE Am NS, MEE OIE REEL NE eee ene aes et Eee ae Sees _ eae Se ee eas \ 
| 
i i | 
owe ieee ee oe an pee eines Revere ee ee ree a 
bs i L  eeete als 
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a es — 
NAME AND DESCRIPTION eo Ee ee ee 
- 482433 CAPACITOR, fixed: 11/8/44 RE13A468 16-C-9932-8832 
}paper dielectric; 4 mf plus 10 minus 3%; 400 vdew; REL8A210 
HS metal can; case 1 21/32" lg x 11/2" wi x 4 11/16" 
h ofa; aroclor impr and filled; two stand-off type 
term 15/16" h located ‘on bottom spaced 3/k" c to c} 
no int gnd connection; two 19/32" 1g x 0.190"-2h- tha 
mtg studs 1" c toc. 
iz -462433-5 CAPACITOR, fixed: 11/8/44 RE“BAZ1O 16-C-49911-8827 {| N16-C-11545-12 cw | D-1672h5 cW | BA-1038921es2 | agp 
WT-482433 w/h me p/m 5%. RE13A468 
46234 CAPACITOR, fixed: 1/ee/4u {RE48A 359 16-¢-49221-9853 cTp |omt-602 CRP |35-5567-1 revo 
\paper dielectric; 2 mf plus 20 minus 10%;600 vdcw: RE13A468 | 
HS metal cen; case 2 1/k" h x 1 3/16"1g x 1 3/16" wd; 
mineral oil impr and filled; two solder lug term 
1/2" c to c on top; no int gnd connections; removable t 
and reversible mtg bkt w/two epade lug stude 1 1/2" 
ic toc 
482434 ~10 CAPACITOR, FIXED: 11/22/hu REWGA359 16-C-R9197-1628 |NIS-C-11500-14 CTD |OMTr-602 cGQ |B-CO-16013 TBX~7 
Navy Type 462434 w/2 mfa p/m 10%. IRELZAKGS CG |M-7475009-lreve | TBX-8 (3) 
-4.82435 CAPACITOR, variable: 11/9/44 16-C-61067-3621 | N16-C-122hk 3DEOLKOV-11 {CHC | APC-1k0 cBM | 744-90 AN/TPS-1B 
air; plate meshing type single sect; 6.5 to 140 omf; Modified | CBM | 1000E-2f alto | ACS-1 (6) 
SLC; 0.015" air gap; 1 25/32" 1g x 15/16" wa x CBM | 801-15 JKA-ltbru 
1 7/32" h, shaft assembled w/collar and nut 9/32" CBM } 635-21 JKA-5a(6) 
diam x 5/16" 1g o/a; scdr shaft; thirty-seven ailver CW | ESA-682070-19 JE-2B (6) 
pl brass plates; 360 deg rotation; isolantite or iee24 JK-5 (6) 
ceramic ins; post term for stator, lug term for rotor] = CDU | DD-3304-A-2 acc (6) 
on RH side; two mtg studs 3/32” 1g w/#h-36 tha on acp (6) 
21/32" mtg/c; similar to NT-481740 except for mtg Qcs-5 (6) 
taps. Qcs-6 (6) 
NOTE: QCJ-9 (6); QcL-4 (6); QCL-5 (6); QCL-8 (6); QC|M-1 thru Q}CM-4 (6); QcN-1/ (6); QCN-3 (6)3 | QcO-2 (6); QcO- B (6) SEE NOTE 
aca-1 (6); Qcd-3 (6); QoR-2 (6); Qcs-1 (6); OcT-1 (6)| WAA (6)3 [WBA (6); WDA-1 |(6); WFA (8). | 
" 
- 482436 CAPACITOR, fixed: 11/9/4e RELGAL59 16-C-50310-8310 ce =| 26F110 cG | M-660254-11 TBS-4 
paper dielectric; 5 mf plue 10 minus 34; 220 vacw; RE13A488 QGA 
BS metal can; case 2 1/2" lg x 1 3/16" wa x 4 1/6" hb 
ofa; oil impr and filled; two ceramic ins screw type 
term 3/8" h located on top 11/8" c to cj no int gnd 
connections; two mtg fl on bottom of case ea w/two 
7/32" diam mtg holes 3/8" x 3 1/3" mtg/c. 
: 4 
Dexa | 
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SHEET 40-766 


— om oe _ “7 : 
NAVY TYPE NAVY DWG STANDARD NAVY Es O aso SIGNAL CORPS MANUFACTURER'S | Cox. | contractor's owG [ EQUIPMEN 
DESIGNATION NAME“ ANS” DESCRIETION OR SPEC KO JAN NO STOCK NO STOCK NO STOCK NO stock no |™FGR) part NUMBER | rmacton OR PART NO USED IN 

fe hs fe 4 

-4.82437 CAPACITOR, variable: 11/16/44 16-C-61631-1701 CHC | MC-250-M TER 


air; plate meshing type single sect; 11 to 260 mnf; | | 
{MLF; 0.0245" air gap; 2 13/16" lg x 2 3/32" wa x 

1 15/16" h, shaft 1/4" diam x 1/2” lg, bushing 7/16" 
lg x 3/8"-32 thd; rounded shaft; thirty-four cad pl 
brass plates; clockwise rotation; isolantite ins; lug 
term; single hole mtg by 3/8" diam mtg buehing or two 


mtg feet ea w/one #6-32 tapped hole on 2 3/8" mtg/c, 
500 vact; eimiiar to NT-483069 except ie midline 


Plate type. 
Di oe sinh 


- S GRia ane =| za 
-4824 38 CAPACITOR, variable: 12/16/44 16 -C-58762-5085 | cac | MC-20-S TER 


air; plate meshing type eingle sect; 5.5 to 20 mnfj 
SLC; 0.0245" air gap; 1 21/32" lg x 1 11/16" wi x 
1 11/16" 1g, shart 1/4" diam x 1/2" 1g, bushing 


7/16" 1g x 3/8"~32 thd; rounded shaft; three cad pl 
brass plates; clockwise rotation; isolantite ins; 


lug term; single hole mtg by 3/8" diam mtg bushing = i I 


or base mtg by two.mtg feet ea w/one #6-32 tapped 
hole on 1 7/32" mtg/c, 500 vact. 4 


~482439 CAPACITOR, fixed: 11/26/44 Peres CBK | BE-60-¥S cw | PWil-% TEB 
air; 60 mmf p/m 10%; 0.100" air gap; 3 1/2" lg x | TEC (6) 
17/16" wa x 17/16" h; four solder lug term; two mtg| 
studs on front tapped #6-32 thd, 1 3/32" c to cs 18 


t # LNaWaIIddNS 
(W)601'006 SdIHSAVN 


Plates; isolantite ins. a= ie 
f -482440 CAPACITOR, variable: 11/16/44 

air dielectric; plate meshing type, dual sect; 6 mf? 
to 12 mmf ea sect; SLC; 0.218" air gap; 4 25/32" 1g | | 
x 2 1/2" wa x 211/16" bh, shart 1/k" diam x 3/8" lg H 


16-¢-62075-1901 |N16-C-12236-160 CBK | WA~12-NDI - | TEB 


w/ 3/8" 1g x 3/8"-32 thd pushing; round shaft adj; 
sever aluminum plates ea sect; 360 deg clockwise 


rotation; ceramic ins; gingle solder lug for ea 


rotor; two mtg bkt on bottom ea w/clearance for twe 
I #6 screws on 5 17/32" x 17/32” mtg/c. 


eae ears lee rere eres Seed leaeiarens a oer eos el 
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Ee 
NAVY TYPE 
DESIGNATION 


NAME ANO DESCRIPTION 


a 


WAVY DWG 
OR SPEC NO 


JAN NO 


STANDARD NAVY 
STOCK NO 


ASO 
STOCK NO 


SIGNAL CORPS 
STOCK NO 


MFGR 


MANUFACTURER'S 
PART NUMBER 


Con. 
TRACTOR 


CONTRACTOR'S WG 
OR PART NO 


EQUIPMENT 
USED IN 


482441 


CAPACITOR, variable: 11/16/44 
air; plate meshing type, single sect; 21 to 75 mmf; 
SLC; 0.300" air gap; 10 1/8" lg x 3 3/4" wa x 4 7/8" 
h, shaft 1/4" diam; round shaft adj; twenty-seven 
aluminun plates; 360 deg rotation; mycalex ina; 
solder Lug term; two mtg ft on bottom ea w/three 


holes 9 5/16" c to c, same setup on top. 


16-C-60334-3566 


3D90T5V-9 


CDB 


BC-1615 


cry 


Pw-11-14 


TEB 


-482k40 


CAPACITOR, variable: 11/16/44 
air; plate meshing type, single sect; 27 to 340 mf; 
SLC; 0.100" air gap; 9 7/16" lg x 3 3/4" wa x 4 7/8" 
h, shaft 1/4" diam; round shaft adj; thirty-nine 
aluminum plates; 360 deg rotation; nycalex ins; 
solder lug term; two mtg feet on dottem ea w/three 


heles arrangement on tep. 


3" ¢ to c; same 


» 


CDB 


BC-1606 


PW-11-3 


TEC (2) 


-482U43 


CAPACITOR, variable: 12/16/44 
sir; plate meshing type, single sect; 52 to 255 mmf; 
SLC; 0.500" air gaps 24" lg x 6 3/4" wd x 8 3/k" b 
shaft 3/8" diam x 2 5/8" 1g; round shaft adj thirty- 


five aluminum plates; 360 deg rotation; alsimag 196 
ins; solder lug term; two mtg feet on top, 23 1/4" 


c toc. 


16-C-61621-6851 {N16-c-12286-49-8 


3D9255V-2 


CDB 


cG-1806 


cyv 


Pw-11-8 


TEC (3) 


~462k4y 


CAPACITOR, variable: 11/16/44 

air; plate meshing type single sect; 7 to 100 mmf; 
SLC; 0.024" air gap; 1 29/32" lg x 1 11/16" wi x 

1 23/32" h, shaft 1/4" diam x 1/2” 1g, bushing 7/16" 


lg x 3/8"-32 thd; rounded shaft adj; fourteen cad pl 
‘brass plates; 360 jeg rotation; steatite ins; lug 
term; single hole mtg by 3/3" dian mtg bushing or 
base mtg by two mtg ft ea w/ons #6-32 tapped hole on 


1 13/32" mtg/c. 


16-C-60690-3881 


CDB 


MC-1655 


-LBOUKS, 


11/17/44 

paper dielectric; 15 mf plus 10 minue 3%; 1000 vdew; 
HS metal can; caee 3 7/8" lg x 3 3/16" wa x 4 5/16" hi 
o/a; of} impr and filled; two ceramic ins screw type 


CAPACITOR, fixed: 


term 1 3/32" h located on top 2" c to c; no int gnd 
connections; two mtg rl on bottom of cage ea w/two 
9/32" diem mtg holes on1 15/16" x 4 1/2" mtg/c. 


RE13A468 
RELBA159 


16-C-52030-2712 {N16-C-11692-76 


cG 


23F19 


cyv 


14-11A 


TEC(2) 
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r= 
NAVY TYPE 
DESIGNATION 


NAME AND DESCRIPTION 


NAVY DWG 
OR SPEC NO. 


JAN NO 


STANDARD NAVY 
STOCK NO 


eso 
STOCK NO 


As Oo | sicnat CORPS 


MANUFACTURER'S 


STOCK NO STOCK NO ea PART NUMBER 


con. 
taacton 


CONTRACTOR'S BWG 
OR PART NO 


EQUIPMEN 
USED IN 


482446 


CAPACITOR, fixed: 1/17/44 
paper dielectric; 3 mf plua 10 minus 3%; 12,500 vdcw; 
HS metal can; case 13 1/2" lg x 51/8" wd x le 7/8" 
hj of] iupr and filled; two por ins screw type term 


4 3/8" h located on top 6 3/4" c to ¢; no int gnd 


comnections; strap mtg not supplied. 


RE13A488 
REMGA139 


16-C-49565-9990 


cG 


lurisce 


| TEB 


| 


482447 


CAPACITOR, fixed: 131/17/tb 
paper dielectric; 10 mf plus 10 minue 3%; 1000 vdew; 
HS metal can; case 3 7/8" 1g x 1 3/4" wa x 4 25/32" 
h ofa; of1 impr and filled; two ceramic ine screw 
type term 1 3/32" h located on top 2" c to c; no 
int gnd connectiona; two mtg fl on bottom of case 
ea w/two 0.213" diam mtg holea 5/8" apart, 4 3/8" 


gto c. 


REL3ZA468 
RE4BAL5S9 


7 16=C-521880-2722 


12 6-C-11673-1 


50 


cG 


QCE5A94 


"1h-1lea 


“482448 


CAPACITOR, variable: 11/17/44 
air; plate meshing type, single aect; 40 to 440 maf; 
sLc; 0.070" ‘air gap; 6 1/8" 1g x & 1/8" wa x 3 3/8" 
bh, ehaft i/k” diam x 1 1/2" 1g; round shaft adj; 
forty-three aluminum plates; 360 deg rotation; 
mycalex ine; solder lug term; panel mtg by three mtg 


atude w/#6-32 thd x 7/8" 1g screws forming i.eoscelea 


t 


triangle 1 i/4" h x 2 1/2" wd or base mtd by two mty 
ft ea w/one hole for #6 acrew 5 3/4" c toc, 


16-c-61876-5001 


3pekkov io.) 


XT-44U-PS 


cry 


PWll-e 


482449 


CAPACITOR, variable 11/17/84 

lair; plate meshing type, single sect; 240 to 250 mmf 
max; SLC; 0.05" eir gap; 3 27/32" le x 2 9/16" wa x 

2 9/16" h, shaft; round shaft adj; thirty-nine plates 


16-C-61610-9101 


CAY 


'T-7605611-1 


T-76056 -lreyv1 3} 1 


t 


~482450 


2000 vact. aces 
CAPACI'T@R, variable: 12/9/44 
CANCELLED: 

air; 3 sect; ea sect is made up of 2 condensers 


connected in parallel; rated 470 mmf max te 24 mof 


min at 500v DC, max working; 18 plates on stator, 


20 on rotor in ea main sect 


CNA 


SA-19-E 


CNA 


D-618revl 


! EBL-2 
| RBL-5 
RBL-« 
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= 


= 
NAVY DWG NAVY ESO L MANUFACTURER'S { Con. | CONTRACTOR'S DWG | EQUIPMENT 
L DESIGNATION AME’: AND? /DESCRIPTION OR SPEC So | TAN: OND STATOCK NO STOCK NO STOCK “NO Sigrock NO” |™FGR | pant NUMBER {reacton| OR PART NO USED. IN 
-482451 CAPACITOR, fixed: 11/18/44 RE13A468 16-C-52881-3260 {N16-C-12700-1-5 CRV | M-86070-504 CRV | M-86070+504 SA-2 
paper dielectric; two sect; 30,000/15,000 mmf plue 10! BE48A322 subl6 SA-3 
minus 3%; 6000 vdcw ea sect; MS metal can; case 
2 3/8" a x 2 3/32" wa x 5 1/64" h; of] impr; three 
stud terms 1 9/16" h on end on ceramic pillars; no 
int gnd connections; mtg bkt, four 0.226" holes 4" 
x 2 21/32" mtg/c. 
-482452 CAPACITOR, fixed: 11/22/44 ELBA 286 
paper dielectric; 2 mf plus 10 minus 3%; 600 vdew; HS/RB13A488 
metal can;.case 4" hx1l1 3/\" wd x 1" thk; mineral 
oil impr and filled; two stud and nut term on por 
pillars 11/16" h x 13/16" c to c on top; no int gnd 
connections; two removable "J" mtg bkt x/two #10-32 
thd spade lug studs 2" c toc. 
-482452-10 CAPACITOR, fixed: 11/22/44 REG A286 16-C-49197-2857 {N16-C -11486-50 3DB2-15 CSL {| XIMJW6-2-10 cw ESX-638975-10 QBF(2) 
NT-482452 w/ 2 me p/m 10h. RE13A466 CW | ESA-682052-90 
. Lo igs18 t 
-462453 CAPACLTOR, fixed: 11/22/44 RE13A468 16-C-52027-2096 
paper dielectric; 15 mf plus 10 minus 3%; 600 vdcew; | RE48A139 
HS metal can; case 3 3/4" 1g x 2.1/2" wa x 4 3/8" hb 
o/a; oil impr and filled; two por ins screw type tern) 
7/6" h located on top spaced 2" c to c; no int gnd 
connection; strapmtg not supplied. 
| ___________j -______.___| | 
-462453-10 CAPACITOR, fixed: i/22/a RE13AU88 16-C-52048-2201 CaW | 609M-15 CW | BA-10001-77ias6 | QuB 
NT-462453 w/15 mf p/m 108. RE48A139 L 
482454, CAPACITOR, fixed: 11 /e2/us RE4BA363 16-0-46322-3910 CARY | CW-5232A 
paper dielectric; 250,000 mf plus 10 minus 3%; 350 RE13A488 
vdew; HS metal can; case 1 1/4" lg x 11/16" diam; 
oil impr and filled; one ine w:re term 1 25/32" 1g 
wfeyelet on end; one side gnd to can; tangential mtg 
bkt w/one mtg hole. 
-4.82454-10 CAPACITOR, fixed: 11/22/44 RE4BA363 16-C-46343-3910 | N16-C-11340-86-1| CARY | CW-5232Aed.12 | AN/TPS-1B 
NT-462454 w/250,000 mmf p/m 10h. RE13A498 


me? 
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= Sas — — 
cee NAME AND DESCRIPTION ae ee ee roowmeig wSt | SESS" | 
ae a a 
~4B2455 CAPACITOR , fixed: 11/22/44 RE48A363 16-C-42707-3780 CID } SC-~33M-lJ cmp | 4456ieel 
paper dielectric; 300,000 mf plus SO minus 104340 | REL3A488 
vdew; HS metal can; case 1 3/4" ig x 5/8" diam; oil i j 
impr and filled; one ine wire term 2 7/8" lg w/eyslet | 
end; ene eide gnd to can; strap mig bkt w/ene 1/4" 
diam mtg hole; this item for replacement use oriy. 
[ -weanss-10 ICAPACTTOR, fixed: 11/22/i4 ravages | “fig-eha7e0-3790 | lem eos cao |25505-1 AN/TPS-1B 
NT-482455 w/100,000 mf p/m 10%. IRE13AK88 | 
-h62456 CAPACITOR, fixed: 11/25/44 REUSALLO 16-C-48792-3920 cD KM3020-2 cH KS-15105-Ovisel 
paper dielectric; 1 mf plue 10 minus 3%; 330 vacw; RE13A488 | i 
HS metal can; case 2 3/4" h x 3. 13/16" wa x 1 1/16" a 
ofa; mineral oil filled; two solder lug term 5/16" h 
located on tep spaced 13/16" c to c; no int gad \ 
I connectiona; bkt mtg not cupplied. | t | 
~482456-7 1/2 | CAPACITOR, fixed: 11/25/44 RE4KBALLO 16-C-48766-9820 cD M-301@-2 cw ¥S-15105-C41sel | ME-2@Moal | 
| Nr-482456 w/1 of »/m 7 1/2%. RE13A488 | | “J 
~482457 CAPACITOR, fixed: 1e/i9/au RESALI3 
Intca; 50 mmf; 500 vdew; case 0.32" 1g incl bushing x /L6CkL 
i./2" across flate; metal case; one flatted term post 
0.182" 1g x 1/8" op, 1/16" ID at one end, one solder 
lug term at other end 5/16" 1g x 3/30" wa w/elet 
3/32" 1g x 003i" wd; mtd vy 7/16"-28 thd x 0.187" lg 
sylit bushing on eutside of case inc] 1/2" hex mtg 
nut; add suffix indicating capacity telerance in 1 
per cent. | i | 
ee - = | x2 "p 2 foes a oe Gees \ acer 
-482457-5 CAPACITOR, fixed: 12/19/44 RELBA4L3 | 16-C-27629-8018 cBN | 833-B orp {CD-2111-1 isec | w-3(2) | 
NT-482457 w/50 amt p/m %. h6cuL 
-482457-D5 CAPACITOR, FIXED: 5/12/48 IRE48A423 16-C~27629-8023 {N16-C-98i3-89 
tinvy ‘Type 402457 w/50 muf p/m 5h; temp coef letter p, 
Z 
-482458 CAPACITOR, fixed: 11/27/44 RE4YBA299 16-C-47276-4908 cD Pc-1882Kr ceM | 744-218-7 NJ~3 
paper dielectric; 500,000 mf plue 10 minus 3%; 600 |RE13A488 alt 0 | NJ-7 
vdew; HS metal can; case 2 1/4" lg x 1 1/32" diam; NJ-9 
oil filled; one solder lug term on end; one eide int 
= gnd to case; one tangent mtg bkt_w/ a slot 0.25" va. | oan es el u 
-482458-10 CAPACITOR, fixed: 11/27/ | FE4BAL99 ‘|rea-tepre N16-C~-11354 cp | Pc-1882xT cam | 744-218-7 NJ-3(2) 
NT-482458 w/500,000 mmf p/m 10%. REL3A488 alt 0 | yy-7(2) 
NOTE: NJ-9(2)3 NGA: WEA. _ 7 SER_NOTE 
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NAVY TYPE 
DESIGNATION 


NAME AND DESCRIPTION 


NAVY DWG 
OR SPEC HO 


STANDARD NAVY Eso 
3AN NO ii STOCK NO STOCK NO 


Aso 
STOCK NO 


SIGNAL CORPS 
STOCK NO 


MFGR 


MANUFACTURER'S 
PART NUM@ER 


Con. 
TRACTOR 


CONTRACTOR'S DWG 
OR PaaT No 


USED IN 


~482h59 


CAPACITOR, fixed: 11/27/44 

Inica; 100 mmf; 500 vdew; 29/64" diam x 1/16" thk; 
foetal case; one lug term 1/4" 1g x 3/32" wd ea aide 
lof case spaced 160 deg apart, one w/open slot 3/64" 
x 1/32"; three mtg prongs 5/32” 1g x 1/16" wd spaced 
120 deg apart on 3/16" rad; add euffix indicating 


capacity tolerance in per cent. 


RE4BA357 
16C41 


EQuipMENT 


—— 


-482459-10 


CAPACITOR, fixed: 11/27/44 
NT-462459 w/100 mf p/m 10%. 


RE48A357 
16ch1 


16-C-28558-1472 


3D9100-146 


CER 


cG 
CFT 


M-7471350-6rev2 
FRE-19953-1 isa’ 


-482460 


~482460-10 


-482461 


IT'-482460_w/1000 mf p/m 10%. 


CAPACITOR, fixed: 12/27/44 
ceramic dielectric; 1000 mmf; neg temp coef 750 (tol 
p/m 112.5) mmt/me/°C; 1500 vdew; case 1/2" 1g x 
15/16" diam; “U" type high potential term 5/16" lg x 
3/16" wa,prongs spcl 17/64" 1g on top;mts by one stud 
on bottom 3/16" 1g x 1/4" diam w/#6.32 tapped ‘hole; 
add suffix indicating capacity tolerance in per cent. 


CAPACITOR, fixed: 11/27/44 


ste! 


16-C~18655-6611 


CAPACITOR, fixed: 11/27/44 


vdcw; cardboard case; 2" 1g x 9/16" diam; oil impr; 
two axlal wire leads; no int gnd connection. 


REMSA163 
paper dielectric;10,000 umf plus 10 minus 34; 1600 eer 3A486 


170 B 


-482461-10 


CAPACITOR, fixed: 11/27/44 
NT-462461 w/ 10,000 mf p/m 10%. 


NOT : NJ-75 NJ-9. 


RE4BA163 
RE13A488 


16-C-42743~ 49k3 {| N16-C-11735-10 


cD 


DT-1651 


CBM 


THY -369 


Nd+3 
Nd-4 


SEE NOTE 


-482462 


CAPACITOR, fixed: 11/28/44 
paper dielectric; 5 mp plus 10 minus 34; 220 vacw 60 
cps; HS metal can; case 27/8" h x 5 1/8" wd x 3 1/2" 
thk; oil impr and filled; two stud and nut term 2" 


ce to c on top; no int gnd connections; four integral 
mtg ft w/four mtg holea 3" x 4 1/8" mtg/c; ada auffix 
indicating capacity tolerance in per cent, 


RE4BALO9 
RE13A488 


16-C-50310-8390 


CBV 


2466 


CBM 


Th-140 


-482462-10 


CAPACITOR, fixed: 11/28/44 
NT-462462 w/5 me p/m 108. 


NOT ; NJ-6; NJ-7: NJ-9: WPA. 


REABALOG 
RE13A488 


16-C-50331-8320 | N16-C-11601 


CBV 
CBX 


2466 
A-6520 


CBM 
CIF 


744-140 
}EC-744-140iaeh 


NJ-3 
Nu-k 


SEE NOT 


482463 


CAPACITOR, fixed; 11/28/44 
ceramic dielectric; 250 mmf; var temp coef; 1200 vdew} 
case 1 7/8" 1g x 3/8" max diam; one #8-32 thd stud 
1/4" 1g at ea end; cad pl mtg bushing on outside, 


15/32"-32 thd; ceramic ins; pf leee than 0.1% atime. 
ladd suffix indicating capacity tolerance in per cent. 


Con't 


RESTRICTED 
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SHEET "6-772 
NAVY TYPE ? a ; con | ToR'S DWG | EQUIPMENT 
DESIGNATION NAME AND DESCRIPTION on eFEC NO JAN NO a aroun Ne: ce stock (NO Soc NG sieneck “No | MFSR MOART (NUMBER |rnacrom| OR PART RO USED IN 
—o = T 
! 
~482463-10 CAPACITOR, fixed: 12/28/44 16-C-17791-6645 |NL6-C~8294-10 CER cs K-7896028 -2: xTDZ, ! 
NT-482463 ¥/250 mar p/m lof. | | i | i | 
La a L | 
; Ten | sr-zs 
-48 2464 CAPACITOR, fixed: 32/28 /bb 16ch0 Ls 
CANCELLED: for replacement use NT-48691. RENOALLB j j 
1 NI-9 | 
ae T 
~482U65 CAPACITOR, fixed: 11/28/44 RELBALLO 16-C~22459-9969 | N16-C-9665-55 cD | AVLEX 758 CBM | 74h -208issU Ng-3 
electrolytic; three sect; 8/8/8 mp; 450/450/450 vdew;| REL3A549 CSL } 3DKLR-450-8 CIP | EC-744-253isse | NJ-6 
working temp range minus 20°C to plus 65°C; case NJ-7 
F 2 2f/e" lg x 1 3/16" wa x 21/2" nh; ES metal case; | \ | NI-9 | 
three rivet lug term 3/8" b on top; neg term gnd 
internally; universal mtg bkt w/two slots for #10 
_[serew on bottom on 3 1/8" mtg/c. 
-482466 CAPACITOR, fixed: 11/28/uh RESGALLS 5SR-LS cam | 744-23U for NJ-3 
CANCELLED: for replacement use NT-491152. 1640 dimen only | NJ-7 
NJ-9 
f } 
-482U67 CAPACITOR, fixed: 11/29/4% RELSALLS cD 5R-LS Nd~3 ' 
CANCELLED: same as NT-481014, 16ckO { Nd~"7 
Nd-9 
Se ae = | 
~482468 CAPACITOR, fixed: 11/29 /lb REWSALE3 
mica; 574 mmf; SCO vdew; case 3/4" ig x 3/4" wd x 16ch0 
1/4" 4; molded bakelite case; two axlal wire leads. 
wn sain + Siac SA ee Se ee 
~482468-D1 CAPACIT@R, fixed: 11/29/44 REGBALA3 16-C-30310-7814 cD 1R-LS CBM | 744-225 NJ-& 
NT-482468 w/574 amf p/m 1$;temp coef ltr ¥. 1écho CBM i 
482469 CAPACITOR, fixed: 11/29/he REABALL3 
mica; 466 mmf; 500 vdew; case 3/4" 1g x 3/k" wa x 1640 
9/32" a4 max; molded vakelite case; two axial wire 
leada. | 
-482469-D1 CAPACITOR, fixed: Li/2g/i4 REUBALL3 amerneee cD (J 21R-LS CBM | 744-226 non 
NT-482469 w/466 mmf p/m 16; temp coef itr D. 16C40 CMR | PW 
4 | csL | MWSDW 
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eee | NAME AND DESCRIPTION os i el ee ee le oe ee ee ae 
-482470 CAPACITOR, fixed: 11/30/44 REMBA164 16-C- 3092-7222 cw | D-163993 
paper dielectric; 20,000 mmf plus 10 minus 3%; 400 REL3A488 
vdcw; HS molded phenolic case; case 1 1/k" 1g x 
27/32" wa'x 9/32" thk; oil impr; pigtail term 1 1/2" 
L lg at ea end; no int gnd connections. 
-482470-20 CAPACITOR, fixed: 11/30/44 REMGALOL 16-C-43145-5728 |N16-C-10548-500 3DA20-53 cw  [D-163993 CW |BA-104821 isal | AN/TPS-1B 
INT-482470 w/20,000 mmf p/m 20%. FREL3A488 ME-34 Mod3 
ME-34 Mod 
~482471 CAFACITOR, fixed: 12/1/44 RE4KBALK3 cD IR No-k 
CANCELIED: same as NI-481043. 16cho 
_ 4. ep +t {- 
-482472 CAPACITOR, fixed: 12fa/uy RE13A488 16-C-h9944-9363 
paper dielectric; 4 mf plus 10 minus 3%;4000 vdew; RE48A139 
HS metal can; cage 3 11/16" lg x 4 1/2" wa x 8 1/2"h; 
oil impr and filled; two por ins screw type term 2" h 
located on top spaced 1 3/4" c to c; no int gnd 
connection; strap mtg not supplied. 
-462472-20 CAPACITOR, fixed: 12/2/h4h RE13A488 16-C-49993-1906 |N16-C~11584-1 CD | PFD-401-35 CW | BL-24190ise1 sv 
NT-482472 w/k mf p/m 206. RE46A139 
-4.82473 CAPACITOR, fixed: 12/6/44 RE13A488 16-C-48793-1226 
paper dielectric; 1 af plus 10 minus 34; 400 vdcw; RE4GA138 
HS metal can; case 2” 1g x 1 3/4" wa x 7/8" h; of] 
impr and filled; two solder lug term 5/16" h on 
pottam of case 1" c to c; no int gnd connections; 
two mtg ears 3/8" wi integral w/bottom of case ¥/two 1 
3/16" diem mtg holes 2 3/8" c toc, 
-482473-10 CAPACITOR, fixed: 12/6/44 RE13A468 16-C-48614- 1216 cAW | 430B-2 cw | BSA-682063-253 lov 
NT-482473 w/1 mf p/m 10%. RE48A138 L CSL | XDMRBW4-1-10 tesl5 
482474 CAPACITOR, fixed: 12/2/4k RE48A143 cp 1R-Ls No-k 
CANCELLED: same as NT-48855. 16cho & 
| 
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NAVY YYPE NAYY DWG STANDARD NAVY ES O AsO SIGNAL CORPS MANUFACTURER'S: Con. CONTRACTOR'S DWG EQUIPMENT 
DESIGNATION {AME GANO: “RESCRIPTION, OR SPEC KO JAN GNG STOCK NO STOCK NO stock NO stock No |MFGR] "part NUMBER [rnacron{ OR PART NO USED Uv 


482475 CAPACITOR, fixed: 12/2/44 RE13A549 1e-C-19665-7991 |N1le-C-9675 cD AVLEK-759 CBM | 744-209a1t0 No-4 
electrolytic; 1@ mf; 250 vdcw; working temp range RELBAL10 \ oD DKLR250-16 CLP |RC-74k-260 fan2 | Nd-3 
minus 20°C to plus 65°C; case 1 3/4" ig x 1 1/32" wa | Nd-7 
x 11/2" h; HS metal case; two rivet lug term 3/8" h NJ-9 


on top spaced 13/16” c to c; term ins from case; 
universal mtg dkt w/two slots fer #10 screw on bottom 
on 2 3/8" mtg/c. 


482476 CAPACIT R, fixed: 22/4 / ab FEN 80337 L6-C-196@6-1096 | NL6-Cc-9675-3 cb | RR-216 cea [744-147 Ng-& 
electrolytic; 16 mf; 250 vdew; working temp range RE13A549 | 
minus 20°C to plus 65°C; case 3 7/16" lg x 1" diam; i | 
tubr aluminum can; two ins wire leads 8" 1g, 1/2" of | 
ends skinned and tinned; both term ins from can; 

thd mtg neck 7/26" lg x 3/4" diam w/palnut, 3/4-1e 


LN3W3IddNS 


tL 
a os 
7] 


thd screw base. { 
-4.82477 CAPACTTOR, fixed: 12/4 /a REL 3A488 16-C-43485-8832 | N16-C-11105-50 
paper dielectric; 30,000 mmf plus 10 minus 3%; 10,00@}/ppAaki1 
lvdcw; HS metal can; case 4 11/16" lg x 3 13/le"wd x 
2 19/32" hs ofl impr; one stud and nut term with | 
0.190"-32 thd located in top ctr on a por pillar 

2.5/8" nj int gnd w/additional solder lug for gnd on 


tep corner 25/32" from side and 3/4" from end; angle 


ie on ea end for side mtg, bkt projecta 7/16" from { f 
nde of can, ea bkt w/twe 7/32" diam holes, 2" x 


5 3/32" mte/c. i I i q 


(v)601'006 SdIHSAVN 


! | 
~482h77-10 CAPACITOR, fixed: Le //s REL3A488 16-C-43506-8832 } cw |p-169272 CH =| BA-1ON855ig82 | AN/TPS~1B 
NT-482477 w/30,000 mmf p/m 10%, RESSAYIL 


-482478 CAPACITOR, fixed: 12/4 /uu RE48BA337 lig eoskeg ies N26-C-9665-50 3DB8-55 cD | KR-5888 CEM | 744-146 NJ-4 
electrolytic; three sect; 8/8/8 mf; 450/450/450 vdew; |RELZASNG 
working temp range minus 20°C to plus 65°C; case 
4 3/8" ig x 11/2 diam; tubr metal case; four ins 


wire leads 8" lg, 1/2" of ends skinned and tinned; 
three leads pos, one neg; thd mtg neck 7/16" lg x 
3/4" diem w/painut, 3/4"-1@ thd screw base; for 


replacement use NT-462851. | be a eee eer 


SHEET 18-774 
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SHEET 48-775 


a 
NAVY TYPE T wavy pws | STANDARD NAVY Eso aS oO "1 I. ¥ MENT | 
DESIGNATION NAME AND DESCRIPTION OR SPEC ina JAN NO STOCK NO STOCK. NO STOCK NO eteck NO” [MFGR [MER RUmaER: Ireccron Se ar HON SOSED. IN 
-482479 CAPACITOR, fixed: 12/6/44 RE48A110 16-C-52020-8310 CSL {AIM2.2-)=-10 
paper dielectric; 15 mf plus 10 minue 3%; 220 vacw; {RE13A488 
HS metal canicase 4 3/4" h x 3 3/4" wd x 1 3/4" d ofa 
mineral oil filled; two stud term 1" hb located on 
top, spaced 2” c to c; no int. gnd connections; bkt 
mts not supplied. 
-482479-10 CAPACITOR, fixed: 1a/67ab RELBALLO 16-C-52041-8310 CSL | ALM2, 2-15-10 CW BA-1022-1 iael /QgB 
INT-482479 w/15 mf p/m 108. RE13A488 
-482480 CAPACITOR, fixed: 12/7/44 REYBAK13 
mica; 5vO0 mmf; 500 vdew; case 19/64" 1g incl bushing |16C41 
x 1/2" across flate; metal case; one flatted term 
post 11/64" sg x 1/8" OD, 1/16" 1D, one solder lug 
term 9/32" 1g x 3/32" wd w/elot 3/32" 1g x 0.031" wd; 
mtd by 7/16"-~28 thd x 3/16" 1g split bushing on out- 
side of case, incl on her mtg nut; add suffix 
indicating capacity tolerance in per cent. 
-462480-10 CAPACTTOR, Pixed: 12/7/44 REYBANL3 16-C-30167-1896 CBN | 833 Caos | A17156Crev0 MK-6ModO 
NT-482480 w/500 mmf p/m 10%. L6CK2 
-482480-20 CAPACITOR, fixed: 12/7/44 REY8A413 16-C-30172-4378 }N16-C-10016-50 CBN | 833 cw BA-23957-1 ise2 | SV (3) 1 
NT-482480 w/500 mmf p/m 20. ECKL cw KS-9943L54iee4 | SV-1 (3) 
CAOS | A17156CrevO 
|} 
-482481 CAPACITOR, fixed: 12/7/44 REYBALBL 16-C-51830-8310 QuB 
paper dielectric; 10 mf plus 10 minus 3%; 220 vacw | BE13A488 
HS metal can; case 4 3/4" h x 3 3/4" wd x 1 3/4" thk; 
mineral oil impr and filled; two stud and nut term 
2" c to c on top; no int gnd connections; two re- 
movable spade lug bkt w/#10-32 thd, 4" c toc. . 
LL , L i . 1 jo a — 
-482481-10 CAPACITOR, fixed: 12/7/44 RE4G8A281 16-C-51851-8310 CSL |AIMJW2.2-10-10 | cw BA-10242-5isel | QJB 
NT-482481 w/10 mf p/m 10p. RE13A488 
~482482 CAPACITOR, variable: 12/7/44 16-C-58914-5681 {N16-C-12330-20 CHC cw ESA-682070-28 sv (3) 
air; plate meshing type, single sect; 2.55 to 25 anf; CEY iee3 |MK-8 
SLC; 0.0195" air gap; 1 1/32" 1g x 15/16" wd x coc Mod3 (3) 
1 7/32" hy shaft assembled w/split buening and lock CIN MK-34 
nut 9/32" diam x 17/32" 1g o/a, locking type; ecdr Mod3 (3) 
adj; eleven silver pl brase plates; 360 deg rotation; MEK-34 
ceramic ins; post term for stator, lug term for rotor Mods (3) 
on RH side; two mtg etude 3/32" 1g w/0.112"-0 thd 
on 21/32" mtg/c. 


SHEET = 48.775 
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NAVY TYPE 
DESIGNATION 


NAME AND DESCRIPTION 


NAVY DWG 
@R SPEC NO 


JAN NO 


STANDARD NAVY 
STOCK NO 


ESO 
STOCK NO 


aso 
STOCK NO 


T 
SIGNAL CORPS 


STOCK NO 


MFGR 


MANUFACTURER'S | Cox. | CONTRACTOR'S DWG 


PART NUMBER 


TRACTOR OR PART NO 


EQUIPMENT 


-482483 


CAPACITOR, fixed: 12/7/4e 
mica; 500 mf; 500 vdew; 13/32" 1g¢ max x 29/54" diam; 


metal case; one axial piller type term 1/2" lg; 


0.099"-43 tapped mtg hole in end opposite term; add 


suffix indicating capacity tolerance in per cent, 


Ineldal 
1641 


115, 


USER IN 


“H82u83-10 


CAPACITOR, fixed: 12/7 7a 
NT-482483 ¥/500 mmf p/m 10h. 


6chr 


TRELBALI5S 


16-C-3C167-1910 


law BA-35011 iss7 


~482483-1C 


Navy type 482483 w/500 mf 2/m 10%; temp coef ictter 


iD. 


CAPACITOR, FIXED: G/L7/48 REGBAGLS 
i 


n.6-C~ 30167 -. 


cw [BA=35012 


-462484 


| 
CAPACITOR, variable: 12/T/tb 


air; plate meshing type, single sect; 5.3 to 100 maf;! 
SLC; 1000 vdew; i 7/32" lg x 2 1/4" wa x 1 3/8" h, 
shaft 1/4" diam x 1/k" 1g, bushing 7/16" lg x 

5/16 ".32 thd; scdr adj; twenty-threo siiver pl brass 
plates; 360 deg rotation; ceramic ins; lug term for 
rotor on top; panel mtg by means of two holes 3/32” 


}diam on 1” mte/c. 


16~-C-60569-9070 


CEY 


CEM | 810-4320 
CEM } 10002-16a1t0 


oe 


NK-3 
NK-7 (5) 
NK-9 


-462485 


paper dielectric, 1 mfd plus 10 minus 343 200 vdew: 
metal cans 31/2" h x 1 5/8" 1g x 1 1/2" wd; wax 
impr, potted in asphalt compound; two solder lug 
tern located on top diagonal line; no int gnd connec-} 


tions; two mtg etuda 3/k" ig, 1" c to o along ctr 


ling of top. 


CAPACTTOR, fixed: raf7/4u REABAYLA 


16-C -48789-8960 


al 
<1 


CBM | 744-167 alte 


Navy Sype 482485 w/l.o mfe p/m i 
N@TE: NK-@; NK-1. 


~482485 -10 CAPACITOR, FIXED: ye] 7 fie REMBALLSA 


16-C-L8810 -2641 


NK-3 
NK-7 
SEE NOTE 


-482486 


1@ minus 3%; 6,000 vdcw; HS metal can; case 4 7/8" hb 


x 3.3/4" wd x 2 1/k" thks pyranel filled; two stud 
and nut term w/#12-24 tnd 2" h on por pillars spaced 


2" ¢ to c on top; one side of ea sect common and 


int gn@; no mtg provided. 


CAPACITOR, fixed? : 12/8/44 REI 3A468 


paper dielectric; 2 sect;15@,0@0 mmf/15@,0@@ mmf plus |RELEA4IT 


4 


16-C-53228-5700 


CG 


ESL-6395561663 


Q i 


~h82486-36 


CAPACITOR, fixed: 12/8/44 RELZA483 
NT-482486 w/150,000 mmf p/m 10% ea sect. RELBALI7 


16-C-53228-5910 


N16-RC-14025 


ce 


ESL-6395581683 
KA-ARG> 


ge 


sv 


RESTRICTED 


SHEET 


48-776 
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(V)601'006 SdIHSAWN 


SHEET 48-777 


RESERICTED 


NAVY TYPE 
DESIGNATION 


NAME AND DESCRIPTION 


NAVY DWG 
OR SPEC NO 


STANDARD NAVY Eso 


PANE NG. STOCK NO STOCK NO 


ASO 
STOCK NO 


| SIGNAL CORPS 
stock No |MFGR 


MANUFACTURER'S 
PART NUMBER: 


Con- 
TRACTON 


CONTRACTOR'S DWG 
OR PART NO: 


‘Te 
USED IN. 


BE | 


-482487 


CAPACITOR, fixed: 12/8/44 
electrolytic; 25 mf; 400 vdcw; working temp range 
minus 40° to plus 85°C; case 3" Ig x 1 5/32" diam; 
tubr aluminum can; fow bayonet term 0.355" lg x 


0.093" diam; #1,3 term neg, #5,7 term pos; plug-in 


mtg using std med octal socket. 


REL3A549 16-C-19792-9826 |N16-C-968° -300 
REYBAZgL N16-C-9781-425 


AX1200 
18858 
XS-9349 


CW 


ESL-6577121s82 


sv 


-4.82:.88 


CAPACITOR, fixed: 12/8/ah 

air; 206 mmf p/m 2h, adj from 202 to 210 mmf; 0.05” 
air gap; 2" lg x 21/2" wa x 2 7/16" h ofa; two stud 
term in front; one mtg wkt w/two holes 0.154" diam 
11/38" ¢ to c; fourteen CRS inver plates silver pl; 


4nganol ina; 1000v, 60 cyc test, temp compensated. 


16-C-15155-6235 {N16-C-12430 


Cay 


CAY 


P-7706523-3 
revl5 


TCE 


-482k89 


CAPACITOR, fixed: 12/8/44 
air; 143 mmf p/m 2%, adj from 140.3 to 145.7 mmf; 
0.05" air gap; 2" lg x 2 1/2" wa x 2 7/16" h o/a; 
two stud term on front; one mtg bkt w/2 holes 0.154" 
diam 1 1/8" ¢ to c} ten CRS invar Plates silver pl; 
inaanol ina; 1000v 60 cyc teat between term, temp 


compensated. 


1.6-C-15154-2635 |N16-C-12428 


CaAY 


CAY 


P-7706523-2rev15 


TCE 


-482490 


CAPACITOR, fixed: 12/8/44 

lair; 128 omf p/m 2%, adj from 125.5 to 130.5 maf; 
0.05" air gap; 2" lg x 2.1/2" wi x 2 7/16" h o/a; two 
jatud term on front; one mtg bkt w/two holes 0.154" 
diam 1 1/8" ¢ to c; nine CRS invar plates silver pl; 


1000v, 60 cyc test between term, temp compensated. 


]16-c-15153-8635 |N16-C-12427 


| 


Cay 


Cay 


P-7706523-1 


revl5 


TCE 


482491 


-482491-1U0 


CAPACITOR, fixed: 12/8/44 
lpaper dielectric; 3,000 mmf plus 10 minus 3%; 400 
lvdcw; HS molded phenolic case; case 7/8" 1g x 9/16" 
fwd x 1/4" thk; wax impr; pigtail term 1 1/4" 1g at 


ea end; no int gnd connections. 


CAPACITOR, fixed: 12/8/44 
INT-482491 w/3,000 mmf p/m 10%. 
NOTZ: RBL-63 RBL; RBL-1. 


IREVBA1L64 iea6eWokga-sosit | 
REL3A488 


RELBALOL 16~-C-40h53-5951 
RE1L3A488 


SS SS SS aS eS 


CMR 


CMR 


339 


E-783-3rev2 
E-783-4rev2 


—— $j, —__--_4 


RBL-2 
RBL-5 


SEE NOTE 


— 


-482491-20 


CAPACITOR, fixed: 12/8/44 


NT-482491 w/3,000 mmf p/m 20%. 
NOTE: Sk-2 (3); SK-3 (3). 


REYBAL6L 16-C-hok85-L945 | 
REL3AK88 


3DA3-73 


CMR 


339 


lofed 


K-350604-13 


sc-k (3) 
SK-1M (3) 


SEE NOTE 


RESTRICTED 


SHEET = 48-777 
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(W)601'006 SdIHSAVN 


RESTRICTED 


RESTRICTED 


SHEET 465-778 
= T F TT ; & T =| 
sesidnaTon NAME AND DescmirTION oWsreetmo [san no [MCE NO | erdet Bo | erdce Swe | MSNSERROT® [wron | ate REn® [stn | “Pow "rant ws"? | SBBES"SN 
aa 1~ 
~482492 CAPACITOR, fixed: 12/8/44 REYBAL64 16-C-40438-6851 cMR {340 
paper dielectric; 3,@00 mmf plus 10 minus 34; 400 REL3A488 | 
| | ! 
vdew; HS molded phenolic case; case J. 5/32" lg x | 
5/8" wd x 1/4" thk; wax impr; pigtail term 1 1/k” 1g 
at. ea end; no int gnd connection. i 
2 + 
-4.82492-10 CAPACITOR, fixed: 12/8/44 RELBA16L 16-C-40453-6851 CMR | 340 CNA |B-784-Llrev3 RBL-2 
IT -482492 w/3,080 mmf p/m 10%. REL 3A488 CNA | H-764-L2rev3 RBL-5 
NOTE: RBL-6; RBL; RBL-1. SEE NOTE 
i a + tt | 
-482h93 CAPACITOR, fixed: 12/8/44 REABALOL 16-C-40242-6851 | CMR | 340 
paper dielectric; 2,50@ mmf plus i0 minus 3; 400 REL3A488 ! 
vdcw; HS molded phenolic cage; case 1 5/32" 1g x 5/8" 
wi x 1/k" thk; wex impr; pigtail term 1 1/4" 1g at 
ea end; no int gnd connections. i 
aif T | 
~4.82493-10 CAPACITOR, fixed: 12/8/44 REUBALEL 16-C-40263-6851 CMR | 3kC CNA }k~784-9 rev3 RBL-2 
NT-482493 w/2,500 mmf p/m 10%. RE13 AKG CNA |8-784-10° rev} | RBL-5 
INOTE: RBL-6; RBL; RBL-2. SEE HOT] 
+ 
“482494 CAPACITOR, fixed: 12/6/44 PEABALOL 16-C-h1192-6851 CMR | 340 
paper dielectric; %,@00 mmf plus 1@ minus 34; 400 REL 3A488 
ydew; HS molded phenolic case; case 1 5/32" lg x i 
5/8" wd x 1/4" h; wax impr; pigtail term 2 1/4" 1g i | 
: 
L at ea end; no int gnd cennections. 2 . | i ig a i | 
-482h9h -10 CAPACITOR, fixed: 12/B8/us RBIBALOL 16+0-41213-6852 CMR | 340 CNA } E-78b-lrey3 RBL-2 i 
NT-482494 w/5,@00 mmf p/m 10%. RE13A488 CNA {#-78b-2rev} [REL~5 
NOTE: RBL-6; RBL} RBL-1. i i SEF NOTE 
a T | T 
-4.82495 CAPACITOR, fixed: 12/8/u4 RELBALOL 26-C-40812-6851 CMR | 3he i 
paper dielectric; 4,000 mmf plus 10 minus 3; 4eo RELZAKBB i 
vdew; HS molded phenelic case; case 1 5/32" lg x : 
5/8" wa x 1/4" bh; wax impr; pigtail term 1 1/4" 1g 
at ea end; no {nt gnd connecticnsa. im 
--482495-10 CAPACITOR, fixed: 12/8/l4 RVABALOL 16-C 40833-6851 |N16-C-10840-h6 CMR | 340 cna | ¥-784-13rev3 
NT-482495 w/4,000 mmf p/m 10f. REL SNUBS CNA |F-70h4-larev3 
NOTE: RBL-6; RBL-1. om = 7 ale 
~4B2495--A CAPACITOR, fixed: 13/22/45 RIEMBALSH 
paper dielectric; 4,00@ mmf plus 10 minus 3%; 600 REL3A488 
vdcw; HS molded phenolic case; case 1 5/32" lg x 
5/8" wi x 1/k" thk; wax impr; pigtail term 1 1/s" 1g | i 
at ea end: no int g@nd connections. 4 7 . 
~482595-A20 CAPACIATOR, fixed: 1i/a1 fas RE4SA LOL 16-c 40857-5788 | N16-C-1@842 CMR | 340-19 CRR | ALUQE7O-bUScave | AN/MPN-LA 
NT-482495-A w/4,000 mmf p/m 20%. REIZ4483 ' 
t + 2 aos j— | mana mae 
| i ois Creeeernee a 4 
if J 
se se)N. 7 aie Se a ed aes “ ere 
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SHEET 48-779 


RESTRICTED 


oe 
NAVY TYPE 
DESIGNATION 


ee 
NAME AND DESCRIPTION 


NAVY OWG 
OR SPEC KO 


JAN NO 


STANDARD NAVY 
‘STOCK NO 


—Eso ASO 
STOCK NO STOCK NO | 


= 
SIGNAL CORPS 


STOCK NO 


MFGR 


MANUFACTURER'S. 


PART NUMBER 


con 
TRACTOR 


CONTRACTOR'S DWG 
OR PART NO 


equa | 


— 


USED IN 


482496 


CAPACITOR, variable: 12/9/44 
air; plate meshing type, single sect; 8 to 120 mf; 
SLC; 500 vdew; 2 13/16" lg x 1 5/8" wa x 1 7/8" h, 


shaft 1/4" diem x 19/32" 1g, bushing 11/32" lg x 
7/16"-27 thd; round shaft adj; nineteen plates; 180 
deg rotation; isolantite ins; solder lug type term; 


aingle hole mtg by 7/16" diam bushing. 


16-C-60978-1817 


CNA 
CNA 


CwO-120 
SS-120 spel 


CNA 


C-284-10revO 


RAS-5 


-482497 


CAPACITOR, fixed: 12/9/44 
electrolytic; 50 mf; 50 vdcw; working temp range 
minus 20°C to plue 65°C; case 2" 1g x 1 3/4" wd x 
7/8" n; HS metal case; two rivet lug term 1/2" 1g on 


bottom spaced 1" c to c; term ine from can; two mtg 
ft on bottom w/ 3/16" diam hole in ea on 2 3/8" mtg/c. 


RE13A549 
REYBAL16 


16-C-19959-1088 


CIE 


18181 


— 


CDL 


A-8C-6029rev0 


TS-28/UPM 


-482498 


CAPACITOR, fixed: 1/12/45 
paper dielectric; 4 mf plue 10 minus 3%; 330 vacw 60 
cpa; HS metal can; case 3 23/64" h x 2 13/64" wd x 
1 3/16" thk; pyranol filled; two solder lug term 

1 1/8" c to c on top; no int gnd connections; two 


removable looped mtg bkt w/two holea in ea 0.406" 
c to c and 3 1/8" c toc from bkt to bkt. 


RE48A280 
RE13A488 


482499 


CAPACITOR, fixed: 12/9/tk 
ceramic dielectric; 45 mmf; zero temp coef (tol p/m 
30); 500 vdew; case 0.46" 1g x 0.225" diam; radial 
wire leads; uninsulated; add suffix indicating 


capacity tolerance in per cent. 


16-C-49932-3910 


cG 
cG 


21rek 
268769 
21F15G2 


cG 
cG 


K5-15070-4 
K-8385967re v8 
K-9215733revl0 


QuB(2) 


-482h99-5 


CAPACITOR, fixed: 12/9/44 
NT-482499 w/45 umf p/m 5h. 


NOTE: RBL-2; RBL-5; RBL-6. 


16-C-16496-8754 


N16-C-8141 


CBN 


813 


CNA 


D-825D-4iGrev6 


-482500 


CAPACITOR, fixed: 1/15/45 
paper dielectric; two sect; 8000/8000 mf p/m 15; 
110 vacw; HS metal can; case 5/8" h x 1 11/16" 1g x 
5/8" wd; oil impr; four solder lug term two at ea end 


one aide of ea sect common and gnd to case; CRS bent 
bkt soldered to case w/two 5/32" mtg holes 2 5/32” 


c to ce 


RE4SBAK21 
RE13A468 


16-C-52796- 7470 


-482500-15 


CAPACITOR, fixed: 1/15/45 
NT-482500 w/8,000/8,000 mmf p/m 15%. 


RESBAK21 


RE13A488 


16-C-52797-7390 


RESTRICTED 


SHEET 48-779 
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NAVY “TYPE 
DESIGNATION 


SHEET 


8-780 


RESTRICTED 


NAME AND DESCRIPTION @R SPEC NO 


ay 
NAVY DWG 


STANDARD ‘NAVY 


JA Ne: STOCK NO 


es o 
STOCK NO 


SIGNAL CORPS 


STOCK 


NO 


MANUFACTURER'S 
PART NUMBER 


Con. 
TRACTON 


— ss = 
CONTRACTOR'S DWG | EQUIPMENT 
OR PART NO ‘USE IN 


-482501 


CAPACITOR, variable: 12/11/44 

air; plate meshing type, dual sect; 7 te 44 maf ea 
eect; SLC ea sect; 500 vdew; 1 5/32" lg x 1 3/8" wd 
x 1 3/4" h, shaft assembled w/nut and collar 5/16" 1g 
x 1/k" diam ofa; acdr adj; seventeen plates ea sect; 
180 deg clockwise rotation; soider lug term; panel 
mtg by two #+-40 thd acrews extending 19/32", 7/8" 


cto c. 


16-€..62388 -2962 


i 


ATF-14-F 


cAY 
| CAY 


T-7606010-b7revy RBM 


T-7607863 -Srevlly RBM-1(6) 


thru 
| RBM-5(6)} 


~482502 


(CAPACITOR, variable: 12/11 /b4 

lair; Plate meshing type single sect; 3.2 to 25 mmf; 
Isc; 0.015" air gap; 1" lg x 15/16" wd x 1 7/32" h 
shaft assembled w/collar and nut 1/4" diem x 9/32" lg| 


lock nut; acér shaft adj; seven silver pl brass 
plates; 180 deg clockwise rotation; ceramic ins; post 
term for stator, rotor gnd; two mtg stude 1/8" 1g 


tapped for #4-40 thd screws on 21/32" mtg/c 31/64” 
from top; 5@@ vdew. 


16-C-59025-5721 


CErw 


ARL-21-K spel 


p-760}7866-2revi4 RBM-1 ( 
T~7608011-90 |RBM-2 (2 


-482503 


CAPACITOR, variable: 12/11/b4 

air; plate meshing type, single scct; 2.6 to 10 mmf; 
BLC; 0.015" air gap; 1” le x 15/16" wa x 1 7/32" h, 
shaft 1/4" diem x 1/2" 1g, bushing 1/2" ig x 3/8"-32 


thd; ecdr adj; three eilver pl brass plates; 360 deg 
rotation; ceramic ins; post term for stator, lug 
term for rotor; single 3/8" hole for bushing, two 


mtg etude tapped for #4-36 thd acrew in base on 
21/32" mtg/c 31/64" from top; 300 vdew. 


16-C-58279-7563 


N16-C-12218 


a + 


48250 


CAPACITOR, variable: 12/11 /bb 
air; plate meshing type, single sect; 3 to 17 muf; 
SLC; 0.015" air gap; 1 1/8"lg x 15/16"wa x 1 7/32"h, 
shaft 1/4" diam x 3/4" 1g, bushing 14" 1g x 3/8"-32 
thd; flatted shaft adj; five silver pl brass plates; 
360 deg rotation; ceramic ins, post term for stator, 
lug term for rotor on top; two mtg atude tapped for 


#4-36 thd ecrews on 21/32" mtg/c 31/64" trom top; 


500 vdew. 


co 


16-C-58601 .8939 


[2 
L 


CEW 


ARL-~23-0 spcl 


T~TE6080 12-145 RBM thru 
reva | RBM-5 
9-7607868-5revi4 


RESTRICTED 
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DESIGNATION NAME AND DESCRIETION ota OME Taw No | STANDARD NAVY] es 0 sibcx ovo | SHSNAE, CORPS Tron | MANUFACTURER'S | con | contaacrens awe cquirMent | 
~ =p —t 7 

-482505 CAPACITOR, variable: 12/11/44 16-C-57980-154g | N16-c-12215 CFW | ARL-O spel cay | T-7607868-4revl4} RBM thru 
air; plate meshing type, single eect; 1.9 to 2.3 mmf; RBM-5 
SLC; 0.015" air gap; 1" 1g x 15/16" wi x 1 7/32" h, 
eheft 1/4" diem x 1/2" 1g, bushing 1/2" 1g x 3/8"-32 
thd; scdr adj; two silver pl brass plates; 360 deg 

rotation; ceramic ins; poet term for stator, lug term 
for rotor on bottom; single 3/8" hole for bushing, 
two mtg studs tapped for #4-36 thd screw in base on 
21/32" mtg/c 31/64" from top; 50@ vdew. 
—+ as Ee _| 

482506 CAPACITOR, fixed: 12/12/44 RELBAUG CD | SR-LS CBME | 744-650 alt 0 | NK-3 
CANCELLED: use NT-481633. {16cho NK+7 

ae) Se = ae i eS te 

482507 CAPACITOR, variable: 12/12/44 16-C-60952-2201 |N16-C-12250 CFW Cay | T-7608010-10 FBM 
air; plate meshing type, single eect; 7.5 to 110 mmf; CAY | T-7607868-7rev1L4 RBM-1(2) 
SLC; 500 vdew; 1 7/8" lg x 1 5/16" wa x 1 5/16" diem, thru 
shaft assembled w/phenolic cap 0.377" diam x 15/16" RBM-5(2) 
lg ofa; flatted shaft adj; twenty-eight plates; 360 | 
deg rotation; eolder lug term; panel mtg by two mtg 
atude ea w/one #4-40 tapped hole. 

-462508 CAPACITOR, variable: 12/12/44 CEW cay |7607868-1revl4 | KEM 
CANCELLED: RBM-1( 32) 
air; 3.2 to 25 mmf; SLC; 500 vdew; nineteen plates. thru 

: RBM-5(32) 

482509 CAPACITOR, VARIABLE: 12/12/44 16-C-63479-3381 3D9168V CRK cay | T-7608010-12 ram(4) thr 
lair; plate meshing type,four sect; 12.5 to 168 amf ea aub 3 RBM-5 (4) 
sect; semi-log freq characteristic ea sect; 500 vacw; CAY | T-760734%-1 
7 11/32" lg x 3 3/16" wa x 2 23/32" h excluding shaft rev 14 
1/4" diem x 13/16" 1g; extension sheft adj; 19 elum- . 
inum plates ea sect; 180 deg rotation clockwise from 
shaft end; ceramic ins; solder lug term; base mtg, 

3 mtg holes for 0.166" diem x 3/8" h pins on 2 13/16" 

x 6 15/16" h trianguler ctr; p/o Navy Type 46078 and 

46079-A Radic Receivera, | 
| 
| | 


RESTRICTED 
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SHEET 48-782 a, 
: at CORPS MANUFACTURER'S | Con. | CONTRACTOR'S OWG | EQUIPMENT 
i DESIGNATION NAME AND OESCRIPTION onan ns JAN NO cracks ee stock ‘NO gtoex tres ei grock NO MFGR I BaRT NUMBER | TAACTOR OR PART HO USED IN 
a a fe 
~4,82510 CAPACITOR, variable: 12/13/44 16-C-64017-2153 {N16-C-12233 CBN | 620-B CNA | E-311-2revi RBA-1(2) 
ceremic; rotary type, single sect; 5 to 20 mmf; 500 { | RBH-2( 2) 
vdew; temp coef 600 amf/mf/°C; 0.835" lg x 0.620" wd RBH-3(2) | 
x 0.495" b o/a; solder lug term; two holee in base 
0.117" diam on 0.375" mtg/c; scdr slot adj; ceramic | 
i 
base. 4 4 
{) 
~482511 CAPACITOR, variable: 1/13/45 16-C-61069- 3861 | N16-C-122h45 CHC | APC-i4Qnodified| CW ESA-682123-3 ss 
air; plate meshing type, eingle sect; 6.5 to 140 mf; daalk SV-1 
SLC; 0.0195" air gap; 2 7/16" 1g x 15/16" wd x 
1 7/32" bh incl ceramic rear plate, shaft 1/4" diem x i i 
1/2" 1g incl 3/8" fibre cap; ecdr adj; forty-seven 
silver pl brass plates; 360 deg rotation; ceramic 
ine; lug term, rotor term on LE side; two mtg studs H 
13/32" ig w/ 0.112"-40 thd on 21/32" mtg/c. 
~482512 CAPACITOR, variable: 12/14 /ae 16-C- 38426-1321 | NL6-C-12220-4 CHC | F apcl cay |M-7407621-lrev4 | IBY 


482513 


air; plate meshing type, single sect; 3 to 14 mmf; 
SLC; 150 vdew; 1 1/32” 1g x 1 5/16" wd x 1 3/16" 4, 
shaft 1/4" diam x 3/16" lg, buehing 1/2" 1g x 3/8"-32| 
thd; round shaft; eix cad pl brass plates; 360 deg 
rotation; ieolantite ine; lug term, rotor term on 
bottom LE side; single hole mtg by 3/8" diem mtg 


bushing or two mtg holes in base 0.125" diam on 1" 


CAPACITOR, variable: 12/14/44 
air; plate meshing type, single sect; 2 to 13 mf; 
SLC; 150 vdew; 15/32" 1g x 1 5/16" wa x 1 3/16" h, 
shaft 1/k" diem x 3/16" 1g, bushing 1/2" 1g x 3/8"-32 


thd; rounded shaft; four cad pl brass plates; 360 de& 
rotation; lsolantite ine; lug term, rotor term on 


bottom LH side; elngle hole mtg by 3/8" diam mtg 


bushing or two mtg holee in base 0.125" diam on 1" 
nte/c. 


16-C-58400-4 344 


TBY-1 
TBY-2 


M-7407621-2re vib | 
IBY-1 
TBY-2 
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-482514 CAPACITOR, variable: 12/14 /a4 16-c-62157-7595 Cac CAY | P-7707502-1rev3 | TBY 
air; plate meshing type, two sect; 2 to 22 maf ea TBY-1 
sect; log freq characteristic; 0.024" air gap; 3 7/8" TBY-2 
lg x 5/8" wa x 13/16" h, shaft 1/4" diem x 1/k" 1g 


w/fitted brass cap 5/16" diam; cap has two slots on 
opposing sides for adj; nine silver pl brass plates 
ea sect; 180 deg counterclockwise rotation; 


isolantite ins; solder lug term; base mtd by two mtg 
ft ea w/two holes #-k0 tha on 3/8" x 3 7/8" mtg/c. i 
-482515 CAPACITOR, variable: 12/14/44 16-C-57738-3471 CAY CAY }T-7610064-1 revO}TBK-9 
air; neutralizing type; concentric type; 7 to 90 mmf; CAY {T-7604452-7rev15 
20,000v breakdown, 1400v RMS AC to gnd; 18" lg x CAY | T-7604323-3rev18 
6 1/8" wa x 7 3/4" hb approx; isolentite ins; shaft 


w/kmob and extension. 


-4.82516 CAPACITOR, fixed: 12/16/44 16Ch0 
mica; 1750 mmf; 200 vdcw; case 1 1/4" lg x 27/32" wa |RE46A332 
x 9/32" thk; molded bakelite case; two axial wire 
leads. 


-482516-E CAPACITOR, fixed: 12/16/44 16cho 16-C-31633-3610 cw | D~168188 cw | BA-102726-4ise9 
NT-482516 w/i750 mmf p/m 1$; temp coef ltr E, RE48A332 | 1 


-482517 CAPACITOR, fixed: 12/19 /ll REYSA413 
mica; 400 mmf; 500 vdcw; case 0.287" 1g incl bushing }16C4l 
x 1/2" across flats; metal case; one flatted term 
post 0,182" 1g x 1/8" OD, 1/16" D at one end, one 
solder 1vg term other end 5/16" 1g x 3/32" wa w/one 
slot 3/32" lg x 0.031" wa; mtd by 7/16"-28 tha x 
0.187" 1g aplit bushing on outside of case and one 
1/2" hex nut; add suffix indicating capacity toler- 


ance in per cent, i 
-482517-5 CAPACITOR, fixed: 12/19/44 REGEAL13 16-C-29924- 6802 CBN |833-E CRB |cp-1111-2ieec | 1U-3 (7) 
NT-482517 w/400 umf p/m 5%. 16C421 IAF (4) 

LAF-1 (4) 
IAF-2 (4) 


-482518 CAPACITOR, fixed: 12/19/44 REYBALO? 
Imica; 400 mmf; 500 vdcw; case 11/32" 1g x 29/64" diam;|16Ck1 

metal case; one lug term approx 25/64" 1g x 3/32" wd 
Imaking 45 deg angle w/one aide of case, hole 0.040" 


diam in term; #3-40 tapped hole in ctr of aide 
opposite term; add suffix indicating capacity toler- | 
1 


ance in per cent. 


~482518-5 CAPACITOR, fixed: 12/19/44 PMBNGALO? = | 16-C-29924-6823 CBN /830-E oR jcp-1116-isep {in-3 (6) | 


her-482518 w/400 umf p/m 5. 16c4., aie 
LAE-3 
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~482519 


~482519-A 


CAPACITOR, variable: 12/29/44 

air; plate meshing type, single sect; 3.7 to 9.5 mf; 
ISIC; 300 vdew; 21/32" 1g x 31/32" wa x 1" h, shaft 
1/4" diam x 7/16" 1g, bushing 1/4" 1g x 5/16"-32 thd; 
round shaft; four silver pl braea plates; 360 deg 
rotation; ceramic ins; lug term; eingle hole mtg by 


5/16" diam mtg bushing. 


16-C-58179-1901 


CFW 


SD- 3191. 


CRB 


CD-1123issF 


W-3 


CAPACITOR, variable: 12/19/he 
air; plate meshing type, single sect; 3.7 te 9.5 mf; 
SIC; 300 vdew; 21/32" 1g .x 31/32" wd x 1" h, shaft 
2/4" diam x 27/32" 1g, bushing 1/4" 1g x 5/16"-32 tha 
round shaft; four silver pl brass platea; 360 deg 
rotation; ceremic ins; post term for stator, lug term 
for rotor; single hole mtg by 5/16" diem mtg bushing; 
eeme as NT-482519 except for shaft length, 


16-0 -58179-1926 


CcFW 


SD- 3190 


ala 


CD-1122ieeF 


TW-3 


-4.82520 


CAPACITOR, variable: 12/19/ir% 
air; plate meehing type, single sect; 3.5 te 5.5 mm?; 
SLC; 300 vdew; 11/16" 1g x 31/32" wd x 1" h, ‘shaft 


1/4" diam x 19/32” 1g, .buehing 1/4" 1g x 5/16"-32 
thd; round shaft; twe silver pl brass plates; 360 deg 


rotation; ceramic ins; poet term for stator, lug 


term for rotor; eingle hoie mtg by 5/16" diam bushing’ 


36-C-58042-253i 


SD-3189 


CRB 


CB-1i20 iseF 


Bis 


LU-3 


~482520-A 


i 
CAPACITOR, variable: 12/19/4h 

air; plate meshing type, single sect; 3.5 te 5.5 mf; 
ISLC ;30@ vdew; 11/16" 1g x 31/32" wa x 1" h, shaft 
1/4" dtam x 11/2" 1g, bushing 1/4" 1g x 5/16"-32 tha 
round shaft adj; two eilver pl brass plates; 360 deg 


rotation; ceramic ins; post term for stator, lug term 
for rotor; eingle hole mtg by 5/16" diam bushing; 


eame as NT-482520 except for shaft length. 


4 
16-C-58042.2552 cl 


CD-1120iseF 


W-3 


-462521 


CAPACTTOR, fixed: 12719/4h REL 3A488 
CANCELLED - for replacement use NT-482165. RELBA163 


PK-24A 


~82522 


range minus 20° to plus 65°C; case 1/8" 1g x 2" 
diam; HS metal case; two #10-32 thd 1/4"lg serow term 


on ‘top .epaced 7/8" ¢ to c} term ins from case. 


CAPACITOR, fixed: 12/20/44 REL3A549 
electrolytic; 510 mf; 110 vacw 60 cyc; working temp {RE48A341 


16-C-20673-6401 | N16-C-9706-76 


AC-A-3224E 


CRP 


+ 
CSF | AC-A3224E 


35-5125 


= ee 
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482523 


CAPACITOR, variable: 12/20/hh 
jair; plate meshing type, single sect; 6 to 75 omf; 


isc; 500 vdew; 1 1/6" lg x 15/16" wd x 1 7/32" h, 


sheft assembled w/collar and nut 1/4" diam x 9/32" lg 


o/as'scdr adj; nineteen silver pl brass plates; 360 
deg rotation; isolantite ins; post term for stator, 


lug term for rotor on RH side; two mtg studs w/#h-36 


thd on 21/32" mtg/c. 


-482524 


CAPACITOR, variable: 12/21/48 
air; plate meshing type, single sect; 13.8 to 390 
mmf; SIC; 500 vdew; 1 27/32" lg x 3 3/16" wa x 

2 23/32" h, sheft 3/8" diem x 2 7/16" 1g; round shaft’ 
adj, rear shaft slotted; twenty-five plates; solder 
lug term; three spade lug for base mtg on 1 45/64" x 
1 3/4" mtg/c. 


16-C-60261-5951 


1830-5351 


N16-C~12236-2h 


ARL 
ARL 


062 


cZc 


czc 


507hies2 


RBO 


5100issh BBO 


RBE 


-482525 


CAPACITOR, variable: 12/21/44 
air; plate meshing type, dual sect; 27.6 to 750 mmf 


ea sect; SLC ea sect; twenty-three plates ea sect; 


j200 vdew. 


80063 


cZc 


/5201 1es5 


RBO 


- 482526 


CAPACITOR, variable: 12/21/44 
air; plate meshing type, single sect; 3 to 25 mf; 
SIC; 1000 vdct; 27/32" lg x 15/16" wa x 1 7/32" h, 


shaft assembled w/collar and nut 1/4" diem x 9/32" 
1g o/a; scdr adj; seven brass plates; 360 deg 
rotation; isolantite ins; post term for stator, lug 
‘term for rotor on RH side; two mtg studs 3/32" h 
w/#P4-36 thd on 21/32" mtg/c. 


16-C-58942-3000 


N16-C-12220-6 


CF¥ 


5072 
D72 


c2c 


5072isse 


RBO 


~ 482527 


CAPACITOR, fixed: 12/22/44 


paper dielectric; 100000 mf plus 10 minus 3%; 220 
vdcw; HS metal case; case 1 7/16" 1g x 43/64" diam; 


Ihalowax impr; one axial wire lead; neg term gnd; mtg 


clamp w/one elongated hole 3/16" 1g x 11/32” wa. 


IREYBALE2 
REL3A488 


Con't 
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-482527-10 CAPACITOR, fixed? 12/82/04 RESSALGS 36-C-85771-8305 CEU {10259 che = |312Ai5revi ‘SO-7M 
INT-482527 w/100@00 mnt p/m 10%. Le 7 IRE1IALBB { —_ | —_ | 80-7N 
-462528 (CAPACITOR, variablo: 12/23/44 16-C- 63637 «6401 coc |890-4-60 cAaT |336rev0 LAT 
air; plate meshing type, four sect; 10 to 525 mmf ea 
sect; SIC ea sect; 0.0185" air gap; 6 1/2" lg x | 


35/8" wa x 1 7/8" hb, shaft 1/4" diem x 19/32" 1g; 


round shaft adj; twenty-seven plates ea sect; 180 deg! 
rotation; bakelite ine; solder lug term; eight holes 


0.244%" diam in front and rear plates for mtg irreg- | 


j 1 1 { 
ularly spaced, 7 { | { i i 


- 482529 CAPACITOR, fixed: 12/23/44 RELBALO4 16-C~ 39675-B473 CMR | 339-1 
paper dielectric; 1000 mmf pius 10 minus 3%; 600 vdew;|RE13A488 
ES molded phenolic case; 7/8" 1g x 9/16" wa x 1/4" i 
thk; wax impr; pigtail term 11/4" 1g at ea end; no ; 


4 


int and connectione, i i 4 
~482529-20 CAPACITOR, fixed? [8/3370 REGGAT 116-€-39727-5008 cur [330-1 CAQT TAI 
NT-482529 w/1,000 omf p/m 20%, REL 3A488 
- 482530 CAPACITOR, variable: 12/23/44 16-C-63019-2083 cre 


alr; plate moshing type, dual sect; 13.8 to 390 umf | | 
| 


CZ0 | 7OTE fsa3 RCH(&) 


ea sect; SLC ea sect, CRK type "C" frea curve; 200 
vdeow; 4 1/4" 1g x 2 23/32" wd x 3 3/16" hb, shaft 3/8" 


diam x 2 7/16" lg in front, shaft 3/6" diam x 1 3/k" 
lg in rear; round shaft adj; twenty-five plates ea 


sect; bese mtg, three spade lugs, two on front and j 


one on rear plate on 1 3/4" x 4 15/64" mtg/c. ' | 


a” = aes hie e . i og even = 
~482530-A CAPACIT@R, variable: 1/13/45 }16-0-63019-2108 cRK | 60063 “Teze [5101 isa5 R80 
air; plate meshing typo, dual sect; 13.8 to 390 mf i 
ea sect; SLC ea sect, CKC type "C" freq curve; 200v | 
werking, 500v test; 4 1/4" lg x 2 23/32" wd x 3 3/16" 
h, sheft 3/6" diam x 3 1/4" 1g in front, shaft 3/8" 

diem x 1 1/4" lg in rear; round shaft adj; twenty- i 
five plates ea sect; base mtg, three spade lugs, two 


on front and one on rear plate on 1 3/4" x 4 15/64" | 


mtg/c; same as NT-462530 except shaft length. 


ane eae ~. — i ae i sf. i ae en ce eee ees ‘ cS nee 2, 
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- 482531 


CAPACITOR, variable: 12/23/44 

lair; -plate meshing type, single sect; 3.2 to 35 mmf; 
Istc; 1000v test; 63/64" 1g x 1 3/8" wax 11/4" nh, 
shaft 1/4" diam x 1 5/8" 1g, bushing 1/2" 1g x 
5/16"-32 thd; rounded shaft adj; ten silver pl brass 
plates; 360 deg rotation; ceramic ins; post term for 


stator, lug term for rotor on LH side; single hole 


mtg by 5/16" diem mtg bushing. 


16-C-59395-2651 


CEY 
CIN 


7567 
1567 


czc 


756Tiss2 


RCE 


182532 


CAPACITOR, variable: 12/23/hk 
air; plate meshing type, single sect; 2.8 to 17.5 
mmf; SIC; 0.01" air gap, 1000v test; 63/64" ig x 

1 3/8" wd x 11/4" b, shaft 1/4" diam x 2 11/32" lg, 
bushing 1/2" lg x 5/16"-32 thd; rounded ehaft adj; 


five silver pl brass plates; 360 deg rotation;ceramic 


ins; post term for stator, lug term for rotor LH side 


single hole mtg by 5/16" diam mtg bushing; same as 
NT-482713 except for shaft length. 


16-C-58626-6271 


= 482533 


CAPACITOR, fixed: 12/26/44 


paper dielectric; 10 mf plus 10 minus 3%; 600 vdcw; 
IHS metal can; case 4 1/2" h x 3" wd x 1 3/4" a o/a; 
oil filied; two stud term 1 1/8" h located on top 


spaced 1 1/4" ¢ to c; no int gnd connections$ bkt 
imtg not supplied. 


RE BA110 
REL 3A488 


16-C-51836-7992 


CEY 


CIN 


[o¥40) 


7088iss2 


RCE 


~482533-10 


ICAPACITOR, fixed: 12/26/44 
It -482533 w/10 mf p/m 10%. 


RE48A110 
[RE13A488 


116-C-51857-7992 


N16-RC-14491.27 


CAY 


S 1318745 


3-C-182h—-17rev2 
T-7610944-23 
T-7610894-46 
-7610947-18 
T-7610882.44 
T-7610938-13 
M-95652-laub4 


VE 
SR (14) 


§-5 (14) 


482534 


CAPACITOR, fixed: 12/26/44 
paper dielectric; 100,000 mf plus 10 minus 3%; 5000 
dew; HS metal cen; case 3 3/4" h x 3" wd x 1" d o/a; 
oil filled; two stud term 1 1/2" h located on top 


spaced 1 1/4" c to cs no int gad connections; dkt 
mtg not supplied, 


RELBA110 
IREL3A483 


16-C-45765-2009 


Con't 
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-482534-10 CAPACTTOR, fixed: 12/26/44 ——«REWBALLO ]16-C-45786-2099 |16-C-11327-50 (3-C-182h-@reva [VE 
INT-482534 w/200,000 amf p/m 10%. IR 13A488 i T-761O9L-53 jor (2) 
| 
M-95652-2rev4 GR-2 (2) 
= J “ i | SR 
-462535 CAPACITOR, fixed: 12/26 /4 R LGALTH }16-C -45801-9570 | N16-C-11309-901 VE 
if 
paper dielectric; 100,000 mf plus 20 minus 10%; 660 |RZ13AK88 
vdcw; S metal can; case 1 3/k" 1g x 9/le"wd x 1” bi; 
oil impr and filled;two solder lug term on bottom 1" 
| i | 
¢ te cj; no int @nd connections; two mtg bkt on dota i | : 
[sides ea w/one 0.1uk" diem hole 2 1/8" c to c. i i 
~482535 -10 CAPACITOR, fixed: 12/26/k4 RBA Te 16-C-45777 -2852 SR (5) | 
NT-482535 w/100,00@ mur p/m 104. RELZA4ES T-7610947 -47 sa-5 (5) 
art 
-482535-20 CAPACITOR, flxed: 12/26 /hbs RENGALTH 16-C-45807-7260 |N16-C-12 309-900 0595842 reys | AH/MPS- La} 
NT-462535 w/100,000 mmf p/m 20%. IREL3A488 (2) 
482536 CAPACITOR, fixed: 12/26/t4 | 
ceramic dielectric; 125 omf; zero temp coef (tei p/n 
30) amt/mf/°C; 500 vacw; case 1 1/16" 1s x 17/64" 
éiam; radial wire leads; uninsulated; add suffix 
indicating capacity tolerance in per cent, | | 
-1.82536-5 CAPACITOR, fixed: 12/26 /ub 16-C-17232-9400 NPOD125p/m6 .2%5 Ur 
WT-482536 w/125 mmf p/m 5b. 
ee P — = + ; 
-48.2337 CAPACITOR, fixed: 12/27/lsts R 48Aa207 26-C-48799-9477 DD-3344-A iae2 | Us" 
paper dielectric; 1 mf plus 10 minus 34; 1000 vdew; |R=13A488 
cylindrica) metal can; case 1 1fe" diam x 2 7/8" lg; 
oil impr and filled; one #10-32 thd term stud and 
one solder lug term on bottom; int gnd; one 3/4"-16 
thd mtg atud 1/2" lg on bottom. | 
een see oa paca por aie L. Z| 
-4.82538 CAPACITOR, fixed: 12/27/44 RELZA488 16-C-48799-9492 | 
paper dielectric; 1 mf plus 10 minus 3%; 1000 vdcw; frmh8n2e3 
HS metal can; case 1 1/2" diam x 2 7/8” h; oil 
filled; two rivet lug term located on bottom; no int 
gnd comection; wushing mtg, 3/4"-16 tha 7/16" lg 
w/hex nut. 
nhad Mace mes onts = 
-4.82538-10 CAPACITOR, fixed: 12/27 /hh RELZANBS 16-C-48620-9472 cr Dd-3342-A iss2 [UT 
Nr-482536 w/1 mf p/m 10%. REYBAZ23 
a nine -— + + T i _ 
LL L 
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~482539 CAPACITOR, fixed: 12/27/44 RE13A468 16-C-48800-1312 csr | P6801 CDU | DD-3347-A 4es2 | UW 
paper dielectric; 1 mf plus 10 minus 3%; 1000 vdew; jrEkBA223 
HS metal can; case 1 1/2" diam x 3 1/4" hj ofl 
filled; two rivet lug term located on vottom; no int 
gnd connections; buehing mtg, 3/4"-16 thd 7/16" lg 
w/hex nut. 4 
-482540 CAPACITOR, fixed: 1/19/45 IRE¥BA286 16-C-50316-5941 CAW |609-MSB VE 
paper dielectric; 5 mf plus 10 minue 3%; 600 vdew; RE13A488 
HS metal can; case 4 3/4" h x 21/2" wi x 1 3/16" 
thk; castor oil impr and filled; two stud and nut 
term on por pillars 7/6" h x 1 1/8" c to ¢ on top; 
no int gnd connections; two removable "J" mtg dkt 
w/two #10-32 tha spade lug etuds 2 3/k" c toc. 
tL 
~482540-10 CAPACITOR, fixed: 1/19/45 IREB A286 16-C-50337 -5936 caw | 609-MSB CAY | T-7610894-63 SR 
IT-482540 w/5 mf p/m 10%. IREL3A483 | revl8 |SR-5 
+ 
“h82541 CAPACITOR, fixed: 12/27/44 RE13A488 16-C-46333-2879 
paper dielectric; 250,000 mf plue 10 minue 3%; RELBA139 
2000 vdcw; HS metal can; case 1 13/16" lg x 1 1/16" 
wad x 2 1/8" h o/a; of] impr and filled; two per ine 
screw type term 7/8" h located on top spaced 13/16" 
c to c; no int gnd connection; strap mtg not supplied, 
L_. |-——-——_——4 
-482541-10 CAPACITOR, fixed: 12/27/44 RE13A488 16-C-46354-2879 3DA250-61 2009-MSB cpu |DD-3298-A ise2 jus 
NT-482541 w/250,000 mmf p/m 10%. REYBA139 
~482542 CAPACITOR, fixed: 12/27/44 IREL3A488 16-C-46333 -2909 
paper dielectric; 250,000 mmf plus 10 minus 3%; JRE4BA139 
2000 vdcw; HS metal can; caee 1 13/16" 1g x 1 3/16" 
wa x 2 1/8" h ofa; oil impr and filled; two por ins 
acrew type term 1 1/4" h located on top spaced 13/16" 
c to c; no int gnd. connection; strap mtg not supplied 
| 
-482542-10 CAPACITOR, fixed: 12/27/44 IRELZAKBS 16-C-46354-2689 cd | ¥-200025 cou | DD-3298-A tee2 | us 
INT-482542 w/250,000 mf p/m 10%. REKBA139 CW | BA-10001-351887 
-482543 CAPACI OR, fixed: 12/27/44 RE13 A488 16-C-46334-5370 cD T-300025 CDU |DD-3298-A ise2 | UT 
paper dielectric; 250,000 mmf plue 10 minue 34; 3000 |RE48,139 cD) 2-300256 cw | BA-1000-521886 
| vdew; HS metal can; caae 21/2" lgx1 3/16" wx | CRR | L-74955~lorew! 
21/2" nh; ofl impr and filled; two por ins ecrew type cca | 64522801886 
term 1 1/4" h located on top spaced 1 1/8" ¢ to o; 
no int gnd connection; strap mtg not supplied. 
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a 
NAVY TYPE U te CONTRACTOR'S OWG QUIPMENT 
Storonation MANE AND DESCRIPTION ineeso | saw wo PPMNBEP AY | arSck So | vbck Seo | MEISE SRET [ron [MAW *RUatten” [atton| “berate we" | "Eaeo" 
T 
482544 CAPACITeR, fixed: 12/27 /ul, RELZALBB Ud 
paper dielectric; 50,000 wmf plue 10 minus 3%; 600 |REKBAL62 | } H 
vdcw; HS metal cen; case 2 3/16" 1g x 13/16" diam; | 
Ihyyol impr and filled; two axial wire leads; no int 
gnd; radial mtg strap w/two 5/32" diam holes 7/32" | 
i 
ce toc. 
{| 1° - 
4254-20 CAPACITOR, fixed: 12/27/44 RE13A488 16-C-44257-4 651 caW | 689 cpu | DD-3337-A ise 
NT-462544 y/50000 mmf p/m 10%, RENBAL62 coc | 81039891808 
~482545 CAPACITOR, fixed: 10/27 /ih RELZA488 ! | 
paper dielectric; 50@,@00 mf pius 10 minus 34; 200 |REMSAI62 | 
vdew; HS metal can; case 1 13/16" lg x 3/4" dian; 
mineral oii impr and filled; one axial wire lead; 
r neg term gnd; mtg clamp w/ene 13/64" diam hole. g | 
+ 
~482545-210 CAPACITOR, fixed: 12/27 /u4 RE4BAL62 16-C-4 7290-3641 cm | 10196 CEU | 10196chgE MK~P0 Mod 3 
ff 
NY-482585 w/500,000 mmf p/m 104. RELZANEB 
482546 CAPACITOR, fixed: 12/27 /hb REL3ANBB 16-C-46073-9810 CAS@ | X1413 CW | BA-1052291ee2 =| MK-20Moai 


paper dielectric; 16,000 mmf p/m 11.1%; 450 vdcw; 
HS metal can; bkt 2" lg x 1 i/k" wd o/a, case 9/16" i 
diam x 1 7/32" 1g approx; wax impr and filled; one 
ins brass insert w/0.164"-32 thd; one side gnd to i | 4 


case; irregular shaped mtg bkt two 5/32" dlam holes 


1 23/32" c to cs a apcel item for mtg on @ magneto. | _ \ _ 
-h82547 CAPACTIOR, variable: 10/27 Jik CBK | WE-ES0530 Tepu )pps013-p 
CANCELLED: same se NT-462856. 


StH: 


l 


INAW431ddNsS 
(W)601{006 SdIHSAWN 


-4 62548 CAPACITOR, variable: 12/27 /4 6-C-63205-2441, CRE | RC~325 cou | DD-3291-1 US 
lair; plate meshing type, three sect; 26 mmf max, 6.5 | 
mmf min ea sect; SIC; 3 3/16" 1g x 1 13/16" wa x | 
2 1/8" b shaft 1/4" diam x 1 3/8" lg; reund shaft 


adj; five plates ea sect; solder lug term;four mtg 
hules in front and rear plates 0.130" diam on 3/4" x 


- 1/2" mtg/c. 


ae a | a 
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NAVY TYPE 
DESIGNATION 


NAME AND DESCRIPTION 


NAVY OWG 
OR SPEC NO 


‘T'STANDARD NAVY | 


Gano: | stock No 


AsO 
STOCK NO 


SIGNAL CORPS 
sTOCK NO 


MFGR 


MANUFACTURER'S 
PART NUMBER 


Con. 
TRACTOR 


CONTRACTOR'S DWG 
OR PART KO 


EQUIPMENT | 
USED IN 


-482549 


CAPACITOR, variable: 12/27/44 
air; plate meshing type single sect; 4 to 15 mmf; 
SLC; 0.0625" air gap; 1 9/16" 1g x 1 7/16" wa x 
11/16" hyshaft 1/4" diam x 1/2” lg; bushing 3/8" lg 


x 3/8"-32 thd; rounded shaft adj; nine plates brasa 
pl; 360 deg rotation; steatite ins; post term for 
stator, lug term for rotor; single hole mtg by 3/8" 


diam mtg bushing. 


16-C-58512-7875 


CIA 


22915 


cDU 


DD-5107iss2 


Us 


-482550 


CAPACITOR, variable: 12/27 ub 
air; plate meshing type, single sect; 14.8to 86 mmf; 
SLc; 0.156" air gap, 4500v RMS test; & 3/4" lg x 

2 29/32" wd x 3 1/4" h,ehaft assembled w/coupling 
ins 1" 1g o/a, shaft diam 1/4", extends 9/32"; round 
shaft w/coupling ins; nineteen aluminum plates; 360 
deg rotation; solder lug term; two mtg ins on bottom 
ea w/one hole 4 31/32" c to c. 


16~C-60491-1443 


N16-C-12426 


CAY 


CAY 


T-7605584-4 
rev 26 


TCE 


-482551 


CAPACITOR, fixed: 12/27/44 
paper dielectric; 15,000 mmf plus 10 minus 3%; 16, 000, 
vdew; HS metal can; 3 15/16" h x 3 3/4" wa x 2 i/k" 
thk; pyranol impr and filled; one high voltage stud 


and nut term 2 3/4" hb on por pillar and one gnd 
screw term 2" c toc on top; one side int gnd to 


case; no mtg holes, no mtg bkt supplied. 


REL8A187 
RE13A488 


16-c-42916-4770 


lee 


25F635 


-482551-10 


CAPACITOR, fixed: 12/27/44 
NT-482551 w/15,000 mmf p/m 10%. 


REL8A187 
RE13A488 


16-C 42937-4770 


N16-RC-13620 


257835 


CBM 


Th TH6 


sU-1 


-482552 


CAPACITOR, fixed: 12/27 /ub 
paper dielectric; 20,000 mmf plus 20 minus 10%; 600 
vdew; HS molded phenolic case; 55/64" 1g x 15/16" wa 
x 21/64" thk; ofl impr; pigtail term 11/2" ig at ea 


end; no int gnd connections; no mtg bkt required. 


RE4BA164 
RE13A488 


'16-C-40101-8810 


CBV 


AT260 
3-467 


cDU 


DD-3305-A 


+482552-10 


CAPACITOR, fixed: 10/27 7b, 
INT-482552 w/20,000 mm? p/m LOB. 


RELGA164 
RE13A488 


16-C-13116-8136 


CBV 


50-A7260 
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: — = 
zs = 3 "3 | com RTRACTOR'S OWG ENT | 
GESIGNATION NAME AND DESCRIPTION MD uae | |e GTO wee Ss, \ | gracias ae [mre Meee atures Latoal on Gumoar Sacer | 
i iz ay Somat | 
-482553 CAPACITOR fixed: 12/e7/ub = jRE13AKGS i { 
paper dielectric; 100@ mf plus 10 minus 3%; 600 IRELGA1E3 | ' | i 
H ; j i 
vdew; HS metal can; 1” lg x 1/k" diom; mineral oll H | i ! H 
impr and filled; two axlai wire leads; one end gna to H 
can. i | { a } i 
~182553-10 CAPACITOR, fixed: 13/27 Ju fRBLA1O3 16-C- 39696-8768 | csr | P10515 fepy | pp-5293-1 Por 
NT-482553 w/100 mmf p/m 10%. REL3A468 Wr (2b 
— — 3A a 1S Joe = - fs i a . oss, Fr (2h) 
~482554 CAPACITOR, fixed: 12/28/h4 RELBAL IT 26-0-52884-4980 | N16-C-11041-700 ce 26F620 su 
paper dielectric; 2 sect; 20,000 mmf/20,000 maf plue |REL3A¥E6 | | gua: 
10 winus 34; 7,000 vdew; HS metal can; 2 63/64" hb x 
3.15/16" wd x 1 3/6" thnk; pyranol filled; two etud H H 
and nut term w/ #12-24 thd, 2 1/32" h on por pillars 
spaced 2" c toc, located on top; one side of ea sect 
common and int god; two removable "J" bkt w/ two oval 1 i 
holes 0.213" x 9/32" in bottom of ea bkt spaced 
13/32" c to c ana 4 3/8" ¢ te c frem bkt te vkt. 1 ' 
-482554-10 CAPACITOR, fixed: 322/28 fir REMGAL17 | 16-c-52885-9530 cG =| 26F620 CBM | 744-596 alto | 
NT -482554 w/20,00@ maf p/m 10h ea sect. £1 3A488 i 
482555 CAPACITOR, fixed: 12/20 Auk. REL3ASE9 | CMA | FPC30 “| PS-34 /AP 
' CANCEIIED: see NT-462657 RELAALIB i | i | | 
~462556 CAPACIT@R fixed: 12/28 /b4 RE13A549 |CAW | AEF Bf TS- 34 /AP 
CANCELLED: see NT-482657. RENGALIB te : 
- 482557 CAPACITOR, fixed: 12/28/44 IREL3A5%9 i i CSF |DFP TS-34/AP 
CANCELLED: see N%'-482657. RRLBALIS 
-4.82558 CAPACITOR, fixed? 12/28/44 IREL3A549 ~ cD UPS TS-34/AP 
CANCELLED: see NT..482657. JRESGAL18 1 
7 me t - = 7 2 bg te 
-482559 CAPACITOR, fixed: 12/28/44 REYBA299 16-C-48796-8260 CAS | PC.108295 CIM | 744-661 alt 2 jou 
paper dielectric; 1 mf plus 15 minus @f; 220 vacw; RE13A488 
HS metal case; 3" lg x 1" diam; ofi filled; one | 
|solider lug term at ea end; no int gnd connection; one 
| i H i Hl 
tangent mtg bkt w/slot 1/4" wd x 7/16" d. H | 
-482559-16 CAPACITOR, fixed: 12/28/4% RELBA299 i 16-c -488i1-8260 cCAy | PC-10G295 CIA |A-cB62A1021-19 [ciA-23A0KR 
NT-462559 w/ 1 mf p/m lop. RE13A483 iss 
~482559-15 CAPACITOR, fixed: 12/28/k  ‘fREGGAZO9 16-¢-46831-b2b0 7 Cad [p0-100295 CEM - SU 
T-48255@ w/i mf p/m 156. RE13A468 
-482559-20 CAPACITOR. fixed: 12/28 Jak IREUBA299 Jé-c-hBBub-hoko | cD }vC-1836 CBM 
wr-482559 w/1 af p/m 20h. ; _ REL3AUGB Jcag__|PC-100295 
— + 
ee 
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Sestenation Sane oe SET ot eno | van wo [CUT | abc So | erbck ho | MBSR furan [MANAG [acre] “Bxtbam no” | “Ssea" 8" 
-482560 CAPACITOR, fixed: 12/29/44 RE4GA202 16-C-52087-4610 Cw = |p-168574 
paper dielectric; 16 mf plus 10 minus 3%; 400 vdcw; |RE13A468 
HS metal can; 4 15/16" 1g x 1 1/2" wd x 4 3/k" h o/a; 
oil impr and filled; two stand-off type term 7/8" h 
located on bottom spaced 1" c to cj no int gnd 
connections; four mtg studs 1/2" h x 0.16k"-32 thd on 
A" x 3/k" mtg/c; externally same as NT-481822 but 
internally designed to dissipate heat at 120v 400 cpsj 
-482560-15 CAPACITOR, fixed: 12/29 /4h RELBA202 '16-C-52087-, .0 |N16-c~11692-100 cw D-168574 cw BA-104820 tse1 | an/TPs-1B 
wr-482560 w/16 mf p/m 15%. REL3AN88 4 fu 
482561 CAPACITOR, fixed: 12/29/ku —_|RELBAL63 16-C-44487-4O10 CSF | PK2kA CBM 744-580 alto su 
paper dielectric; 55,000 mmf plus 30 minus 206;1000 {RE13A488 SU-1 
vdew; HS metal can; 1 5/8" 1g x 5/8" diam; mineral 
oil impr and filled; two axial wire leads; one side 
gnd to can. _| 
~482561-10 CAPACITOR, fixed: 12/29/kh_ {RELBALG3 ~-C-BUL50-6872 \csF  |PxohA 4 
INT-482561 w/55,000 mmf p/m 10. REL 3AKG8 tlh 
-482561-20 CAPACITOR, fixed: 12/29 /ku REKGA163 16-C-44479-8394 Csr | Pxeba 
INT-482561 w/55,000 maf p/m 20%. [REL IAKBB 
~4.82562 ICAPACITOR, fixed: 12/29 /4h RELA 163 16-C-40861-8916 CSF |PXOkA CBM {744-660 alto 
paper dielectric; 4000 mmf plus 20 minus 10%;1000 RE13A488 CRP |35-5159 
vdew; HS metal can; 1” 1g x 7/16" diem; mineral oil 
impr and filled; two axial wire leads; one side gnd 
to can. 
748256210 CAPACITOR, fixed: q2/29/sk __‘REWGAI63 16-6-WO8K0-5272 car |PKOUA Tay 
NT-482562 w/4000 mmf p/m 10%, RE13A488 su-l | 
~482563 CAPACITOR, fixed: 12/29 /k4h RE48A163 16-C-45801-9550 |N16-RC-13838 CSF |Px2ha, CRP |35-5136-1 sR-k 
paper dielectric; 100,000 mmf plus 20 minus 10%;600 j|RE13A488 
vdew; HS metal can; 1 5/8" 1g x 5/8" diam; mineral 
oil .impr and filled; two axial wire leads; one side 
end to can. 
=482563-10 CAPACITOR, fixed: 12/29 /4h RELGA163 16-C-45777-2338 CSF | PKOuA To 
INT-482563 w/100,000 mmf p/m 10%. RE13A488 fe 
482563 -20 CAPACITOR, fixed: 12729 74% RE4BA163 '16-C-45807 -6981 3DA100-26.13 {CSF [PX2LA cam {7kb-646 alt o | su 
. INT-482563 w/100,000 mmf p/m 20%. IRE13A488 | SU-1 
~482564 CAPACITOR, fixed: 12/29/b4 RE13A468 cp |DA-60560 TCE 
CANCELLED: 500,000 mmf; 600 vdcw. RELGA129 | 
} 1 1 
! 


RESTRICTED 


SHEET 48-793 


WIWALWW DINOULDATa =AdAL AAVN 4O SO WLVYD 


L # INIW3IddNS 
(¥)601'006 SdiIHSAVN 


SHEET 36-79%. 


RESTRICTED 


RESTRICTED 


] CORPS MANUFACTURER'S Cer. CONTRACTOR'S UWG EQUIPMENT 
BES GNATION NAME AND DESCRIPTION on aces NO YAN NO pia alesis woe STOCK ‘NO Sra Ne serck no [MFSR PART NUMBER | Tractor OR PART NO USED IN 
T i; ” CSF | Px2uA CEM =| 744-643 alto 
~482565 CAPACITOR, fixed: 12/29/iek RE13A488 16-0 -4. 3347-3610 { ; 
pee i 
paper dielectric; 25,000 amf plue 30 minus206; 600 | REMGALS3 
vdew; KS metal can; 1 1/2” 1g x 7/16" diam; mineral 
oil impr and filled; two axial wire leads; one vide 
i 
@nd to case, 2 . | 2s sal 
~482565-10 CAPACITOR, fixed: 1e/eg/uh REMBAL63 16-C-43307-182! CSF | Pxaha CRR | C220@49~1 su 
U-1 (&) 
NT-482565 w/25,000 mmr p/m 10f. RE13A488 Aut change o | SU-3 (4) 
Ppt ee ces¥ | Px2hA CBM | 744-642 alto 
482566 CAPACITOR, fixed: T/1g [ws RE1 30488 16-6 -h2776-1700 a q AN/ARQ-10 
paper dielectric; 10,000 omf plus 30minus 2063600 RE4BA163 
vdew; HS metal can; 1" 1g x 7/16" diam; mineral oil 
impr and filled; twe axial wire leade; one cide end 
to can. I ; 4 
-482566~10 CAPACITOR, fixed: 7/19/44 REMSAL63 16-C-42736-8773 | NL6-C-10997 -52 3DA10-212.2 | CSF } PR2bA CRP | 35-5089 sc-1(4) 
Nr-482566 w/10,000 mmf p/m 108. RE13A488 caw | 638 crr NCP-9 -28 -35 SG-25(4) 
cH2 {| CO-881 ias0 sM(7) 
CHZ | CO-B82ias0 SM-1(7) 
su-1(5) | 
ee aah caw {689K epu {3-52 | 
-482567 CAPACITOR, fixed: 12/30/4a RELBALE3 16-¢ -y239! -9239 7 Eat 
paper dielectric; 8000 mmp plus 50 minus 20%;600 REL3A488 
vdew; HS metal can w/ineulating tube; 1 11/16" lg x 
11/16" diam; hyvol impr and filled; two awial wire 
leade; no int gnd connectione. L = 
-482567-10 CAPACITOR, fixed: 12/30 /h REYBALG3 16-C-42357-295 CAW | 89M H 
pk 7/8000 ¢ 2 
Nt-482567 w/8 anf p/m 106 RBL3A488 ies + = pe — 
-482568 CAPACITOR, fixed: 12/30/4 | peaBaeds 16-C-#6334-5363 CD | TaU- 300025 
paper dielectric; 250,000 mmf plus 10 minus 3%; 3000 | RELZA48& 
vdew; HS metal canj2 1/2" h x 2 1/2" wd x 1 3/16" thk{ 
dykanoi impr and filled; two stud and nut term on por! i 
pillars 1 1/4" h x 11/8" c to c on tep; no int nd | 
connections; adj and removable mtg bkt w/two holes 
3" c te cj; same as NT-481510 except mtg ft are 
slightly smaller. 
-482568-10 CAPACITOR, fixed: 12/30/44 REYBA2B3 16~C-46355-5373 30A250-84.1 | CD | TIU- 300025 cpu | 3-388 cDU-60073 
| Wr-482568 w/250,000 mmr p/m 10%. Rw13A4BS 
| \ 
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NAVY TYPE 
DESIGNATION 


NAME AND DESCRIPTION 


= 
-482569 


CAPACITOR, variable: 12/30/44 

air; plate meshing type single sect; 7 to 50 mof ; SLC} 
500 vdew; 1 1/k" Ig x 1 3/16" wa x 15/16" h,snart 
1/4" diam x i/2" 1g,bushing 1/4" 1g x 3/8"-32 tha; 


round shaft adj; fourteen plates; 360 deg rotation; 
steatite ins; solder lug term; two mtg studs 1/k" 1g 
for panel mtg w/ #4-4O thd 1" c to c. 


i} 


NAVY OWG 
OR SPEC HO 


PAM ENS STOCK NO 


STANDARD NAVY 


ja 


ESO 
STOCK NO 


16-C-59896-3926 


PART NUMBER 


MANUFACTURER'S 


Con. 


CONTRACTORS OWG 


TRACTOR OR PART NO 


EQUIPMENT | 
usSsO IN 


CDU-60073 


-482570 


CAPACITOR, fixed: 12/30/44 
paper dielectric; 6000 mif plus 10 minus 3%; 400 vdcw} 


HS molded phenolic case; 1 5/32" 1g x 5/8" wd x 1/4" 
thk; wax impr; pigtail term 1 1/4" lg at ea end; no 
int gnd connections; no mtg ekt required; for 


replacement use NT-481832. 


RE4SALOL 
REL3AL88 


16-C-41575-6851 


CMR} 340 


-482570-10 


CAPACITOR, fixed: 12/30/44 
NT-482570 w/6000 mmf p/m 10%, 


RE48A164 
RE13A488 


16-C-41393-6851 


CMR | 340 
cp | EPC 


CNA 
CRV 


B-78h -hrev3 
K-727895-158 


sub 2 


~482571 


| 
tha; round shaft; two cad pl brass plates; 360 deg 


CAPACITOR, variable: 1/1/45 

air; plate meshing type single sect; 2.25 to 5 mmf; 
SLC; 0.017" air gap; 3/¥" lg x 1 1/4" wd x 1 3/8" nh, 
shaft 1/k" diam x 1/2" 1g,bushing 9/32" 1g 5/16"-32 


rotation; isolantite base; post term for stator, lug 
term for rotor on tcp; two mtg studs 3/32" le w/ two 
0..12"-36 tha x 7/16" screws on 31/32" mtg/c. 


-482572 


CAPACITOR, fixed: 1/1/45 

paper dielectric; two sect; 10,000 mmf plus 10 minus 

36 ea sect; 400 vdew; HS metal can; 1 3/4" 1g x 1" wd 
x 13/16" h o/a; oil impr and filled; three solder lug! 
term 11/16" h on side spaced 1/2” c to c; no int gnd 
connections; two mtg ft 3/8" wa flush w/bottom 3/16” 

diam mtg holes on 2 1/8" ctr. 


RE4S8A129 
RE13A468 


16-C-56028-6212 


16-C-52825-6747 


— 


~482572-10 


CAPACITOR, FIXED: 3/29/49 
Navy Type 482572 w/10,000 mmf p/m 106, ea sect. 


—— 


16-C-52850-1001 


CAW 430 


CDB | LC-1640modiried CW 


BA-22561 iss} 


9004 -2-24 
A-1832 


RD-2/GXR 


-482573 


CAPACITOR, fixed: 1/1/45 
paper dielectric; 100,000 mf plus 10 minus 3%; 400 
vdew; HS metal can; 2" lg x 5h " diam; hyvol impr and] 


filled; two axial wire leads; no int gnd connections. 


| RE48A163 


RE13A488 


atl 


+482573-10 


-|___- 


CAPACITOR, fixed: 1/1/45 
NT-482573 w/100,@00 mmr p/m left. 


NOTE: TS-l9l/ur(2). 


RENS8A163 
RE13A488 


16-C-45774~-1186 


TS -120/uUP 


CD-110B-1 iseA 


L 
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ANUFACTURER'S: Con: CONTRACTOR'S OWG EQUIPMENT 
f DUGNATION NAME AND DESCRIPTION on sree m0 | JAN NO a eroek. NOD STOCK Ne sock he SerocKENG. MEGR, “PART NUMBER i OR PART HO USED iN 
| a Ea 
482574 CAPACITOR, fixed: 1/1/45 RE13A488 | T8-120/uP 
paper dielectric; 250,000 mmf plus iO minus 3%; 400 | REABAL63 { | 
vdew; HS metal can; 2" 1g x 3/4” diam; hyvol impr and | 
filled; two axial wire leads; no int gnd@ connection. | + + 
+ ———+ - 
-48257%-10 CAPACITOR, fixed: 1/1/45 RE4SA163 16-C-4634%-1286 | N16-C-11341-10 CAW | kB9xY CRB } TS-120/uP 
NP-482574 w/250,000 mr p/m 104. RE13A488 | r a TS-191 /UP | 
-482575 CAPACITOR, fixed: 1/1/45 RELBA332 | 
mica; 3100 umf; 200 vdew; 1 1/8" 1g x 27/32" wa x 16Ch0 
| 9/32" thk; molded bakelite case; two axial wire leads. | 
y | a 1 oor F oo 
~482575-E1 CAPACITOR, fixed: aus RENGA 332 16-C-32213-6410 CH | |DpLebLeS CM, p| BA-1021 20-5 
NT-462575 w/3100 mmf p/m lbi temp coef ltr E 16cho } | ___ | fo 
- 482576 CAPACITOR, fixed: 1/1/45 RELOA332 
mica; 3850 mmf; 200 vdew; 1 1/4" lg x 27/32" wa x 16cho 
9/32" thk; molded bakelite cave; two axial wire leads| i 
a! 
-482576-EL CAPACITOR, fixed: 1/1/45 RE48A332 16-C-32421~8398 cw D-168188 CW BA-102726-6ise3 
N -462576 w/3650 umf p/m 1%; temp coef ltr E. Léche 1 —n { 
-482577 CAPACITOR, fixed: 1/1/45 RELBAZ29 | t 
mica; 51@0 mmf; 200 vdcw; 1 7/8" 1g x 1 1/8" wd x 16ch0 
9/32" thk; molded bakelite case; two wire leade ea | | 
” | i 
11/2" 1g. _ cee ee eat 
-482577-El CAPACI OR, fixed: 1f/r/us REYSA229 16-C-32714-8010 CW | D-168189 CW | ES-662076-35ise 
NT-482577 w/5i100 mmf p/m 1%; temp coef ltr E. 16cho } {——+ 2 | 
-482578 CAPACI OR, variable: i/e/45 16-C -60952-2309 {N16-C-12251 coc | 1008-aT cw ESA -682123~-4 sv(4) 
air; plate meshing type single sect; 7.7 to 110 mmf; dealh | MK-34 
SLC} 0.0195" air gap; 2" lg x 15/16" wa x 1 7/32" hb Moa3(2) 
incl ceramic rear plate shaft encl in housing w/eplit ME-34 
bushing and 5/16" hex nut. 9/32" diam x 17/32" lg ofa Mod 4(2) 
lecking type; scdr adj; thirty-six silver pl brasa 
plates; 360 deg rotaticn; ceramic ins; lug term, } 
rotor term on LH aide; two mtg studs 3/32" lg ea with 
(0.112"-4O tapped hole on 21/32" c toc. L 4 
-482579 CAPACTTOR, fixed: 1/3/45 RE46A341 16-C-21059-2951 ]N16-C-9741 CMA | C-397B-2 CLG | C-397TR~2 
electrolytic; 2000 mfd; 50 vdew; werking temp range |RE13A549 
minus 20° to plus 65°C; case 4 3/8" ig x 2 1/16" 
diam (1g incl cek term height);metal case w/ine 
} aleave; two solder lug term 3/8" » on top spaced 7/8", j j i 
c tec; term ins from case. 
et epee ees eRe eied cerca a? eee ee ee 2 re 4 
~ } | — -—— -| + 
I 
\ : 1 
| | | | 
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NAVY TYPE 
DESIGNATION 


er 


NAME AND DESCRIPTION 


NAVY DWG 
OR SPEC NO 


JAN NO 


STANDARD NAVY 
STOCK NO 


eso 
STOCK NO 


ASO 
STOCK NO 


SIGNAL CORPS 
STOCK NO 


MFGR 


MANUFACTURER'S 
PART NUMBER 


Cox. 
TRACTOR 


CONTRACTOR'S DWG 
OR PART NO 


EQuipMENT 
USED IN 


-482580 


CAPACITOR, variable: 1/4/45 
ceramic; rotary type, dual sect; 3 to 13 mf ea eect; 
500 vdew ea sect; temp coef minus 300 mf /me/°C; 

1 9/64" 1g x 7/8" wd x 13/32" h; solder lug term; two 


0.145" diam holes in base on 0.156" x 0.625" mtg/c; 
acdr slot adj; steatite base. 


JAN-C-81 


CVv21B130 


16 -C-64264-7751 


R16-C-7852-200 


CER 


TD2AN-300-3-13 


CBM. 
CBM. 
CRP 


Thh -655 
T-1O00E-28a1t0 
35-5157revo 


su 
SU-1 


-482581 


CAPACITOR, fixed: 1fs/as 

electrolytic; 25 mfd; 150 vdew; working temp range 
minue 20°C to plus 65°C; case 1 13/16" lg x 1" wa x 
7/8" n; metal case; two ine solder lug term spaced 


1 1/8" ¢ to c, located on front of can; term ine from| 


can; two mtg ft on bottom, 3/16" diam nole in ea, 
2 1/8" mtg/c, 


REGGA312 
RE13A549 


16-C-19788-8742 


-482582 


CAPACITOR, fixed: 1/4/45 
electrolytic; 8 m?; 450 vdew; working temp range 
minve 20°C to plue 65°C; case 2 1/2" 1g x 1 3/16" wa 
x 11/2" h; HS metal case; two rivet lug term 1/4" h 


on top spaced 11/8" c to c; term ins from caee; 
univereal mtg bkt w/two 9/32" x 3/16" slots on 
bottom on 3" mtg/c. 


RE48A410 
RE13A549 


16-C-19543-8720 


N16-C-9678-17-1 


cD 


AVL-10157 


CEM 


AVL-10119 


CBM. 


Thk-632 alt O 


+. __-] 


744 -633a1t0 


su 
SU-1 


aaeeeee | 


su 
su-1 


-482583 


CAPACITOR, fixed: 1/u/us 
ceramic dielectric; 3 mmf; zero temp coef (tol p/m 
30) maf/mf/°c; 1000 vdew; case 0.46" 1g x 0.225" 
diam; radial wire leads; unineulated; add suffix 


indicating capacity tolerance in per cent. 


-482583-17 


CAPACITOR, fixed: 1/4/45 
NT-482583 w/3 mmf p/m 0.5 muf. 


16-C-15533-4850 


CBN 


CBZ 


CO-975 isaaA 


-482584 


CAPACITOR, fixed: 1/4/45 
ceramic dielectric; 4.0 mmf; zero temp coef (tol p/m 
30) mmf/mt/°c; 1000 vdcw; case 0.460" 1g x 0.225" 


diam; radial wire leade; uninsulated; add suffix 


indicating capacity tolerance in per cent. 


-482584-13 


CAPACITOR, fixed: 1/4/45 
NT-482584 w/4.0 omf p/m 0.5 umf. 


16-C-15565-4850 


4 


CBN 


CHEZ 


CO-976 iesA 


Sz 
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SHEET 46-798 
— a . =: fe - es 
[ eee. | HANES ANE Geeentrsict onarec'no | san wo | STARQP EY | arbck Fo | srock wo | MESS SRO? [Mece | MACHTART MEN” lnastton| Soa Pant wo” | “Gseo'Sn” 
oe Sf as T = " = - t ~ 
-1.82585 Jearncrzon, fixed: 1/5/45 i 
ceramic dielectric; 50 mmf; negetive temp coef 75@ ! 
(tol p/m 112.5) mm?/me/°c; 1000 vdew; cage 0.86" ig 
x 0.225” diam; radial wire leads; uninsulated; add 
i 
suffix indicating capacity telerance in.per cent. 
-482585-5 CAPACITOR, fixed: 1/5/h5 18-6-18566-1510 | i cBy  /G Chz  {CO-1032 BM 
INT-482585 w/50 mmf p/m Sh. CHZ }C0-863 BM-1 
INOTE: BM-2: BO; BO~1; ¥J-2{2). \ ! SEE NOTE 
— i 7 
-482586 CAPACITOR, fixed: 1/5/45 PREL3A4G8 CSF | PX2hB CHZ 1CO-S46 isok AN/APA-17 
paper dielectric; 5000 mf plus 30 minus 2063600 vdew;R@48A163 | | | 
WS metal can; 1 1/16" lg x 7/16" diam; mineral e1l 
1 
impr and filled; two axial wire leads; ne int gnd 
{ 
ee connestions. aan on 
~482586-20 C PACITOR, fixed: 1/5/45 RBLAALG3 16-C-41247~5550 CSF TPRSuB CANB TA-5056lrevP | ¥J-2(3) 
_{NT-482586 ¥/5000 mmf p/m 206. REL3ALBG L { 
-482587 CAPACITOR, fixed: 1/5/#5 RBuBALCE 16-C-44297- 3260 csr {4950 Caz }00-1103 tes | ay jaa 
paper dielectric; 50,000 mmf plus 30 minus 206;600 —_ [rE13AL88 
vdew; HS metal can; 1 7/16" lg x 9/16" diam; mineral 
oil impr and filled; twe axial wire leads; ne int gnd i 
connection; radial mtg strap w/one 5/32" diam hole | 
21/32" from outside ef capacitor, | 
~482587-10 CAPACITOR, fixed: 1/5/5 REGOAICS ~ 16-0 4hD57-1577 csr [4980 | CANB | A-50781 jest 
NT-482587 w/50,000 mmr p/m 10f. REL 3A488 H 
as _- aE 
~4.82587-20 CAPACITOR, fixed: 1/5/45 IRELBAL6S 16~0-44267-6509 |NL6-C-11173-53 cor {4950 AN/UPM-1(3 
i ats INT-462587 w/50,000 mmf p/m cof. ___JRm3A488 2 _ ae _ . - } a JaN/uPM-1%3 
482588 CAPACITOR, FIXED: 3/3/45 
iceremic dielectric; 60 mmf; zero temp coef (tol p/m 
30) mmg/mra/°C; 500 vdew; caso dimen 0,86" 1g x 0.25" 
0D; radial wire leads; wiinuslated; add suffix indica4 
i 
ting capacity tolerance in per cent. 
~482588-5 CAPACITOR, fixed: 1/5/45 16-C-16688-9287 |N16-C-8164 “can 1810 Claes C CNA |D-8250-31l0rev6 | RBL~2 
NP-482588 w/60 mnf p/n 5%. RBL-5 
4 (RBL-6 
~482588-10 CAPACITOR, fixed: 1/5/45 16-C-16698-4787 |N16-C-8160 BN [810 Ciase C cwQ {490x318 
INP-482588 w/60 mmf p/m 1ep. 
482588 w/60 nmf p/m 1ep 1 
H = [eae me = pha, aaa a ener ne eens (eee Sarna en Lnteneeeen) Susreeee — 
1 
im i _ i ca 2) = J 
“SHEET 18-798 


WIRSLVW DINOULDATa = aAdAL AAVN 4O SO IWLYD 


L # LNaWa1dd AS 
(¥)601'006 SdIHSAVN 


SHEET 48-799 


RESTRICTED 


= = = 
NAVY DWG o = iT 
Seed WANE ANG DESCRIFTION otrerno | aan mo [PBEM [| rbck Fo | ibe uo | MEAS RS™ [ron [MAH ANTIN® [nite] Ope [*Szea" 
-482589 CAPACITOR, fixed: 2/1/45 REYBA283 16-C-51457-2076 cp | rJU-6080 MK-8 Modal 
paper dielectric; 8 mf plus 10 minus 3%; 600 vdew; IRE13A488 
HS metal can; 3 13/16" lg x 3 3/4" wa x 11/4" h; 
}dykanol impr and filled; two stud and nut term on 
por pillars 7/8" h x 2" c toc on top; no int gnd 
connections; adj and removable mtg bkt w/two holes 
lk 3/8" c toc. 4 
~ 482589 -10 CAPACITOR, fixed: 2/1/45 REL 8A283 16-C-51478-2076 3DKB8-58 ame) TIU-6080 CQa |} 10173 OAB (3) 
NT-482589 w/ 3 mf p/m 1@f. RE13A488 3DB8-69.1 cay | 2-¢-8496-1 MK-8 Mod 4 
-482589-15 CAPACITOR, FIXED: 4/26/49 16-C -51495-3387 cp | TaU-6080 crv {115-580 AN/ERR-5 
Navy Type 482589 w/8 mfd p/m 15h. 
-482590 ICAPACITOR, fixed: 2/1/45 [REL3A549 116-C-19856-6361 | N16-c-9682 3DB30~19 csr |p-8219 CaL | 45A034-A RBK 
lelectrolytic; 30 mf; 25 vdcw; working temp range FRES8A 340 CIE |1B-167 
minus 20°C to plus 60°C; case 2 1/8" 1g x 9/16" diam; 
wax impr cardboard tube; two axial wire leads 3" lg; 
term ine from case. 
b= 
462591 CAPACITOR, fixed: 1/23/45 RELSAN23 6-C-22251-9237 |N16-C-9697-4 cD |AVLEX-804 cBm |744-220 alto NMC-1 
electrolytic; two sect; 160/160 mf; 150/150 vdew; JREL3A549 
working temp range minus 20°C to plus 65°C; case 
21/2" lg x 1 3/16" wa x 4 5/8" h; BS metal case; 
four solder lug term 1/4" h on top spaced 1/2" c to cj 
term ins from can; two mtg ft on bottom, 3/16" diam 
hole in ea, on 3" otg/c. 
| 
-482592 CAPACITOR, fixed: 1/5/45 RE13A488 16-C-46329-5992 
paper dielectric; 250,000 maf plus 10 minus 3%; 1000 RE4G6A325 
vdcw; HS metal can; 49/64" da x 1 5/16" wd x 2 1/16" 
h; oil filled; two rivet lug term, located on bottom; 
no int gnd connections; channel mtg bkt w/two 5/32” 
x 3/8" slots 115/16" c to c. 
+—~ 1 
~482592-10 CAPACITOR, fixed: 1/5/45 R 13A488 16-C-46350-5987 CSL | XKMRWB10-.25~10) CW BA~10071-615 
NT-482592 w/250,000 mmf wm 10%. RE48A325 cp | WAB-10025 issl2 
ccr | 7948B 
CSF | PAB-8A r 
T 
L 5 —- 
= ae = Fs —— a — 
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BesreNATION Nau AND BEECRIPTION Es ee ed ee ee a ee 
+ 

482593 CAPACITOR, fixed: 1/10/45 RELGAL22 h6-C-53615-7750 csL |EN103-C1 CSL |F-6347revA CHT-211204| 
paper dielectric, two section; 1 mf/l mf plue 10 
jminus 3%; 600 vdew; HS metal can; 1 if" h x 2" wa x 
2" thk; two etud and nut term on top; one side of ea 
sect common and int connected to gnd; two eara 
integral w/ vottem cover projecting from ende w/ 3/16" 
holes 2 3/#" c toc, 

-462594 CAPACITOR, variable: 1/6/45 16-C-64834~759h CRW {sp3002 CBM |1000B-16 alto | SU(4) 
mica; compression type, aingle section, 75 to 260 CBM {744-651 SU-1 
mmf; 300 vdcw; 3/t" lg x 7/8" wd x 3/8" h; solder lug 
term; 1/4"-4O thd bushing 5/16" 1g; 8 2r eiot adJ; 
ceramic base. 

Te a T 

- 482595 CAPACITOR, variable: 1/6/45 26-0 ~64866-9229 CFW  |SD3003 CBM |T-1000E-17 alto {su 
mica; compression type, single sect; 170 to 350 mmf; CBM = }744-652 SU~1 
300: vdew; 3/#" wa x 7/8" 1¢x 3/8" nh; solder lug 
term; 1/4"-4O tha bushing 5/16" lg; ocdr slot aaj; i 
ceramic base. 

- 

-482596 CAPACITOR, variable: 1/6/45 16-¢ 64768-4414 cFw | sp3004 CBM |T-1OOOE-16 alto | SU 
mica; compression type, single section; 12 to 95 mf; CBM Th4-653 SU-1 
300 vdew; 3/4" lg x 7/8" wa x 3/8" 4h; solder lug 
term; 1/4"-40 thd bushing 5/16" 1g; ecdr slot adj; 
ceramic base. 

ene - i ——} = 

-4.82597 CAPACITOR, variable: 1/6/45 16-C-64 986-2516 cFW }SD3005 CBM }T-1000B~-19 alto |su(4) 
mica; compression type, single section; 370 to 950 cam = |744-654 SU-1 
fmf; 300 vdcw; 3/4" 1g x 7/8" wa x 3/8" h; solder lug 
term; 1/4"-40 thd bushing 5/16" 1g; ecdr slot adJj; 

~ lceramic base. es f 

~482598 CAPACITOR, variable: 1/19/45 116~C 61998-8601 CNA |EWC-1190 cBM 1769-580 NMC~1 
air; plate meshing type, single sect; 40 to 1190 cBM [938-2 alto acu-9 
maf; SLW; 0.077" air gap, 1000v RMS test; 5 5/16" lg CBM /|1000E-1 altO QcL-38 
x 3 9/16" wi x 3 3/16” h, shaft 1/4" diam x 1 9/16" ecn-l 
ig; round shaft adj; fifty-five aluminum plates; 180 e@Cc0-3 
deg retation; isolantite ine, panel mtg by three mtg QCQ-1 
etude w/#6-32 tha x 3/4" 1g screws forming isceceles QcR-1 
triangle 2" wi x 1" h or base mtd by four ntg ft ea acs 
w/#6-32 tapped hole on 5 3/32" x 3 1/16" mtg/c; 1000v Qcs-1 
RMS test. ecr 
N@TE; QCT-1; WEB. SEE NOTE 

r r 
{— — = = 
| L Hes li 
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